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VENTITHA  COUNTY  IIYESTIGATI ON 
Records  of  Ground  Water  Levels  at  VTells, 

In  the  following  tables  are  given  the  records  of  the 
measurements  to  ground  water  made  at  about  600  wells  durin£  the 
course  of  this  investigation,  together  with  all  previous  measure- 
ments which  it  was  possible  to  secure. 

The  name  of  the  individual  or  organization  furnishing  the 
inforraation  is  shown  in  foot  notes  following  the  record  for  each  well. 
Where  no  acknowledgment  is  made,  I'leasurcments  were  by  the  Division 
of  Water  Resources, 

Because  of  limitations  of  space  only  enough  of  the  records 
are  given  to  show  the  m.ajor  fluctuations  of  the  "jator  plane  at  each 
of  the  wells.  Elevations  of  Reference  Points  from  which  depth  to 
water  wei-o  measured  arc  based  on  the  elevation  of  bench  marks,  as 
shown  in  "United  States  Geological  Survey  Bulletin  342,  Results  of 
Spirit  Leveling  in  California  for  the  years  1895  to  1907." 

The  Elevations  of  the  Refe37ence  Points  were  ascertained 
by  instrument  except  -i/hcre  it  is  noted  on  the  records  that  they 
were  obtained  from  U.  S.  G.  S.  Topog,  Maps, 

A  plus  sign  appearing  before  a  mcasurcm.cnt  indicates  the 
water  stands  above  the  Reference  Point,  and  one  appearing  behind  a 
measurement  indicates  a  depth  greater  than  the  measurement  shown. 

The  map  in  pocket  shows  the  location  of  each  well. 


1. 


5-M-No.  1,  A.  Nelson 

Location  and  description;  in  Lot  s  of  Live  Oak  Acres  No.  P.,   :^0C  feet 
W.  of  Burnham  Road  and  0.7  mile  N.E.  of  its  intersection  vdth  Santfi 
Ana  Road,  A  4'  x  4'  dug  well,  35  feet  deep. 

Reference  noint;  Bottom  brace  of  windmill  at  base  of  ladder,  0.5  ^oot 
above  ground. 

Elevation  of  reference  point;   433.85. 

Use;   Domesti.-;  and  irrigati'on 

Depth  of  Well:   35  ft. 


Dist.  R.p.  to 

Dist.  R.p.  to 

Dint.  R.r.  to 

^Vater  Surface- 

^ater  Surface 

VJater  Surface 

Date 

Fest 

Date 

Feet 

Date 

■Poet 

1928 

1930 

1932 

Jun.  27 

16.0 

Feb.  1 

20.9 

Feb.   20 

4.8 

Nov.  27 

28.5 

A-r.  18 

12.4   ■ 

Mar.   17 

6.0 

1929 

July  19 

20.3 

Kay   25 

8.0 

Mar.   4 

17.9 

Oct.  2 

24.7 

Sept.  10 

24.0 

Jun.   7 

13.1 

TTov.  19 

22.5 

Dec.  27 

21.5 

Jun.  28   ■ 

15.3 

1931 

Aug.  13 

21.5 

Jan.  29 

21.0 

ITov.  15 

:     25.7 

!:ay  £1 
Aug.  29 

:      17.6 
:      22.5 

Doc.  15 

:      20.2 

5-M-No.  2,  Live  o^ik  Acres  Tract. 

Location  and  description:   Tu  Lot  iTo.  54  of  Live  Oak  Acres,  50  feet 
~  east "of  pxrnham  Road  and  0.95  mile  N.E.  of  its  intersection  with 

Santa  Ana  Road.   A  5'  x  6'  dug  well. 
Rc-f^jrence  point:  Top  of  7?c-odefl  curb,  0.7  foot  above  ground. 
Elevation  of  -.•of^rence  point;   453.48 
Use;   Domestic, 
Der^th  of  well:   39,0  ft. 


•^ist.  R.P.  to; 

Dii-t.R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

77ater  Surface 

^/at:;r  Surface 

•"/atcr  Surface 

Date 

Feet 

Date 

Feet 

Date 

Foot 

192B 

1930 

19.5r: 

Juno  27 

24 

Fob.   1 

34.8 

Feb.   20 

*11.4 

1929 

S^^ 

17.8 

Mar.   17 

*12.7 

June  7 

21.1 

37.2 

May   25 

*14.5 

June  28 

23.  G 

Aug.   29 

43.0 

Sep.   10 

*30.3 

lug.  13 

33.0 

Doc.   16 

37.0 

Dec.   £7 

*33.0 

Nov.  15 

37.8 

*  pmr 

ping 

2. 


5-M-No. 


J.  F.   Obiols, 


Location  and  description:       In  Lot  37  of  Live  Oak  acroE,   80  feet  west 
~    of~3i\rn>iain  Roa'd'fmd  0.6  mile  TT.S.   of   its   intersection  with  Santa  Ana 

Road.     A  6'   x  6«    dug  well. 
Reference  251^"^:        Top  of  ?rooden  curb  at  ground. 
Slevation"^  of  reference  point;  420.83, 

Uso_:        Irrigation. 
Depth   of  well:  22  feet. 


Dist.  R.P.  to: 

. 

Dist.  R.P.  to: 

Dist.  R.P.  to 

Vsater  Surface; 

17ater  Surface: 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet     : 

Date 

feet 

1928 

1930 

1932 

June  27 

8.7 

Fob.  1 

17.7    : 

Feb.  20 

*♦ 

Nov,   27 

20.5 

Apr.  18 

4.9 

I'^ar.  17 

** 

1929 

July  19 

13.7 

May  25 

1.5 

Mar,   4 

:     9.0 

Oct,   2 

Z).G 

Sep.  10 

14.5 

Jun.   7 

:     C.4 

Nov.  19 

:      £2.0 

Dec.  27 

:      17.5 

Jun.   28 

8.0 

1931 

Aug .   13 

:    16.5 

Jan,  29 

:      21.0 

Nov.   15 

:    23,7 

■  ?:ay  21 
Aug.  29 

13.8 
18.0 

:  Dec.  16 

21.7 

:        : 

**  Flowing  (Est.  0.25  c.f.s.) 


5-N-No.  1,  CD.  jy.igan. 


Location  and  description:   m  Lot  No.  3,  Live  oak  Acres,  100  feet  north 
of  the  road  to  Oakview,  and  C.15  mile  east  of  Eanta  ;aia  Road.  A 
5'  X  5»  dug  well. 

Reference  point:   Ton  of  concrete  curb,  1.0  foot  above  ground. 


Elevation  of  r 

eference 

point:    : 

595 

.1. 

Use:    Domestic. 

Depth  of 

well: 

40.0  feet. 

Date 

•Dist, 

:'7ater 

B.P.  to 
Surface 
feet 

Date 

:Dist.  R.P.  to 

iVrater  Surface 

feet 

Dat 

"1 

Dist.  R.P.  to 

I'iVater  Surface 

feet 

1928 
June  2 
Nov.  27 

20.4 
?9  .0  + 

:   1930 
Feb.   1 
Anr.  IB 

40.0 
19.9 

+ 

].93; 
Aug. 
Dec  . 

29 
16 

38.4 
4  0.0  + 

1929 
Mnr.  '4: 

24.3 

Jul.  19 
Oct.   2 

25.4 
40.0 

+ 

■  1932 
Fob .   20 

7.8 

June  7 
June  28 

19.4 
2L.1 

Nov.  19 
1931 

40.0 

+ 

Mar. 
May. 

17 

25  • 

9.5 
13.0 

Auf,  13 
Nov,  15: 

29.0 
40.0  + 

Jan.  29 
T!ay  21  ' 

40.0 
31.2 

+   : 

Sep, 
Dec. 

10 

27 

27.5 
40.0  + 

3. 


b-O-No.  1,   0.  T.  Hyc. 

Location  and  do.-^criptiou:   on  oast  side  of  Ventura  Rivor  100  fcot  -.voct 

of  Ojai  Road  and  0.45  mile  north  of  Fresno  Arroyo. 
Rofv-reuce  point;  Top  of  casing  9.6  feet  bolov/  gixjund. 
Elevation  of  roforcnne  po i nt :   268.19 
Use;   Domcotic. 
Di'.'-inijtL.r  of  Casing;   12  inches. 
Depth  of  ^ell;  "b^   feet 


Dist.  R.?.  to 

Dist.  R.F.  to 

Dist.  P.p.  to 

Waiter  Surface 

Water  Surface 

V/ator  Surface 

Date 

Feet 

3"  to 

Feet 

D-\to 

F'x  t 

is«e 

1930 

1932 

Jane  27 

9.9 

Fobc   1 

20.8 

Fob.  20 

2.2 

Fov.   ::7 

18.6 

rApr.  18 

11.0 

•Mar.  17 

:       7.6 

1929 

Oct..   2 

19.'^' 

Sept. 10 

*  15.7 

June   7 

11.5 

1931 

1933 

June  28 

12.5 

Auc.  29  : 

21.5 

Jan.  6 

*  18.5 

NOV.   15 

20.2 

PujT.ping 


o-O-Fo.  2,  Ventura  City 


Location  and  doscrii-lion: 


In  pump  house,  40  foot  •.•est  of  Southern 


pacific  Railro^id  (Ojai  branch)  and  anproxiTr.r.t.?!/  1400  feet  north 
of  Casitas  Ro'id. 
Reference  Point:   Top  of  crsing  at  ground  surface. 


Elevation  of  re 

forenoc  point:   2 

56 

.85 

Use:   T'ot  used 

• 

Di' meter  of  Gas 

ine: 

IS  inoho.;. 

Dist. 

R.P. 

to: 

:Dist. 

R.P. 

to 

:Di3t.  R.F,  to 

:'.7.at?.r 

Surf-i 

-CO: 

•  ^7' 

Iter 

Surf: 

iCO 

: Water  Surf-'ce 

D^^tc 

Fcot 

:   Dv  tc 

F 

cct 

D-to 

F.,^  t 

.  1928 

:  1930 

1931 

Juno   27 

IS.  8 

:Fcl' .  1 

20.4 

Auc.   29 

21.0 

N0Vj,n2(?7 
M'-r.-^  ■  4 

19.7 

:A^r.   18 

13.3 

Dec.   16 

19.6 

15.3 

:July  19 

16.8 

1932 

Juno   7 

13.2 

:Oct.    2 

n.3 

Fob.   29 

IP.O 

Juno  2C 

lc.2 

:Wov.   19 

.21.0 

::ar.  17  ; 

13.0 

Aug.   13 

16.0 

:   1931 

!:ay   25  ; 

13.3 
17.5 

wov.   15 

21.5 

.Jan.   29  . 

21.2 

Sept.  10  . 

.r^ey    21 

IV.  6 

Jan.   6  . 

(1077)17.0 

4, 


5-0 -Fo.  3,   F.  L.  :7illians. 

Loc.tion  nnd  dcscrj-otlor.;   Approxim-^toly  100  foot  T-est  of  Ojai  Ro'd 
.and  1000  fnct  north  of  intersection  of  Oj'  i  Ho"d  nnd  C^'sitas  Rord, 
An  8»  X  8'  dur  vroll,  50  foot  deep. 

RcforcncG  ^--oint;  Top  of  -i"  x   4"  timbor  it  pump  bnsc,  5.5  feet  bolow 
ground.   Ou  September  10,  1952,  reference  point  changed  to  top  of 

^'^^  Well  curb. 
Elc-ation  of  Roforancc  p&int;   2?5.'''7.   On  September  10,  1932  clcva-r 

tion  of  reference  point  eh- nged  to  232.26. 
Use;   Irrigation  and  doniGstic. 
Depth  of  \/cll:   30  feet. 


Date 


19S8 
Juno  27 
Fov.  27 

1929 
Mar.   1 
June   7 
Fov.  15 


Dist.  R.P.  to 
"'atcr  Surface 
Fcot 


6.8 
10.7 

4.0 

4.0 

15.0 


Date 


1930 
Feb.   1 
Apr.  18 
July  19 
Fov.  19 

1931 
Jar. .   29 
May   21 


Dist.  R.P.  to 
Water  Surface 
Fcot 


11.5 

4.0 

11,5 

12.8 

13.4 
8.1 


:Di 

Pt. 

R.P.  to 

Wa 

tor 

Surface 

Dr.to 

F 

JCt 

1931 

Aug.   29 

13.7 

Dec.   16 

9.8 

1932 

Feb .   20 

8.7 

Mar.   17 

3.7 

ricy   25: 

4.0 

Sept.  10 

15.9 

Dec.   27 

14.8 

0-o-Fo. 


Brown  Realty  Comp.ny 


Location  "nd  description;     Approximr  tely  500  feet  cast   of   Santa  Aric. 

Ro"'-d.      And  130C   fcot  north  of  Coyote  Craol:  Fridge. 
Reference   point;        Top   of   ca^in^  0.7  foot  above   ground, 
Elev  tion   of  rcf.roncG  point;      254.83 
U£C;        DoraL.stic. 
Depth   of  well;        45  foot. 
Di"mot_r   of  Carinp;      12   inchca. 


•Dist.  R.P.  tp 

Di3t.  R.P.  to 

•Dist.  R.  P. to 

•'.Tator  Surf'^^ce 

Water  Surface 

•Water  Surl'ace 

Da^e 

Feet 

Date 

F^ct 

Date 

F  .ct 

1928 

1930 

1932 

June  27 

10.8 

Feb.   1 

17.7 

Feb ,   20 

*  8,7 

Nov.  27 

15.5 

l'i31 

Mar.   17 

9.5 

1929 

Jan.  29 

24.0 

May   25 

]1,0 

TTar.   4 

12,5 

Deo.  16 

19.8 

Scot.  10 

11.3 

June  28 

11.7 

r 

Dec.   27  • 

14.8 

Nov.  15 

17,2 

*     Puraping 


u-K-?'o.    I,     RBicho  ratiliia. 

L;^£?-\L^L3ilLjl^J'.9J'i'Pi.i^i=     I'^  Ventura  Rivor  uottom,   anT^^oximnta^.y 
500   fcct  southwcsu  Oi'  th"   ;iorth  corner  of  Rancho  Sarta  An'^. 

Reference  point;     Top  of  26- inch  ca.sinp,   1.0  foot  above  R;-ouud. 
bu  Juno   V,    1929,   rcforcnco  point  chnngod. 

Elevation  of  rr.fcrc-ucc  _p_oij-t;        768.19.      On  Juno   7,   1929,   clcation 
oj.'  reference  point  chan^^od  to:      767.7 

Use;      Not  used. 

Dorbh  of  wall:       103  fect. 

DJ  ainctcr  of  Casi:ig:      23  incho^i. 


Di."t.  :i.?.   to: 

Di  ?t.   R.F.   to 

.V/ntor  surface: 

"/dtcr  Surface 

Oate 

Foot            :      Date 

Fc-rb 

•Dr  tc 

1928 

:      1930 

1932 

^Tqv.    27 

44.5        :July  18 

42.0 

Feb.      20 

1929 

:0ct.      2 

45.8 

Hai-.      17 

nnr.      4 

33.7        :n-,.   17 

46.1 

T'ay        25 

Juno     7 

3-.  4        :.    1931 

Sept.   10 

1930 

:Jan  29 

34.0 

Dec.      27 

•fTcb.      1 

.>-.7        :Kay  21 

35.5 

Arr.   IS      : 

Cl.t        :Aur.29 

46.4 

: '00.16 

34.5 

Dist. 

R.F. 

t-,p 

Tatcr 

Surface 

F 

ce't_ 

12.3 
32.5 
33.0 
43.7 
34.4 

S-L-Fo.  1,  Rancho  ^'fetilij;.. 


Location  and  dcscrii^tion: 


Approximately  80  fe^ot  west  of  east  line  of 


Rencho  Santa  Ana  and  100  feet  s.aitii  of  T^oyer  Rond  ri/cr  orr^ssing. 
Roforonco  point:  Top  of  S6-incli  c^sinf,  2.2  fcrt  rboTO  fround.  On 

June  7,  l'^29,  reference  point  changed. 
Elc'-ation  pf  rcf or  ;nc ;  point;   729.97.  On  Juno  7,  19r9,  elevation  of 

refi..rcncc  point  rhargv-d  to;   72*^'. 3. 
U£c:   rot  ue,  1. 
Tjepth  of  •,7cll;   100  feet, 
biimctcr  of  casing:  26  inches. 


:Di3t.   R.7.    to 

•Di^t.    R.F.    to 

:DiPt.   R.r.   to 

:l?atcr  Surface 

:..at-r  Surface 

:',;ater  SDrfaco 

Date 

:          ?-..et 

Da   c 

Fc^t 

•      D^i  ti . 

Feet 

1928 

1929 

1931 

C013t.        3 

:               65.5 

:-ov.    15 

6-..0 

A'lfe.      29 

6;-.  4 

rev.      27 

:              65.0 

1.'30 

DOC.      IS 

^1.5 

1929 

Feb.        1 

60.5        : 

1932 

T'ar.        4 

:                ::2.9 

July     19 

62... 

•n-ob.      20 

Lie  .3 

June        7 

•                            -  -.  •  ' : 

Oct.        2 

6-^.2 

"arch  17   ■ 

5C,8 

Juno     28 

:               65. 0 

rov.    17 

65.3 

Hay        25    • 

61.1 

Au".      13 

:               64.5 

1931 

Sept.   10   : 

62.5 

Jan.      ■■9    • 

•"2.8 

Dr.c.      2"    : 

51.0 

:                             ::  -ay       51 

01.5 

6. 


6-L-lvO.  2,  Rancho  Matilija. 

Location  and  description;   Approximately  350  feet  west  of  cast  lino 

of  Rancho  Santa  A.ia  and  125  foot  north  of  'loyor  Road  river  crossing. 
Hofcroncc  point;   Top  of  2C-inch  caning;  2.V  feet  abovo  ground. 
Elevation  of  rcfcroncc  point;   -71:6.89. 
Use;   Fot  used. 
Dppth  of  well:   IOq  feet. 
Divjnetor  of  Casing;   2c  inches,  : 


Dist.  R.P.  to 

•  Dist.  R.F.to 

Dist.  R.P.  tp 

!7atcr  Surface 

^/ater  Surf  see 

Water  Surface 

Date 

Feet 

Date 

Feet 

Da*c 

Feet 

1928 

•   1930  . 

1931 

30.0 

•Feb.  1 

23.1 

Aug.   29. 

.  3L.0 

23.9 

:Apr.   IB 

.  28 -.4 

Dec.   16 

29.0 

Jun  e   7 

29.4 

.July  19 

30-.? 

1952 

Jure   28 

29.8 

Oct.   2 

52.3 

yob.  20 

5,0 

Aug.   13 

30  ..V 

Fgv.   17 

32.2 

■T-.:r.  17 

22.5 

Nov.  15 

33.4 

•   1931 

i'Tay   25 

26.5 

Jan.   29 

32.2 

Sept.  10 

.  30.8 

May   21. 

.  26.5 

Doc.   27 

25.9 

o-H-No.  1,  Cunty  Provc^.torium. 

Location  and  description;   Approximately  1200  foot  ?.'o:;t  of  Rice  Road, 
at  a  point  0.1  mile  south  of  Burnhara  Riad  intt.rscction.  Located 
at  fo-^t  at  bluff.  A  7'  x  7»  dug  well,  18  feet  deep. 

Refofoncc  point;   Top  of  viroodcn  curb  1.0  fo^t  '•ibc'c  ground  surface. 

Elevation  of  r-foronce  'point;   525,32. 

U£c_:    Domestic  and  irrigation. 

Depth  of  well:   18  feet. 


:Di5t.  R.?.  to 

:Di5t. 

H.P.  to 

;Dist.  R.P.  to 

;Water  Surface 

;Wa'ter 

Surface 

;'''atGr  Surface 

Date  +    Feet 

;   Date 

;    F^ 

.ct 

Date 

;    Feet 

■  1928  ■ 

:   1930 

1931 

June  15 

:    Flowing 

:Feb.   1 

6.7 

Aug.   29 

6.2 

June  27 

;       2.2 

:Apr.  18 

1.7 

Dec.   15 

:       7,7 

Nov.  27 

:       6.5 

;July  19 

4.8 

1932 

1989  '. 

:0ct.   2 

7.0 

Feb.   20 

.        ** 

Mar.  4 

:     ■■■"  3.'^  ■ 

:Nov.  17 

7.5 

i^ar.   17 

.        ** 

June  7 

:    Flowing 

:   1931 

T'fay   25 

.                  ** 

Jun3  28 

:'       2.1 

rJan.  29 

7.3 

Sep.   10 

:       4.1 

Aug,  13 

4.8 

:]i.!ay  21 

4.3 

Dec.   2-7 

:       4.0 

NOV.  15  : 

7.3   : 

: 

: 

: 

**  Flowin^i-  (Est.  0.25  c.f.s. 


6-rl-i:o.   2,     ojai  Valley  Land  Company. 

Location  and  descvirtion;  In  lot  "o.  14  of  Ojai  Land  Company's 
Subcivision,  approxLintoly  a^  niles  Trest  of  Ojf^i  and  100  foet 
south  of  OJQi-Vc::t\Ta  Boulevard, 

Hefcrcnco  Foin!:;       Air  saupo  0.5  foot  abov©  ground. 

Elovaticn  of  rrrfciv-rnc  point;      S43.66 

TJso;        IrrijiCition. 

Perth  of  well;        207  feet. 

Diomotcr  of  C"-ioing;     12  Inches. 


Dist.  H.?.  to 

Dist.  R.?.  to 

:Dist.  R.P.  to 

■"Vitci'  S'lrf-icc 

Witcr  Surface 

F'atrr  .'?.irf';CG 

^yr-.U: 

J  cat 

Dato 

7,-ct 

D'lte 

?c  ,t 

1928 

•  1C50 

1952 

T'ov.   27 

129.0 

Feb.   1 

12o.0 

Feb.   19 

114.0 

1929 

Nov.  17 

irs.o 

I'cr.   17 

106.0 

I.lar.   4 

123.5 

1931 

T^ri;.-   25 

106.3 

June   7 

11:1.8 

J.-.n.  29 

125.5 

1933 

Juno  26 

117.0 

^'-;7  21 

121. C 

Jan.   27 

119.9 

AuS.  15 

120.0 

Aug.  29 

124.  G 

Nov.   15 

125.0 

rov.  24 

126.0 

Fov.   26  : 

1^5.0 

''-L-l'o.    1,  J.   C.  Leslie. 

Location  end  doscript-ion;       Ap^roxLTintoly  '300  feet  ocst  of  hontsorosry 

Street  and  400  foot  north   of  3-rcj-.d  Avenue. 

Reference  point;        Tor   of  plank:  platform  l^jvcl  with  ground, 

Sl::v"t;. 0-1  a'^"   rox'orencc  point;  784,93 

Use ;        I>oiiiC3tic. 

Depth  of  'Veil:      2  1  fe..t. 


Di^t.  R.P.  to 

•Di3t.  R.?, 

to: 

:D:3t.  R.?.  to 

Water  Eui'facc 

Water  Surfc 

cc; 

:7r:tcr  Surf;  co 

Dr-tc 

^cct 

:   D-'-tc 

Fe-t 

:  D'Ato 

:    ?c-t 

1927 

'      1D29 

=   1931 

Doc.   9 

16.9 

''.'r.T.        4 

20. 7 

■jrr.,      29 

25.0 

1928 

•  June  28 

22.5 

•?'^y   21 

25.0 

jr.n,  11 

17,0 

•Aug.  17 

25,0 

•Ai'fi,  29 

25.0 

Feb.  2P 

17.3 

•Nov,  15 

24.  C 

•   1932 

Apr.  6 

17.6 

•   1930 

■^eb.   2 

16.1 

July  25 

19.1 

•F«b.-   1 

23.5 

"'-.7   2-  • 

21.6 

Fcv.  26 

20.7 

•July  10 

S4.5 

'Sep,   15 

21.9 

:Oct,   2 

25.5 

:   19:'.o 

r'ov.  I'y 

25.0 

:J-Ji.   15  • 

"1,4 

8. 


7-L-No.    2,      B.   G.    Erown. 

Location  and  description;        Approximately  1200  f-^ct  north   of  Grrind 

Avenue   and  at  end  of  I..oTitgomcry  Avcp.ue, 
R  forcncc   point;        Top  of  platfoxri,   0.7   foot  above  ground. 
Elevation   of  reforoncc  point;        30 4 . 45 
Use;        DcxTiOstic. 
Dorth   of  well;         lil  foot. 


:Di£t.  R.F.  tp 

•Di;:t.  H.P.  to 

Dist.  R.P.tp 

Water  Surf--cc 

W-'.tcr  Surface  " 

".7"t-:r  Surface 

Date 

Feet 

:  Date 

Foot 

•   Date 

:    F::^t 

1927 

1929 

1930 

Dec.   9 

22.3 

Kar.   4 

26.8 

Fob.   1 

32,0+ 

1928 

June  28 

28.9 

.Apr,  18 

32.0+ 

Jan.  11 

22.5 

Aug..   13 

38,7 

:July  19 

:      32.0+ 

Feb.  28 

23.0 

Fov,  15 

32.0+ 

Oct.   2 

32.0+ 

Apr.   6 

23.6 

T>Tov,   17 

32.0+ 

July  26 

24,9 

1931 

l?ov.  25 

26.7 

J-Ji.   29   • 

Destroyed 

7-L-No*  3,  Anita  Lopez 

Location  and  description:   'Jindrcill,  appro-::ini-\tcly  60  foct  oast  of 

Fox  Street  and  150  feet  south  of  Qjai  -tvoruc. 
Hcforence  Point:   Top  of  cap  level  with  ground. 
Elevation  of  reference  point:    739,55 
Use:   Not  used, 
Nov.  24,  1931,  -.Tiniinill  toucr  reraovod, 

Di-'jieter  of  Crsii-.g:        2  inches. 


:Dist.R.F.  to 

Water  Surface 

Dr.te 

:    ?eet 

:  Date    : 

1927 

1£29   ' 

Dec.  22 

+   3.5 

Aug,  13  = 

1928 

Nov,   15  • 

Jan.  11 

t   3.5 

1930    = 

Fob.  28 

+   9.5 

Feb .   1  • 

T'^ar,  6 

+  10.0 

Apr.   18  • 

July  26 

+   6»5 

July  19  • 

rov,  22 

0.0 

Oct.    2  • 

1929 

Nov.   17  : 

Far.   4 

+   2.2    : 

June  28 

+   0.5 

Dis 
Wat. 


t.R.F.  to 

:Di£t. 

R.F.to 

or  Si.;rfac(5 

ffater 

Surface 

Feet 

:   Dat 

e 

F 

ect 

195 

1 

S.9 

Jan.. 

28 

13,6 

7.7 

VAy 

21 

13.2 

-lug. 

29 

17,7 

8.8 

rov. 

24   = 

21.3 

6,1   = 

:  1932    '• 

7.5 

Fob. 

19 

14.8 

12.2 

T-T-r. 

16 

10.8 

15,0 

"ny 

^5 

0.5 

Sep. 

10  : 

0.0 

Dec, 

27   : 

1.3 

9. 


7-L-Fo.  4,  Judge  Daly. 

LoC'':tion  and  description;   200  foet  north  of  Brown  Street  ^.nd  0.4 

milo  n.irth.  o'-   Gr:\nd  Avghug,   Ojai. 
Rcf:;ro::cc  point;        Top   of   casing  0.6  foot   r.bovc  ground. 
Eloytfon   of  roforor.cc  point;        827.5. 
Use;        Irrig'^.tion  and  domestic. 


Dist.  R.?.  to: 

Dist.  R.F.  To: 

Dist.  R.F.  to 

'7atcr  Surface: 

'^'~.tor  Surface: 

'7atcr  Surface 

Drto 

■?Gct     :   Date 

foot     : 

Date   : 

?oot 

1929 

:   1931 

1932   : 

July  13 

65.0   :J"Ji.   2B 

54.9 

Fob.   19 

53.0 

Nov.  26 

59.0   :May   31 

54.6 

Mar.   16 

50.5 

1950 

:Aug.   29 

56.0 

Tf'-y   25 

52.5 

Feb.  1 

57.9   :Fov.   24 

51.3 

Sep.   10 

51.5 

Apr.  18 

:       59.7   : 

Dec.   27 

53. 2 

July  19 

56.0   : 

Oct.   3 

58.0   : 

Fov.  17 

54.2   : 

7-S-Ko.  1,  A.  L.  Hobs on 

Loc-ti;n  and  description;   100  foet  v/cst  of  Occ-'m  Drive  r:nd  1.0  !:'ilc 
southeast  of  intersection  of  Seaward  Di''i"^'"e  ar.d  tho  Southern  pacific 
Railroad. 

Rofcrcnco  Foiat ;   Air  gauge,  1.6  foot  above  ground. 


Elov  tijn  of  refcronCG  point;    1? 

).43 

Use;   Irrigation. 

Depth  3f  -jcll:    ?20  fee 

-t. 

;  i:;chcs. 

DiaJotor  if  Cooing;   Ic 

Dist. R.F.  to  ; 

Dist.  R.F. 

to 

D 

LSt. 

R.F.  to 

Uatcr  Surface 

■Jator  Surf'- 

.CO 

'i7atcr 

Surf- CO 

Date 

Feet 

-Date 

root 

Date 

V 

Dot 

1925 

1930  • 

1932 

Mar. 

12.0 

jqn.   23 

19.2 

jar:.    8 

I0.4 

1928 

Apr.   R 

30.7 

Fob.   27 

■'■.. 

H.7 

Sep.   5 

16.9 

July  10 

40.0 

Apr.    7 

a . 

6.5 

Fov.  13 

:       12.3 

■Fov.   4 

:      37.7 

.Tf'iTr       2 

a . 

7.0 

1929 

1931 

' 

July   5 

a . 

42.1 

Feb.  26 

12.3 

::^-r.   10 

a.   21.5 

:Oct.   18 

a. 

23.2 

July  8 

33.0 

July  29 

a.   53.0 

1933 

Ncv .  6 

26.1 

Dec. 

a.   34.0 

Feb.   15 

a. 

9.6 

a.      Obt-iaod  from  Santa  Clara  '•'^atcr  Conccrvati  on  District. 


10. 


7-S-i:o.  2,  Sriii  MigTic;:^.  YIvtoT   Company. 


Location  and  description:    1.2  miles  southeast  from  intersection  of 
Seavrard  Drive  and'  the  Southern  pacific  Railroad,  and  120  feet  east 
of  Ocean  Drive, 

Reference  point;   Air  gauge  1,3  feet  above  ground, 

Elevati on  of  referencc_pQint :   2  7.5. 

Use. ;   Irrigation. 

Depth  of  well;   920  feet. 

Diameter  of  Casing:   14  inches. 


;Dist.  R.?.  to; 

;Water  Surface; 

Date  ;    Foot ; 


Date 


;Dist,  R.F.  to; 
; Water  Surface; 
;    FG*t     ; 


Dat.. 


;Dist.  R.F.  to 
;V/ater  Surfc.ce 
;         ?eet 


1922   :  a.  Flowing   ;   1928 
1925   :  :Sep.   5 

Mar.    :  a.   18.0   :Nov,  13 


;   1929    : 

26.1 

:Feb,   25  : 

a  .5 

21.5 


a.      Obtained  from  Santa  Clara  nrator  Connervution  District. 


7-S-No.    3,   A.   L.  Hob son. 


Location  and  description;  100  feet  v;est  of  Ocean  Drive  and  1.4  miles 
southeast  of  intersection  of  Soaw-.rd  Drive  and  the  Soutlicrn  pacific 
Railroad. 

Reference  point;   Top  of  planlc  platform  or  pump  base,  level  with  ground. 

^Tevation  of  r.-,i'ercnco  point:    13.73 


use; 


Domestic . 


:Dist.  R.P.  tp: 

Dist.  R.P.  to- 

Dist.  R.P.  to 

Wat'.,r  Surface- 

■".'ater  Surface 

'Tater  Surface 

Date 

Feet 

Date 

?eet 

Date 

Feet 

1923 

1930   : 

3  932 

Sep.   5 

15.6 

Jan.   23 

:      13.0 

:Jau.   21 

:      11.2 

Fov.  13 

7.5 

ii--r.   8  . 

35.2 

■Mar .   7 

5.9 

1929 

Sup .  13 

30.0 

tcay   12 

13.6 

July  8 

31.0 

Nov.   5 

36.5 

Aug.   29 

16,8 

Aug.   6 

21.3 

1931 

1933 

Nov.   6 

24.5 

Jan.   15 
'!ay    P 
•Aug.   19 

.Nov.   20 

:      20.5 
32.3 
37 . 5 
27.7 

Jan.   27 

10,2 

11. 


7-S-Fo.  4,  r.'ound  "7utcr  Compnny. 

Location  rmi  description:   On  T'ulligria  Alley,  ar)proxiinrtcly  1.5  milos 

south  of  State  Highwny  No.  101.  Well  is  located  nt  foot  of  bluff. 
Reference  point;   Air  gruge,  1.7  foot  nbovo  ground. 
Elevation  of  r-:-'foroncc  point;   21.97. 
Use;   Irrigation  and  domestic. 
DoT^th  of  veil:   489   feet. 


Dist.  H.P,  to 

Diet.  R.P.  to 

Dist.  R.F.  to 

"^ater  Surface 

:Watcr  Surface 

'iVatcr  Surface 

Date 

F-.et 

Date 

Foot 

Date 

Foot 

1928 

1930 

1951 

Sep.   5 

21.8 

Apr.   8 

40.3 

N07.   19 

44.0 

1929 

July  10 

44.9 

l^o2 

Fob.   26 

21.8 

1931 

Jan.    8 

a.    31.0 

June  22 

34.5 

•Jan.   16 

38.0 

liar.    7 

12.0 

Aug.    5 

25.3 

Apr .   30 

a.   50.0 

Aug.   29- 

36.0 

1930 

:Jun.   2 

:  a.   41.5 

1033 

Jan.   23 

14.9 

Sep.   1 

a.   55.5 

>Jan.    5 
Feb.   15 

21.8 

a .   25 , 0 

Obtained  from  Santa  Clara  7atcr  Gonr^crvtion  District. 


7-S-Ko.  5,   Frank  Sifi'ord. 


Location  and  deacription;       Appro::imatcly  200  feet  oast  ajid  lOO  feet  south 


of  the 

interjection  of  ?.^illa  R 

.'Hd  ■"nd  the 

Southern  Pac 

Lfic  Railroad. 

Reference 

Point:   Tc 

>P  c 
e  " 

3f  metal  pur.p  base,  o 

.1 

foot  aboA'e 

graind. 

Elevation 

of  r3ferenc 

3oint:   5' 

^.4 

Use;   Irrig-'tion. 

Depth  of  \ 

cell:   920 

feet. 

Di^t.  R.P. 

to 

:Dist.  P.p. 

to 

:Dist.  T.P.  to 

rV/ater  S'irf-: 

.ce 

r.Tattr  Surface 

'.Tatcr  vurface 

Date 

Foet 

Date 

Feet 

Date 

Fc-  t 

1925 

1930 

1-J32 

March 

a.  15.0 

Apr.   8 

65.0 

•J-L.   8 

a,   52.4 

1928 

Sep .   18 

69.0 

f--r.   7 

47.0 

Dec .   16 

47,6 

Nov.   4 

67.7 

Oct.   28  : 

a,.   58,5 

1929 

1931 

1933  : 

Aug.    6  • 

59.7 

Jan.  16  : 

Ot^  •  o 

Jun .   5 

53.0 

Nov.   6 

65 .8 

Liar.   10 

a.   54.2 

Feb.   15 

a.   48.0 

1930 

Aug.   19 

77. P 

Jan.   23 

51.0 

Dec .  16 

a.   50.1 

a.        Obtained  from  Santa  Clara  T/ater  Consnrvtion  District. 


12. 


7-S~No.    6,      Old  Adobe  Gun  Club. 

Location  and  description;        Appro::iin:jtely  1.6  miles   south  of   State  Highv/ay 

ITo.   101  and   300  feTT'Vest   of  "i  Hi  pan   Alloy. 
Rofcrmce  point;      2-inch  pipe   in  concrete  pump  base  0.6  foot  above  ground. 
Elevation  of  rr^fcrcnco   point;        20.5 
Usc_:        Irrigation, 


DiKt.  R.P.  to; 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

''■atcr  Surface 

■,7a tor  Suffecc 

■■rator  Surface 

Date 

Foot 

Date 

Foot 

Date 

Feet 

1928 

1930 

1332 

Sep.   5 

15.0 

Jan.   23  • 

12.3 

Jan.   21 

13.1 

1929 

Apr.   8 

:      33,2 

Mar.   7 

7.3 

June  22 

32.7 

July  10 

40.8 

Wiy       12 

9.3 

Aug.   6 

23.5 

■  1Q31 

Aug.   29 

18.5 

Jan.   16  " 

20.0 

1933 

•May    8 

34.2 

Jan.   5  : 

15.8 

V-S-No.  7,   C.  E.  Jones, 

Location  and  description;   At  foot  of  bluff,  0.1  mile  Tvcst  rnd  1.4  milcj 

south  of  Telophona  Road  intersection  with  HighT;ajr  Mq,  101, 
Rcfcrenco  point;   plug  in  top  of  8-inch  tec,  3.2  f&ct  above  f.round, 
Eleyation  of  reference  point ;   30 , 23 
Use :   Not  used. 
Diameter  of  Casing;   12  inches. 


Diflt.  R.P.  to 

Dist.  R.T'.  to 

•Dist.  R.P.  to 

':?ator  Surface- 

V/atcr  Surface 

"■Jatar  Surface 

Date 

Feet 

Date 

Foot 

•   Date 

:    Feet 

1931 

1^32 

:   1932 

Jan.   13 

13.2 

:Jan.   21 

:      16.0   : 

Oct.   18 

a.   22.3 

Apr.   22 

:   a.   ?9.3 

war.   7 

13.3 

:   1933 

May    8 

22.2 

T^ay   12 

19.7 

:Jar.   5 

17.6 

Aug.   18 

29.3 

July   5 . 

a.    25.5 

:Fcb.   15 

•   a.   12.4 

Doc .   4 

a.   20.5 

a.   Obtained  from  Santa  Clara  water  Conservation  Dif-;trict. 


13. 


7-T-Nn.   1,      D.   McGrath  Estate  Company. 

Location  nnd  description;        Approximatoly  600  foot  south  of  Gonz-ilcs  Road 

and  500  feet  west  of  private  road  paralleling  bo"ch. 
RGfcrcnce  point;        Top  of  casing,   0.4     foot  above  ground. 
Elo va tion  of  rcforenco  point:        9 . 46 . 
Use;        Irri^" t ion. 
Depth   of  well;         328   feet. 
Diameter  of  casing:        12   inches. 


:Dist.  R.F. 

to 

:Dit- 

t.  R.F.  t 

o; 

:Dint.  R.p.  to 

: Water  Surface 

:',;ater  Surfac 

■i  • 

; Water  Surface 

Date 

:    Foot 

:   Dr.te 

Feet 

:   Dnto 

:    Feet 

1927 

;  1930 

;   1931 

NOV.   16 

;   Flowing 

;Jau. 

25 

Flowing 

;  TTqV  .   4 

;  a.   6.0 

1928 

;Apr. 

10 

n 

;Dec.   4 

;  a.   8.4 

Jan.   5 

n 

;July 

10 

14.6 

;    1932 

July  24 

n 

;Nov. 

6 

2.4 

;Mar.   8 

;   +  4.5 

1929 

:   1931 

:Jul.   5 

:  a.   10.7 

Feb.   27 

n 

:Jau. 

17 

FloTjing 

:Aug.   30 

:      5.8 

July   9 

:      4.0 

:Feb. 

25 

:  a. 

+  4,6 

;    1933 

Nov.   6 

:      0,5 

:July 

2,9 

:  a. 

18.1 

:Jan.   6 

:   Flowing 

;Feb.   15 

Tl 

a.     Measurcrient  obtained  frore  Santr?  Clara  Water  Conservation  Dist. 

7-T-Fo.  2,  D.  McGrath  Estate  Company 

Location  andiepcripti  on;        Approxiuiatoly  500  feet   roath  of  Gon^.ales 
Roli'd  and  on  enst  line  of  Lot  no.   1,  Rancho  El  Rio  do  Santa  Clara 
0  La  Colonia,   and  15  feet  east  of  railroad,    (local  Ventura  County) 

Referonce   point;        pump  base   0,3  f jot  above   f^round. 

Elcvatior    o_f_  rrforenr-e   point;      2".0. 

Use:      Irrigation. 


Dist.  R,F.  to 

Dist.  R.F.  to 

:Dict,  R.F.  to 

",7ater  Surface 

iWater  Surface 

•Water  Surface 

Date 

Feet 

Date 

Feet 

Date 

Feet 

1927 

1930 

1931 

NOV.   16 

Flowing 

Jan.  25 

Not  Flowi;ig 

Nov ,   20 

Not  flof/ing 

1C28 

Apr.  10 

n 

1V32 

If 

Jan,   5 

■       n 

•Sep.   19 

»( 

Jan.   22 

If 

I.'ar,  30 

t» 

Nov.   6 

Tt 

T^ar,   8 

tf 

NOV,  19 

Not  flowing 

1931 

Aug.   30 

t» 

1929 

Jan.   17  ' 

tt 

1933 

NOV.   6 

f» 

T.^.ay    9  • 

IT 

Jan.   6 

If 

:Aug.   20 

If 

14. 


7-IF-ro.  1,   D.  McGrath  Estate  Company. 

Location  and  description:  Aoproximetely  0.86  mile  vrest  of  YTest  Road  and  100 

feet  sjuth'cf  Teal  Club  Road, 
Reference  point:   Ground.  On  July  9,  1929,  reference  point  was  chang-cd  to 

top  of  2-inch  Tse  on  pipe,  and  on  November  20,  1931  changed  to  top  of 

casing. 
Elevation  of  rcforonce  point:  14.0.  This  elevation  was  changed  July  9,  1929, 

to  16.70.  Fovcnber  20,  1931,  elevation  of  rcforence  point  vras  changed  to: 

13.5. 
Use:   Irrigation. 
Depth  of  well:   278  feet. 


Dist,  R.P.  to: 

Dist.  R.P.  to 

:Dist.  R.  ?.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

'Water  Surface 

Date 

Feet 

Date 

Feet 

Date 

Feet 

1027 

1929 

1931 

Nov ,  16 

Flowing   : 

Aug.    7  • 

12.0 

Aug.   20 

:       21.5 

1928 

1930 

Nov.   20 

:        7.2 

Jan.   6 

It 

:jan.   25 

Flowing 

1Q32 

Feb.   23 

II 

July  10 

21.8 

Jan.   22 

:        1.6 

i:ar.   30 

11 

Sep.  19 

14.3 

Kar.   8 

:    Flowing 

July  24 

Not  Flowing 

Nov.   6 

9.0 

i:ay   12 

:       10.5 

NOV.  19 

Flo\7ing 

1931 

Aug.   50 

:       12.3 

1229 

Jan.   17 

2.5 

;   IvSS 

Feb.   27 

IT 

May    9  ; 

10.8 

Jan.   6 

:        1.3 

July   9 

:      11.8 

• 

7-U-No.  2,  D.  T'cGrath  Estate  Company. 

Location  and  description:  Approximately  G.8  mile  v.-est  of  vrost  Road  and 

400  feet  south  of  Wooley  Road, 
Reference  point;   Ground.  On  January  20,  1931,  reference  point  was  changed 

to  top  of  t"  flow  pipe,  leading  into  casing. 
Elevation  of   reference  point:   10.4.  This  elevation  was  changed  on 

January'l?,  lj3irto  T.g.  " 
Use:   Domestic, 


Dist.  R.?.  to- 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.  P. 

Water  Surface 

7ater  Surface 

Water  Surfac 

Date 

Fee  t     ; 

Date 

Feet     : 

Date 

Feet 

1927 

1929 

1931 

Nov.   17 

Flowing 

■Feb.   27  : 

Flowing 

Jan.   20 

+  3.0 

1928 

:june  25 

:  Not  Flowing 

:May   11 

5.2 

Jan.   6 

II 

Aug.   7 

If 

1932 

Feb .   23 

:       " 

NOV,   7 

»» 

Jan.   22 

Flowing 

liar.   30" 

»f 

1930 

Elar.   8 

II 

July  24 

" 

Jan.   25 

Flowing   : 

I«:ay   13  . 

4.2 

Txov.   19 

'I 

July  10 

Not  Flowing 

•  1933 

Nov.   6 

n 

Jan,  12 

:    +  0.1 

15, 


7-U-No.  3,  D.  McGrath  Estate  Company. 

Location  and  description;   1700  feet  west  of  end  of  Teal  Club  Road  and 
350  feet  north  of  the  westerly  prolongation  of  Teal  Club  Road, 
Reference  point;   Top  of  casing.  Use;  Hot  used. 

Elevation  of  reference  point:   8,22. 
Diameter  of  Casing;    12  inches. 


Date 

Dist.  R.F.  to 
Water  Surface 
Feet 

Date 

Dist,  R.r.  to 
Water  Surface 
Feet 

Date 

Dist.  R.p. 
Water  Surft 
Feet 

1931 
May    9 
Aug.   20 
Nov.   20 

2.8 

10.8 

2,0 

1932 
Jan ,  22 
Mar.   8 
May   12 

Flowing 
4,5 

1932 
Aug.   30 

1933 
Jan.   6 

5.6 
0.5 

7-U-No.  4,   D.  McGrath  Estate  Company. 

Location  and  description;   500  feet  east  of  intersection  of  McGrath 
Road  with  'Test  5th  Street,  Oxnard,  and  255  feet  south  of  West 
5th  street. 

Reference  point;   Top  of  6''  casing  inside  12"  casing,  3,7  feet  above 
ground. 

Elevation  of  reference  point;    20. 1 7 

Diameter  of  Casing;   12  and  6  inches. 

Use;   Kot  used,  (Domestic,  when  used). 


Dist.  R.p.  to 

Dist.  R.F.  to; 

Dist .  R.p.  to 

Water  Surface 

Water  Surface- 

Water  S"arfane 

Date 

Feet 

Date 

Feet 

;  Date 

Feet 

1931 

1932 

1932 

?ay  11 

15.3 

Jan,  22 

10.0 

Aug.   30 

18.4 

Aug.  20 

25.1 

Mar,   8 

7.3 

1933 

Nov,  23 

14,9 

May   13 

17.5 

Jan.   12 

9,7 

16. 


V-xj-Fo.  5,  D.  McGrath  Estate  Company. 

Location  and  description;   0.34  mile  south  of  intersection  of  McGrath 
Road  with  West  5th.  "street,  Oxnard,  and  165  feet  west  of  Mcgrath 
Road, 

Reference  point:   Top  of  casing,  0.2  foot  above  <;round. 

Elevation  of  reference  point;   5.37. 

IJsel  Not  used.   (Domestic,  when  used). 

Diameter  of  casing;   14  inches. 


Dist.  R.P.  to:         :Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface ; 

Water  Surface- 

V^'ater  Surface 

Date 

Feet     :   Date 

Foot 

Date   : 

Feet 

1931 

;   1932 

:   1932 

T'ay  11 

2,1   :jan,   22 

Flowing 

:Aug.   30 

7.0 

Aug.  20 

11.3   :Mar,   8 

ft 

:   1933 

Nov.  23 

2.0   :May   13 

:      4.3 

:jan.   12 

Flowing 

3-K-No,  1,  Guy  Stetson. 

Location  and  description?   Approximately  200  feet  north  of  Thachcr  Road, 

produced,  ancTsoO  feet  west  of  Carne  Road. 
Reference  point;   Top  of  casing  4.3  feet  below  ground. 
Elovatio"n~of  reference  point ;   968.47 
Use;   Not  used. 
Depth  of  well;    265  feet. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

Feet 

Date 

Foot 

Date 

Feet 

1927 

.   1929 

:    1931 

Dec.   9 

109.7 

Aug. 

13 

220,5 

;jan.   28 

224.0 

1928 

.Nov, 

15 

223.7 

May   21  . 

218.7 

Jan.  11 

198.4 

:   1930 

.Aug.   29 

221.8 

Feb.   28 

191.4 

Feb, 

1 

224.0 

.NOV.   24 

223.5 

Apr.   5 

189.0 

.Apr. 

18 

210.0 

1932 

July  26 

211.0 

"July 

19 

219.0 

Feb.   19 

;      192.0 

Nov .   22 

253.0 

.Oct. 

2 

228.5 

Mar.  15 

198.3 

1929 

.  Nov , 

17 

224.0 

.May   25 

206.0 

Mar.   4 

208.0 

"sep.   10 

:      218.7 

June  28 

!     216.0 

:Dec.   27 

:      221.4 

17. 


8-L-No,  1,  M.  A,  Soule. 

Location  and  description;   Approximately  0.4  mile  west  of  Boardraan  Road 

and  0.4  inilo  south  of  Ojai  Avenue, 
Heforenco  point;   Top  of  northwest  corner  of  6'  x  6»  concrete  curb, 

5.6  feet  below  ground. 
Elevation  of  reference  point;   724,36 
Use;    Irrigation, 
Depth  of  well;   39  feet. 
Diameter  of  casing;  7'  x  7«  pit,  and  14-inch  casing. 


•"J- 


Dist.  R.F.  to 

Dist. 

R.F. 

to; 

Dist.  R.p.to 

77ate-^  SiirfT.ce 

Water 

Surface; 

?/ritf  r  Surface 

Date 

yeet 

Date 

Fact 

:   Date 

Feet 

1927 

1929 

:   19:.51 

Dec.   7 

5.9 

Aug,   12 

25,7 

:jan. 

28 

31.9 

'   1328 

•Nov.   26 

?8.4 

:i-.?ay 

21 

25.8 

Jan.  11 

5.3 

1930 

;Aii.,cj. 

29 

31.4 

Fob,   28 

5.0 

Feb.   1 

23.6 

;Nov. 

24 

30.9 

Apr.   6 

6.0 

Apr,  18 

24.9 

:.  19L;2 

Nov.   22 

29.6 

July  19 

28.7 

:Feb. 

19 

12.8 

1929 

Oct,   2 

30.0 

:Mar. 

15 

12.3 

Mar.   4 

24.2 

Nov.   17 

31.4 

:May 

25 

16.0 

July  13 

23.5 

:Sep. 
:Dec, 

10 

27 

24.8 
25.7 

8-L-No.  2,  M.  A.  soule. 

Location  ;.Jid  de  script  ion:  Approximately  0.5  mile  south  of  Ojai  Avenue 

an^i.  10  feet  v/sst  Ox  Boardman  Rord. 
Re-^ercTic:_o  point ;   Top  of  casing  0.4  foot  above  ground, 
FlJva';io:i  of  reference  point;    767.19. 
Use;   Irrigrticm. 
Deoth_of  jffell;  100  feet. 
Diameter  of  casing;   15  inches. 


Dist.  R.F.  to 

•Dist.  ?..p.  to 

Dist. 

R.?*.  to 

Water  Surface 

Watt,r  Surface" 

7ater 

•  Surface 

Date 

Feet 

'     Date 

F-^et 

:  Date 

Feet 

1924 

1929 

1931   • 

Cct. 

a,   30,2 

Mar,   4 

33.6 

Jan.  20  ■ 

^i€'.,2 

1927 

Nov,  15 

;       46.4 

Aug.   29 

61,5 

Dec,   7 

19,5 

1930 

Nov.   24 

5g,6 

1928 

Feb,   1 

43.4 

.   19^2 

Jan.  11 

19,5 

July  19 

52.6 

Feb.   19  ; 

37,3 

Feb,  28  ; 

19,2 

Oct,   2 

49.7   . 

Mar.   16  • 

29,8 

Apr.   6 

:      18.0 

:Nov.   17 

:       52.2 

:May   25  : 

27.5 

Nov,   22 

33.0 

:Sep.  10 
•Dec.   27  : 

35.6 
37,0 

a.   Obtained  from  Encineerins  offices  of  J.B.  Lippincott. 


18. 


8-L-No.  3,  O.iai  Mutual  Water  Company. 

Location  and  description;   Approximately  0.3  mile  east  of  Gridley  Road 

and  120  feet  south  of  Grand  Avenue, 
Reference  Point;   Top  of  steel  I-beam  on  north  side,  0.8  foot  above 

ground . 
Elevation  of  reference  point;   802.09 
Use;   Not  used. 
Depth  of  TO 11;   230  feet 
Diameter  of  easini^;   11-5/8  inches. 


:Dist.  R.P.  to 

Dist,  R.P.  to: 

Dist.  R.  p.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

Feet 

Date 

Feet 

Dato 

Foot 

1927   " 

1928 

1929 

Dec.  7 

38.9 

Nov.   22 

50.2 

Aug.  13 

67.0 

1928 

1929 

Fob,  28 

34,5 

.June  28 

:      62.0 

July  26 

;      48.4 

8-L-No,  4,     Frank  Ayors, 

Location  and  description;       Approximately  0.3  mile  •ynst  of  Cridley  Road 

and  0.3  mile  north  of  Grand  Avcnu£.. 
Reference  point;       Top  of  casing  level  with  ground. 
Elevation  of   roferencc  point:        316,01 
Use;        Not  used. 
Depth  of  7/ell;      230  feet. 
Diameter  of  casing:        9-5/8   inches. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P. to 

Dist,  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

Feet     ; 

Date  : 

Feet 

:   Date 

Feet 

1928 

1929 

:,  1931 

Jan.   11 

44.8 

"Nov,   26 

85.9 

■my       21 

38.8 

Feb,   28 

45.9 

1930  : 

:Aug,   29 

:      99,4 

Apr.   6 

45.6 

Feb,   1  * 

83.2 

•Nov ,   24 

101.0 

July  26 

57.2 

Apr.  18  : 

75.8 

:  1932 

Nov,   22 

68,2 

July  19  • 

86.5 

^Fob.  19 

85.8 

1929 

"Oct,   2 

90.3 

^Mar,  15 

56.8 

Mar.   4 

60.5 

Nov,   17 

90.9 

:May   25 

:      59.0 

Juno  28 

70,0  + 

1931 

•Sop.  10 

68.0 

Aug.   13 

70.0  •!- 

•  Jan  ,   28 

■       87,6 

:doc.  27 

70.0 

19. 


8-L-No,  5,  Gibson  and  Gnrry» 

Location  and  doscription;   Approxinatcly  100  feet  west  of  Came  Road 

and  30  feet  south  of  Grand  Avenue, 
Roferenco  point;   Top  of  Casing  in  pit  6.7  feet  below  ground. 
Elevation  of  reference  point;   8S1.34. 
Use;   Irrigation  and  domestic. 
Depth  of  well:    300  feet. 
Diameter  ofcasing:  11-5/8  inches. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

77a ter  Surface 

Water  Surface 

Water  Siirface 

pate 

Feet 

Date 

Feet 

Date 

Feet 

1924 

1929 

1031 

Oct. 

a.   137.6 

rar.   4 

127.5 

Jan.  28  • 

155.7 

1927 

July  13 

142.0 

Tlay   21 

156.3 

Dec.    7 

127.5 

Aug .   13 

144.4 

Aug.   29 

175.0 

1928 

Nov .  15 

154.8 

■Nov.   24 

175.0 

Jan.  11 

110.3 

1930 

1932 

Feb.   28 

108.2 

Feb.   1 

16f-.8 

Feb.   19 

148.0 

Apr.   6 

106.0 

Apr.   18 

140.0 

Mar.   16 

132.5 

July  23 

124.5 

Oct,   2 

162.3 

Dec.   27 

144.2 

Nov.   22 

129.8 

NOV,  17 

169.2 

a.  Obtained  from  Engineering  offices  of  J.  B.  Lippincott. 

8-L-Fo.  6,   George  H,  Hall. 

Location  and  description:       Approximately  0.25  itiile  east  of  Boardman  Road 

and  200  feet  south  of  Ojai  Avenue. 
Reference  point;       Top  of  pump  base  level  with  gi-ound. 
Elevation  of  reference  point;        797.78 
Use;        Dcmeatic, 
Depth   of  well;        220   feet. 
Diameter  of  casing:        12  inches. 


Dist.  R.P.  to. 

Dist. 

R.P»  to 

Dist,  p.  P,  to 

•Vater  Surface 

Water 

Surface 

•Water  Surface 

Date 

Feet 

Date   : 

Feet 

Date 

Feet 

1927 

1929 

1931 

Dec,   22 

40.0 

Aug.   13 

70.0 

J?n ,  28 

79,0 

1928 

Nov.   15 

75.0 

May   21 

78,0 

Jan .   10 

39.6 

1930 

Aug.   29 

90.0 

Feb,   23 

38.5 

Feb.   1 

72.0 

Nov .   24 

92.0 

Apr .    3 

36.8 

Apr.  18 

66.0 

1932 

July  26 

49.9 

July  19 

76.0 

Feb.  19 

72.0 

Nov,   22 

58.7 

Oct.   2 

80.0 

■Mar.  16 

60.0 

1929 

Fcrr,     17 

83,0 

May   25 

52.0 

Mar,   4  • 

54.0 

Sept.  10  • 

60.0 

June   28  • 

62.0 

Dec,  27  • 

62,0 

20. 


8-L-Fo.  7,  Stephenson  Estata. 

LoC'^ition  "nd  description;   Approximatoly  900  xcet  we?t  of  TTcnell  Rond 

and  220  feet  south  of  Grand  Avonuc . 
Rcfureuce  Point;   Air  gauge  0,9  foot  above  ground,, 
El3VFtion  _of  rofcroncQ  point :   967 . 78 
Tjso;   Irrigation. 
Depth  of  well;   500  feet, 
Di'^onetcr  .-^f  casing;   11-5/8  inches. 


;Dist.  R.P,  to: 

Dist.  R.P. to 

Dist.  R.  P.  to 

Wrter  Surfrco' 

Wr.ter  Surf'  cc 

W-_.tcr  Surface 

D>"'te 

Feet 

Date 

Feet 

Date 

Foot 

1P27 

IP  29 

■   1930 

Dec.   7 

163.4 

July  13 

190,9 

July  19 

211,9 

1928 

Aug.   13 

200.  A 

:Nov.   17 

£21,2 

Jon.  11 

:       162.3 

•Nov.  Id 

*  209,6 

1931 

Fob,  28 

161,1 

:   1930 

jan,   28 

209,6 

Not.  26 

188.8 

•Fob.   1 

202.7 

:!'ay   21 
;.ug.   29 

:     209.6 
228.1 

*   Pur-iping, 


8-L-Fo,  8,  Dnn  Smith. 

Location  r'.nd  description;   Approximately  0.3  mile  T7cst  -ri'   Cridloy  Read 

End  200  feet  north  of  Ojai  Avenue, 
Reference  point;  pump  base,  2.8  foet  above  ground. 
Elev-'^.ti on  of  reference  point;    760,21. 
Use;   Kot  used. 
Depth  -)f  well;   70  foot, 
Dir^riietcr  of  c''sing;   2  inches. 


Dist,  R.  ?,  to 

D:st, 

R.P.  to: 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Wuter 

Surface: 

'Tater  Surface 

Date 

Feet 

Date 

Feet 

Dete 

Feet 

1927 

1929 

1931 

Dec,  9 

Flowing 

July  13 

19,0 

Jan,   28  ' 

32.8  + 

1928 

Aug,  13 

22, S 

Fay   21 

=      32.8  + 

Jan.  11 

1,5 

i:ov ,   15 

28.5 

Aug.   29 

32.8  + 

Feb,  28 

0,3 

1930 

Fov.   24 

32.8  + 

Apr,  6 

0,4 

Feb,   1 

28,7 

1932 

July  26 

9,6 

A or.   18 

23,1 

Feb.   19 

22.2 

Fov,  22 

12.0  + 

=july  19 

3C',5 

•Mar.   16 

11.7 

1929 

Oct,   2 

32,8  -f 

T'ay   25 

'■               12.3 

rar.   4 

12.0  + 

•Fov,   17 

32,8  + 

:Sept.  10 

Destroyed 

June  28 

12.0  + 

21, 


B-L-No. 


A.   G.   ■:,;  T,.  F.   Poplin. 


Location  and  do  script  ion;       Approximately  0.S5  mile   scxith  oi'  GiT.nd 

Av^nxie  and  20  feet  west  of  Cfirnc  Road, 
licfcrencc  point;       Air  gnuge  0.9  foot  above  ground. 
Elevation  of  rc.f.AroncQ  poiRt ;        875.41, 
Use:     Irrigation  and'  domestic. 
Depth  of  well:        225  feet. 
Dia:neter  of  casing:        11-5/8  inches. 


Dist.   R.P.   to 
Waber  Surface 

Dist.   R.v.    to 
Water  Surface 

Dist.    R.r.   to 
water  sufface 

Date 

feet 

:        Date      ; 

feet 

:      Dat 

o 

feet 

19?  7 

:        1950 

:      193 

2 

Dec.        9 

105.5 

:Fcb.      1 

148.0 

:Fob. 

19 

170,0 

1^28 

:Apr.     la 

14-0.0 

:Iu'-ir, 

16 

155.0 

Jan.     11 

IIC.O 

:Jul.     19 

154.0 

:VJ3.y 

25 

:          150. C 

Anr.       6 

:          115.0 

:Oct.       8 

160.0 

:3ep. 

10 

*  185.0 

Nov.      2? 

135.0 

:Nov.     17 

160  .0 

:Dcc, 

2? 

:          158.0 

1929 

:      1931 

Mar.        4 

120.0 

:'jr.n,      28 

155.0 

Aug.      15 

:          140.0 

:Aug.      29 

195.0 

T^ov.      15 

151.0 

:>Tov.      S4 

195.0 

"*■  1 

^iiTiim'  r. cn- 

8~L-:'o.    10,      11,   A.    SoulG. 

Location  and  descriptior:        Approxiniat-'dy  0.25  nilo  v7(.£. b  err  Toardraan 

Road  and   0.2  mile   south  of  Ojai  -"..vonuo . 
Rr.forencc  -ooint;        Top  of  r;outhoast  corner  of  curb,  0,''  foot  b  .low 

ground.     Fobr.iarj'  19,   1932,    a  r.e.v  well  curb  has  been  built   .Tith 

the  reference  point  top  of  southoast  corner  of  well  curb. 
Elevation   of  refv^rcnce  roint:      751,06.      This   elevation  wa~   chanced 

FobT  1 9 ,~  193 2 ,~  to":      ^752 ."32 . 
Use:        Irrigation, 
pop  til   of  well;         270  foot. 
DiatiCter  o:^  c.'<.sir>g  :        12   inche?-. 


:Dist.  R.F.to 
•fetor  ot-rfcce 

Diet.    R.r. to 
n-'^tcr  Surface 

Dii't .  H.p.to 
Water  Surfi.c 

Date 

:          feet 

Date 

.^oct 

Dfito 

f  oc  t 

1927 

1929 

1921 

Dec.      22 

3.8 

.   Aug.   13 

20.8 

Aug . 

29 

45,6 

1928 

Nov.   15 

22.8 

^■'ov. 

24 

46.0 

Jan.      11 

6.0          : 

193p 

1932 

Fob.      28 

5.5 

Feb.      1 

24.6 

Feb, 

19 

S.O 

Apr.        6 

5.0 

Apr.      13 

18. 0 

•Mar, 

15 

9.7 

July     25 

10.5 

July     19- 

30.0 

May 

25 

17.0 

Nov.      22 

14.6 

Oct.      2 

:             34.7 

Sep. 

10 

19.3 

1929      : 

Nov.      17 

37.5 

Dec. 

27 

19.5 

Mar.        4 

10.5 

1931 

Juno     28    : 

15. 0 

Jan,      28 
May        21 

51.0 
32.3 

22. 


S-L-No.  11,   H.  D.  Gaily 

LocP-tion  and  description;   Approximately  100  feet  south  of  C-rand 

Avenue  and  400  feet  east  of  Gridley  Road. 
Reference  point;   Top  of  2-inch  pipe,  leading  into  casing,  0.9 

foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point:   802.70. 
Use ;   Done  stic. 
Depth  of  Y:ell;   150  feet. 
Diameter  of  casing;   11-5/8  inches. 


Dist.  R.P,  to; 

D'.st.  R.P.  to; 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Da  te 

Feet 

Date 

Feet 

Dr-te 

Feet 

1924 

1929 

1931 

Oct. 

a.   57.2 

?>Tar.   4  ; 

52.5 

Jan.   28  : 

80,6 

1927 

:June  28 

60.0 

TTay   21  • 

81.0 

Dec.   9 

39.3 

Aug.   13  • 

6-.1 

•Au=r.   29 

:       89,0 

1028 

Nov.   15 

79.7 

Nov .   24 

92.3 

Feb.  28 

36.5 

1930   : 

1932 

Apr.   6 

35.6 

Feb,   1 

78. G 

Fob.   19 

:       65,9 

July  26 

49. 9 

Apr.   18 

84.0 

Mar.  16 

49.1 

Nov.  22 

61.5 

:July  19 

78.0 

liar.   29 

:       48.0 

:Oct.   2 

80.5 

Fay   25 

51.5 

•Nov,   17 

83.0 

•SOT).   10 
Dec.   27 

56.0 
:       61.4 

a.  Obtained  from  Engineering  offices  of  J.  ^.  Lippinoott. 

e-L-No.  12,  "ilo  vVaito. 

Location  and  description;   Approximately  0.3  mile  north  of  Grand  Avenue 

oiid  40"0'"'FreT"wc3t~ol:  Gridley  Road, 
Reference  point:   Top  of  casing  level  with  ground. 
Elevation  of  roforoncc  pojjit ;   839.17 
Il£e:   Irrigation  and  domestic. 
Depth  of  wollj-    240  feet. 
Diameter  of  casing:   9-5/8  inches. 


Dist, 

R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

•Jeter 

Surface; 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date  : 

Foot 

Date   : 

Feet 

Date 

Feet 

1924 

1929    : 

19S1   : 

Oct, 

a. 

85.3 

I,'^r.    4  ; 

85.2 

Jan.   28 

115.3 

1927 

Jul.  13 

94.2   ; 

I 'ay   21  : 

115.0 

Doc.   9 

69,7 

Aug .   13 

108.8 

Aug .   29 

121.3 

1928 

Nov,   15 

110.3 

Nov,   24 

:     126.7 

Jan.  11 

68.5 

•   1930 

1932 

Feb.  28 

65.3 

Feb,   1 

112.0 

:Fcb,   19 

107.4 

Apr.   5 

57.3 

•Apr.  IS 

101.5 

:Mar.   16 

87.0 

July  23 

77.9 

:0ct,   2 

114,0 

T.'ay   25 

85,5 

Nov.  22 

98.0 

:Nov.   17 

llu.2 

•Sep.   10 
;Dec,   27 

:      94.0 
:      93.8 

n >> + n  -IT 


,,1    -p-, 


Trrir.-i  ■nz-.o-p-i  ntr    A-P  f"i  r'l-.  =;    nf    T.     P.    TiTninnntt. 


23. 


8-L«*Io.  13,  Richard  Gates. 


Location  and  description;  Approximately  0.3  milo  north  of  Grand 


Avonuc 
Reference 


end  450  foot  west  of  Gridley  Road. 

Point;   Hole  in  pump  head  for  oir-linc,  0.-7  foot  above 

839.71. 


ground 


Elevation  of  roferonco  point; 
Use;   Irrigation. 
Depth  of  Tffell;   .230  feet. 
Diameter  of  casing:   10  inches. 


Dist.  R.F.    to 

\         

Dist.   R.P.   to 

Dist.   R.Prto 

Water  Surface 

'^atcr  Surface 

V/ator  Surface 

Date 

Feet 

Date 

Feet 

Date 

feet 

1924 

1929 

1931 

Oct. 

a.          89.2 

Mar.        4 

85.9 

Jam.      28 

115.0 

1927 

July     15 

94.0 

}'lr<.Y         21 

116.0 

Dec.        9 

69,9 

-'^g.      13 

106.9 

"Aug.      29 

123.0 

1928 

Nov.      15 

109.0 

Nov.      24 

127.5 

Jan.      11 

68. 4 

1930 

1938 

Feb.      28 

67.6 

'Feb.        1 

111.2 

Feb .     19 

107.3 

ADr.        6 

S5,5 

Apr.      18 

IOCS 

Mar.      16 

88.8 

July     26 

34.2 

July     19 

109.2 

Hay       25 

67.0 

Nov .      22 

9B.1 

Oct.        2 

113.7 

Sop .      10 

:               92.0 

rov.      17 

!               116.8 

•Dec.      27 

93.5 

a.  Obtained  from  Engineering  officos  of  J.B.  Lippincott, 


S-L-No.  14,  H.  R.  Cole. 

Location  and  description:        Approximately  0.45  mile   north   of  Grand 

Avenue  and  300 'feet  west  of  Gridley  Road. 
Reference  point;     ■  Top  of  casing  0.2  foot   above  ground. 
Elevation  of  r_2_ference   point:        361,24. 
Use;        I rr i ga t ion  and  dome 3 1 i c . 

Depth  of  well;        137  feet  to  November,   1931,    then  drilled  deeper. 
Diameter  of   casing;        11-5/8   inches. 


Dist,   R.P.    to 

:Dist,   R,P.    to 

Water  Surface 

:7fater  Surface 

Date 

Fee  t 

Date 

:          F..et            : 

Date 

1927 

1929 

1931 

Dec.        9 

91.2 

7!ar,        4 

:              93,0 

Jfui .      28 

1928 

Nov ,      15 

130.3 

May        21 

Jan.     11 

:               90.1 

1930 

•Nov,      24 

Feb,      28 

86.0 

Feb.     11  : 

128.3 

1932 

Nov.      25 

:            113.2 

Apr.      18 

130.2 

Feb,      19 

Nov.      17 

144.0 

May        27 
Dec.     27 

Dist.   R.P.   to 
^Vater  Surface 
Feet 


1"4.5 

134,2 
148.5 

132  .0 
104.4 
117.3 


24. 


8-L-T'To.  15,   I,  V,  Auper, 

Location  and  description;   Approximately  0,3  mile  west  of  Carne  Road 

and  50  fecit  south  of  Oj&i  AvcnuE  , 
RGforouco  point :   Top  of  casing  0,5  foot  abovo  ground. 
Elevation  of  rofcronco  point:   826,44, 
Use;   Irrigation. 
Diamotor  of  casing:   12  inches. 


Dist.  R,F,  to 

Dist,  R.P.  to 

Dist,  R.P,  to 

.Water  Surface 

Water  Surf -ice 

Water  Surface 

DBte 

Fent 

Date 

Feet 

:   Dnto 

Foet 

1928 

«s 

1030 

:   1932 

Nov ,  11 

81,6 

July  19 

98,5 

:?eb,   19- 

87.5 

1929 

Oct.   2 

89,0 

:T-ar,   16 

78,4 

Mar .   4 

80,0 

Nov,   17 

105,0 

:TTar.   29 

74,9 

July  13 

87,6 

1931 

:May    25 

71,8 

Dec.   1 

97,7 

Jau,   2S 

96.0 

:Sep,   10- 

83.5 

1930 

?:ay   21 

82,0 

:Dec,    27 

85,2 

3?eb,   1 

96,5 

Aug.   29 

95,0 

Apr.   18 

86,3 

Nov .   24 

106,0 

8-L-No.  16,  Mrs,  Jennie  Sheldon  Carry, 


Location  and  description:   Approximately  0,55  nile  east  of  Gridley  Road 

and  30  feet  north  of  Grand  Aventie, 
Reference  Foinjt;   Pump  base  level  with  ground. 
Elevation  of  reference  point;    821.66, 
Use:   Not  used, 
Det)th  of  well: 


34£ 


Diameter  of  casinf: 


feet, 
11-5/8  inches 


Dist,  K,P. 

Water  Surf£ 

Date 

Feet 

1929 

Mar,   4 

60,5 

June  2B 

84.0 

Aug.  13 

90,3 

Nov.  15 

97,2 

1930 

Feb,  1 

91,3 

Apr,  18 

83,4 

;o 

Dist.  R.P.  to; 

:Dist.  R.P.  to 

e 

Water  Surface: 

:V/ater  Surface 

Date 

FcQt     :  Date 

feet 

1930 

:   1931 

July  19 

99,0    :Aug,   29 

:      114,5 

Oct.    2 

105.0   :Nov,   24 

117.0  + 

NOV,   17 

109,0    :i:nr,   16 

65.8 

1931 

:nay   25 

:      67,7 

Jarr,   28 

103,2   :SeT,   14 

:      78,4 

May   21 

101.0    :Doc,   27  • 

79,7 

25, 


8-L-No.  17, 
Location  and  description: 


F.  J.  and  W.  Harrington. 

Approximately  0.5  mile  oast  of  Gridloy 


Road  and  900  foet  South  of  Grand  Avenue. 
Reference  Point;   Top  of  casing  level  with  ground. 
Elevat i on  of  rcforcnco  point;   806 . 92 
Use;   Irrigation  and  douestic. 
Depth  of  well;   175  feet. 
Diameter  of  casing;   12-1/2  inches. 


Date 


1929 

J'ar,  4 
Aug.  13 
Nov.   15 

1930 
Feb.   1 
Acr.   18 


Dist.  R.F.  to 
Water  surface 
Feet 


60.4 
73.5 
75.7 

75.8 
67.5 


Date 


1930 
July 
Oct. 
Nov  , 

1931 

J311. 

Jlay 


19 

2 
17 

23 
21 


Dist.  a.r.  to 

Water  Surface 
Foet 


80.0 
86.3 
89.8 

82.9 
63.2 


Drte 


1932 

Feb.   19 
Mar.   16 

1933 
Jan.   27 


Dist.  R.P.   to 
Water  Surftice 
Feet 


60.0 
51.6 

63.4 


8-L-No.  18,   Lawrence  Shfw. 

Location  and  Description;   0.4  mile  west  of  Ccrnc  Road  and  900  feet 

south  of  Grand  Avenue. 
Reference  point;   Air  gauge  1.6  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  point:    842.3 
Use;   Irrigation. 
Depth  of  well:   267  feet. 
Dicjnetcr  of  caemg:   11-5/8  inches. 


Dist.  R.P.  to 

. 

Dist.  ^.P.  to; 

Dist.  K.:-.  xo 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

Feet 

Date 

Feet 

Date 

Feet 

1929 

1930 

1932 

July  13 

101.4 

July  19 

115.3 

Feb.  19 

113.0 

Aug.  13  : 

107.2 

Nov.  17 

126.8 

l!nr.   16 

96.8 

Nov.   15 

113.0 

1931 

nay   25 

92.2 

1930 

:  Jan.  28 

123.4 

:Sep.   10 

106.0 

Feb.   1 

110. 'Z 

l!ay   21 

124.5 

■Dec.   27 

106.0 

Ap  r.   18 

101.4 

Aug.  29 
:  NOV.  24 

140.7 
140.7 

26. 


8-L-No.  19,   John  Graham 


6C0  feet  east  of  Fordyce  Road  and  600  feet 


Loc-t ion  and  description; 
south  of  Ra^/mond  Road. 
Referonce  point:   Air  gauge  2.0  feet  above  ground. 
Elevation  of  rcfcronce  point:    869.02 
Uso  ;   Irrigation  raid   domestic. 
Depth  of  well;   206  feet. 
Dinmctrr  of  casing:   10  inches. 


Dist,   R.P.    to- 

Dist.   R.P.    to 

Dist.   R.P.  to 

TTatcr  Surface 

Water  Surface 

Water  Surfice 

Date 

Feet 

Date 

Feet 

Date 

Foot 

1929 

1931 

1932 

Nov.      26 

142.0 

Jan.      28 

144.0 

Feb.      19 

128.0 

1930 

May        21 

146.0 

Mar.      16 

112.0 

Fob.      1 

138.0 

Aug.      29 

IGO.O 

Fay       25 

114.0 

July  13 

140.0 

Nov.      24 

162.0 

Sop.      10 

125.0 

Oct.      2 

149.0 

Dec .      27 

125.0 

Nov.    17 

154.0 

8-L-No.  20,  Frank  ^Vyers. 

Location  and  description;   0.35  mile  west  of  Gridloy  Road  a?id  0.25  mile 

north  of  Grand  Avenue. 
Reference  point;   Top  of  casing  level  with  ground. 
Elevation  of  reference  point;    807.23, 
Uso;   Not  used. 
Depth  of  well;   226  feet. 
Diameter  of  casing;   9-5/S  inches. 


Dist.   R.P.   to> 

Dist.    R.P.   to    . 

Dist.    R.   P.    to 

rater  Surface 

Water  Surface 

: Wat or  Surface 

Date 

Feet 

Date 

Feet 

Date 

:          Feet 

1929 

1951 

1932 

Nov .      26 

59.5 

Jan.      28 

64.3 

Fob.      19 

:               71.5 

1930 

May       21 

54.5 

M-r,     15 

:              59.8 

Feb.        1 

57.4 

Aug.      29 

67.0 

M-y       25 

49.4 

Apr.        8 

50.3 

Nov.      24 

68,8 

:Sop.      10 

:              51.1 

July     19 

:               60.2 

Dec .     27 

53.2 

Oct.        2 

63.2 

Nov.      17 

64.3 

27, 


8-L-No.   21,      T.   K.  Gaily* 

Location  and  description;        0,12  mile   south  of  Grnnd  Avenue  nnd  0.20 

mile  east  of  Gri dies'-  Road. 
Reference  point;       Top  of  casing  0,2  foot    ■'.hove  ground. 
Elevation  of  reference  point;        792.75 
Use;       Irrigation  and  domestic. 
Depth  of  well;        146  feet, 
Di-meter  of  casing:        11-5/8  inches. 


Dist,  R.?,  to 

Dist.  R.P.  to: 

Water  Surface* 

Water  Surface: 

Date 

Feet 

Date 

Feet     :   Date 

1930 

1931 

:   1932 

July  19 

54.0   : 

Jan,  28 

70.2    :Feb,   19 

Oct.   2 

70,3 

r.:ay   21 

72,2   :l,Tar.  15 

Nov.  17 

73.1 

Aug.   29 

81,0   :May   25 

:Kov.   24 

:      82.0   :Sep.  10 
:Dec.   27 

Dist.   R.r,    to 
Water  55urface 
Feet 


41,0 
35.7 
44.0 
53,0 
51,7 


8-L-T"o,   22,     I'iTs,   Clover, 

Location  and  description;   Approximately  580  feet  nor  the";  st  of  Ojai 

Avenue  and  250  feet  east  of  Boardcian  Road, 
Reference  point:   Top  of  open  casing  3,5  feet  above  gx-ouiid. 
Elevation  of  reference  point;    790.07 
Use;   Not  used. 
Depth  of  well:   125  feet. 
Diameter  of  casing;   11-5/8  inches. 


Dist,  H.F,  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P. 

'Tater  Surface 

Water  Surface 

Water  Sur 

Date 

■  Feet 

Date 

Feet 

Date 

Feet 

1930 

1931 

1232 

Nov.   17 

57»0 

Aug.   29 

55,0  +■ 

Ilay   25 

37.5 

1951 

193S 

Sep,   10 

43.8 

Jan,  28 

:      62.0 

:Feb.   19 

35.7 

•Dec,   27 

48.8 

May   21 

60,2 

■liar,  16 

34,7 

to 


28. 


8-L-Uo.  23,   J.  C.  Barnard. 

Location  and  description;   30  feet  north,  of  Grand  Avenue  and  10 

feet  west  of  Fordyce  Road. 
Reference  point;   Top  of  metal  pump  plate  0,4  foot  above  ground. 
Elcv'-tion  of  reference  point:   845.00. 
Use:   Irrig'-.tion, 
Depth  of  yell;   200  feet. 
Diameter  of  casing;   9-5/8  inches. 


Dist .  R.p,   to 

Dist.   R.P.    to 

Dist.  R.P.   to 

Water  Surface 

V/ater  Surface 

Water  Surface 

Date 

Feet 

Date 

Foot 

Dr.te 

Feet 

1931 

1932 

1933 

Jan,      26 

120.6 

•Feb,      19 

104.2 

Jan.      15 

:            104.4 

May        21 

120.8 

T!ar,      16 

39.9 

Aug.      29 

136.2 

May       25 

89.3 

^Tov.      S4 

137.8 

Sep .      10 

*  104.4 

pumping. 


8-R-No.  1, 


M,  Argabrite. 


Location  and  description;   Approximately  850  feet  west  of  Victoria 

Avenue  "^.nd  300  foet  south  of  Telephone  Road. 
Reference  point;   Top  of  casing  1,3  feet  below  ground. 
Elevatior.  of  reference  point:   188.67. 
Use:   Irrigation. 
Depth  of  well;   475  feet. 
Diamctor  of  casing;   18  inches. 


Dist.  R.P. 

to: 

Dist.   R.P.   tO: 

Dist.  R.P.  to 

Tenter     Surf 

ICO 

Water  Surface 

Vteter  Surface 

Date      : 

Feet 

:      Date 

Feet 

Date 

Feet 

.      1924 

:      1929 

1931 

Mar. 

a.      146.7 

:Aug.        5   : 

192.0 

NOV.      19 

188.5 

1925      • 

:Nov.        6 

193.3     : 

193S 

Mar. 

a.      168.7 

:      1930 

Jan.      21 

175.5 

1927 

rjan,      24 

193.0 

!;lar.        7 

167.8 

Nov.   14 

158.5 

rjuly     15 

:              202.2 

Mar.      29 

:              165.3 

1928 

:Sqp.     IS 

:              195,3 

:May       11 

164.8 

Jan.     5 

155.5 

rNov.        5 

193.9 

Aug.      29 

182.5 

July  24 

IBS. 3 

:      1931 

1933 

Nov.   13 

:            169.7 

:jan.     16 

:              193.5 

Jan.        5 

:               175.6 

1929 

:May          8 

204.0 

: 

June  22 

196.5 

:Aug.      19 

201.3 

a.  Obtained  from  Santa  Clara  Water  Conservation  District 


29, 


8-R-No.  2, 
Location  and  description; 


?'.  E.  I  sham  and  T.  W.  Neel. 


Approximately  0.5  mile  west  of  Victoria 


Avenue  and  100  feet  north  of  Telephone  Road, 
Reference  point;   Air  gauge  1.0  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;   181.81 
Use;   Irrigation. 
Depth  of  well;   550  feet. 
Diameter  of  casing:   18  inches. 


Dist.   R.F.    to 

Dist.  R.P.    to 

Dist. 

R.P.    to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water 

Surface 

Date 

Feet 

:      Date 

Feet 

Date 

Feet 

1927      : 

1930 

1932 

Nov.        15: 

182. 0 

Jan.      24 

168.2 

Jan.      21 

169.3 

1928 

July     15 

194.7 

Mar.        7 

161.2 

Jan.          5 

177.4 

Sep .      18 

186.6 

May       11 

158.0 

July       24 

179.7 

Nov.        5 

187.8 

Aug.      29 

175.1 

Nov.        13 

162.4 

1931 

.      1933 

1929      • 

Jan.     15 

176,2 

Jan.        5 

168.2 

July          8 

191.2 

!.'ay         8 

195,9 

Aug.          5 

184.3 

:Aug.      19 

:              207.4 

Nov.          6 

175.1 

Nov.      19 

198.2 

8-R-No.  3,  A.  J.  Thille. 

Location  and  description;   350  feet  east  of  Victoria  Avenue  and  20 

feet  north  of  Telephone  Road. 
Reference  point ;   Air  gauge  1.7  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;   213,55, 
Use;   Irrigation. 
Depth  of  well;   439  feet. 
Diameter  of  casing":   16  inches. 


Dist,   R.P.   to 

Dist.   R.P,    to 

Dist,   R.P.    to 

^Jator  Surface 

Water  Surface 

water  Surface 

Date 

Feet 

Date 

Foot 

Dtitc 

Foet 

1929 

1931 

1932 

Nov.   5 

215.7 

Jan,      16 

215.5 

•Jan.      21 

210.0 

1930 

nay     a 

238.0 

:Mar.        7 

203.0 

Sep.   19 

2S3.5 

Aug.     19 

234.0 

T.Tay       11 

200*0 

Nov.   5 

:            226.0 

Nov.     19 

222.0 

Aug.      29 

Destroyed 

30. 


8-R-No.  6,  A.  J.  Thillo. 

Location  and  description;   350  foot  northe-^st  of  Victoria  Avemie  and 

~   95  feet  nortliTjcst  of  Telephone 'Road, 

Reference  point;   Top  of  concrete  pump  base,  0,1  foot  above  ground. 

Elevation  of"  reference  point;   212,59, 

TIse:        Irrigation. 

Depth  of  well;    354.  feet 

Diameter  of  casing:   16  inches. 


Date 


1932 
Aug.   29 


Dist.  R.  P.  t© 
Water  Surface 
Feet 


203.5 


Date 


1933 
Jan .   5' 


;Dist.  R.P.to 
: Water  Surface: 
Feet 


D-te 


i9n.3 


;Dist.  R.P,  to 
ater  Surface 
Feet 


8-S-No.  1,  D.  McGrath  Estate  Company,' 

V 

Location  and  description;   At  foot  of  bluff,  approximately "0,9  mile 
south  of  State"  Highway  Mo.  101  and  0.4  mile  west  of  a  north  and 
south  road,  0,6  mile  northwest  from  "/ictoria  Avenue  alon§-  the  hif^hway, 
Reference  point:   Ground,  This  reference  point  uas   changed  on  August 
6,  1929,"  to  top  of  casing,  and  on  Jamary  16,  1931,  it  was  again 
changed  to  top  of  casing  in  concrete  pit. 
Elevation  of  re_fer;:-!ncc  point;   35  ;6  On  August  6,  19^9,  this  elevation 
"was  change"d  to  '37,"4,  and  on  Januaiy  16,  1931,  elevation  was  changed 
to;   31.70, 
Use;   Domestic, 

Depth  of  well;   567  feet.  •  '  _ 

Diajnetcr  of  casing;   12  inches.        -   - 


Dist.   R.P,    to 

Dist,   R.P,    to 

' 

Dist.   R.   P.    to- 

^.vater  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feat 

:      Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

:      1930 

1932 

Hov.      15 

Flowing 

:jan.      23 

11. 0 

rjan,      8 

a.      17.2 

1928 

:A)3r.       8 

16.4        : 

Apr.      7 

a.      13,8 

Jan.       5 

It 

:july     10 

:              29.0 

•Jul.      5 

a.      25,5 

I/ar,      30 

If 

:Nov,        5 

20.0 

Oct,   18 

a,      22,6 

July.    24 

:  Not  Flowing 

:      1931 

:      1933 

1929 

:Feb,     36 

a,'      12,3 

J;Tn,      5  ■ 

17,0 

Feb .      S6 

II            II 

:Apr.      22 

:   a.  •      31,0 

Feb . ■ 15    • 

13,7 

Aug.        6 

1G.9 

:Aug,      19 

■      30.6 

ITov .        6 

13.2 

:Nov,     20., 

21,2 

a.  Obtained  from  Santa  Clara  Water  Conservation  District, 


31. 


8-S-Fo.  2,  Wallbridgc  Irrigation  Compeny. 

Location  nnd  Doscription:   Approximately  700  feet  north  of  Bristol 

Road  and  0.25  milo  east  of  Grand  Avenue,  Montalvo. 
Reference  point:   Hole  nt   top  of  pump  base,  0.3  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;   133.5, 
Use:   Iri'igation, 
Depth  of  well;   500  feet. 
Diameter  of  casing:   12  inches. 


Dist 

.   R.P.  to 

Dist .  ri.p.to  . 

Dist.R.F.to 

Water  S'lrfacc 

Water  Surface 

iVatcr  Surfac 

Date 

feet 

Date 

feet 

Dr.te 

Feet 

1922 

a. 

65.2 

1930 

1932 

1925 

Jan.     24 

106.9 

Jan.        8 

a.     118.5 

Mar, 

a. 

70,2 

Apr,        8 

110.0 

Mar.        8 

•          114.8 

1927 

July       8 

119.8 

May       12 

=           117.0 

NOV.      14 

83.6 

Sep.     le 

117.7 

Aug.        2 

a.  123,6 

1928 

"Nov.        5 

118.0 

Aug.      29 

122.0 

Jan.        5 

83.0 

1931 

Oct.      18 

a.  119.5 

Feb,      23 

81.3 

Jan.      15 

a,      113.3 

1933 

Nov,      13 

92.2 

Mar.      25 

•      a,     lis. 2 

=  Jan.        6 

=           117,8 

1929 

^I'^r.y         8 

123.7 

Feb .      15 

'•    a.   114.1 

Aug.      6 

103.0 

Aug.     19 

129.1 

Nov.      6 

103. C 

N'.^v.      IG 

:               123.5 

a.  Obtained  from  Santa  Clara  Water  Consorvation  District. 


8-S-lTo.  3,  Flora  Jones  Estate  Company. 


Location  and  description;   At  foot  of  bluff,  approximately  a  mile 
south  of  State  Higliway  No.  101  and  0.75  mile  TTCft  .:f  a  north-and- 
south  road  0.6  mile-  northvjcst  from  Victoria  Aveiuo,  along  the 
highT7'-y, 

Reforonec  point ;   Top  of  casing  level  with  ground.  On  January  16,  1931, 
the  reference  point  -as  changed  to  toT  o:'  pump  platform. 

Hlo-'Tatio-  of  ro-ference  point;  3O.6S.  On  January  lb,  I93I,  the  ele-vation 


of  refettf 

".CO  point  Tar, 

^han^ed  to 

•      32.76 

Diar.ieti;r   : 

jf  casing:          ; 

.i2  i.ichcs, 

epth  of  rell.      38  feet. 

Use;      Dom.; 

jstic  .                 T) 

Dist,    ii.?.    to 

Dist.   U.?.  to 

rDist  .  R.P.   to 

Vrator  Sarfrcc 

:^atcr  Surfpco 

: Water  Siirf'co 

Date      : 

feet 

Date 

foot 

Date 

feet 

1927      : 

1029 

1931 

Nov.      15    : 

Flovring 

.:tov,      6 

15.0 

?^^ay        8 

£6,4 

1928      : 

:      1930 

•  Aug.    19 

54.0 

Jan,       5    : 

tt 

Jan.      23 

6.0 

rov,    20 

18.7 

Feb.      23    : 

ti 

Apr.        8 

13.0 

1932 

Mar,      30    ; 

n 

July     10 

20.0 

Jan.   21 

13.5 

July     24   : 

11.3 

Seo .      18 

24.0 

!J8r.      7 

16.5 

Nov,      13    : 

3.4 

Nov.        5 

19,0 

Aug.    29    : 

22.5 

1929      : 

1931 

Oct.    IB   : 

a.    24,6 

Feb,    26      : 

5.6 

Jan,      16 

16.5 

1933 

Jun,   22      : 

20.0 

Feb,      26    • 

a.      15.2 

~B  r. .      5    • 

15. "7 

Aug.      6      ; 

16.6 

a. 

ODtamed  rrom 

Santa  Ciai 

'a  ?/ater  Consei 

•vation  DIE 

,trict. 

\^^  . 


8-S-Wo.  4,  Flora  Jones  Estate  Company. 

Location  and  description:   At  foot  of  the  bluff,  approximately  a  mile 

south  of  State  Highway  No.  101  and  0.7  mile  west  of  a  north-and  south 
road,  0,6  mile  northwest  from  Victoria  Avenue  along  the  highway. 
Reference  point;   Ground. 
Elevation  of  reference  point :    7>9  ,2 
Use;   Irrigation, 
Depth  of  well;   545  feet. 
Diameter  of  casing:   12  inches. 


Dist.  R.P.   to: 

Dist.    R.P,    to 

Dist.  R.P.  to 

liirater  Surface 

-.Vater  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet            : 

Date 

feet 

:      Date 

feet 

1927 

1929 

1931 

Nov .      15 

Flowing 

July       3 

Not   Flowing 

Jan.      16 

.   Not,  Flowing 

1928 

Aug .        6 

If          ti 

.ray          6 

ft              '1 

Jan.        5 

n 

Nov,        6 

tf             n 

Aug.      19 

ft              f» 

Feb.      23 

n 

1930 

."ov.      20 

ff                    rr 

Mar.     30 

n 

.Jan,      23 

It             " 

.      1932 

July     24 

.  Not     Flowing 

July     10 

"             " 

.Jan.      21 

If                    ft 

Nov.      13 

»t            1? 

Sep.      18 

tr             It 

:Mar.        7 

ft                    ft 

Nov,        5 

If             If 

:I'ay       12 
:Aug.      29 
:      1933 
:Jan,        5 

ft                    " 
It                    ft 

If                    »f 

^-S-No,  5,  ivy  Lawn  Cemetery, 

Location  and  description;      AT^proximately  0,3  mile  south  of  State  Highway 
ifo,   101  and  60  fe'ct"  cast  of  a  north-and  south  road,    0,6  mile  northwest 
from  Victoria  Avenue, 

Reference   point;        Top  of  casing,   level  with  ground. 

Use;        ITot  used. 

Diameter  of  casinp;    12  inches. 


■^leTation  of 

reference 

point;    116.43. 

Dis 

fc.   R.F.    to 

Dist.    R.r.    to 

:Dist. 

R.P.   to 

•Wat- 

5r  Surface 

Water  Sui'face 

: Water 

Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1924 

1929 

1931 

May       31 

a. 

71.0 

Feb.      26 

114.1 

Jan.      16 

109.6 

1925 

Aug.        6 

112.0  ■» 

Hay         8 

114.8 

Mar.      22 

a. 

75.0 

Nov .        6 

112.0  + 

Tfov,     20 

109.9 

Oct.      28 

b. 

101.4 

1930 

1932 

1927 

Jan,      23 

112.0   + 

Jan.      21 

105.0 

Nov.      15 

84,3 

Apr.        8 

112.0  + 

Apr.        7 

:   a. 

94.5 

1928 

■Jul.      10 

:            112.0  + 

Aug.      29 

110.0 

Jan.        5 

83.5 

Sep .      19 

112.0  -f 

1933 

Feb.      23 

101.7 

Nov .        5 

112.0  -f 

Jan.        5 

105.2 

Nov.      13 

97.6 

Feb.      15   : 

a. 

97.8 

"a.  '  obtafned  from  Santa  Clara  Water  Co.nse"rvati on  District, 
b.  Measurements  by  Division  of  Engineering  and  Irrigation, 


8-S-No.  6,  Fred  I-   F.  M.  k^gen. 


33. 


Location  and  description;   200  feet  southeast  from  the  Montalvo 

crossing  of  the  Southern  Pacific  Railroad  and  State  Highway  No. 

101,  and  100  feet  south  of  the  hiehway. 
Reference  point;   Air  gauge  0.2  foot  above  the  ground.  On  July 

10,  1930,  the  reference  point  was  changed  to  air  gauge. 
Elevation  of  rererence  point:   91,36.  On  July  10,  1930,  this 

elevation  was  changed  to  92.0, 
Use:   Irrigation. 
Depth  of  well:   408  feet. 


Dis 

t.  R.P.  to 

• 
• 

:Di3t.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Wat 

er  Surface 

: 

: Water  Surface 

■Water  Surface 

Date 

feet 

:  Date 

:    feet 

•   Date   : 

foot 

1927 

:   1930 

:   1932 

Fov.   14 

50.6 

:Apr.  8 

:     70,2 

:J&n.  8 

a.   79.0 

1928 

:Jul.  10 

:     83.6 

:Mar.   7 

74.4 

Jan.   5 

45.9 

:SeT),  IS  : 

SI. 3    : 

May  12 

79,0 

1929 

:Nov,  5 

:     79,0 

:Aug,  29 

:      79.0 

July   8 

72.6 

:   1931 

:Oct.  18 

a.  80.1 

Aug.   6 

71.4 

:Jan,  15 

:     74.4 

:   1933 

Nov.   6 

70.2 

:Mar.  26 

:  a.   90,6 

Jan,  6 

75.5 

1930 

:Aug.  19 

:     88.2 

:Fcb,  15 

a,  73.8 

Jan.   24 

67.9 

:Nov.  20 

:     82.5 

Obtained  from  Santa  Clara  Water  Conservation  District, 


8-S-No,  7,  Ventura  City, 

Location  and  doscriptioii;   Approximately  0,56  mile  south  of  Mental vo 

Station. 
Reference  point:   Top  of  casir.g  3,2  feet  above  ground.  On  January 

15,  1P51,  reforoncc  point  was  changed  to  plug  in  pump  head. 
Elevation  of  reference  point:   51.72.  The  elevation  was  changed  on 

January  15,  1931,  to  51.9. 
Diameter  of  Casing:   20  inches. 
Use:   Golf  Course. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Diet.  R.P.  to 

: Water  Surface 

Water  Surface 

vTatcr  Surface 

Date 

:    Feet 

Date 

foot 

Date 

feet 

193C 

1952 

1933 

Sep,  10 

31.5 

Jan.   21 

36,9 

19.-^1 

Aug.   29 

39,3 

jan,   6 

35.5 

Jan,  15 

32.9 

Nov.   20  . 

40.9 

^4 


8-S-No,  8,  D.  McGrath  Estate  Company. 

Location  and  description;   0.90  rile  south  and  525  feet  west  of  Highway 

No.  101  at  Ivy  Lawn  Cei-neterj--. 
Reference  point;   Air  gauge  1,7  feet  above  ground. 
El cvation  of  reference  point :   40 . 59 , 
Use;   Irrigation, 
Dep'th  of  well;    726  feet. 


Dist.  R.?.  to: 

Di3t,  R.P,  to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

V/atcr  Surface 

Date 

feet 

Date 

feot 

Date 

■pcct 

1931 

1931 

:  1932 

Jan.  15 

:      23.5 

Fov,   20 

29,0 

Mar,   7 

:      19.0 

May    8 

32.0 

1932 

:May   12 

20.0 

Aug.   19 

50.0 

.Jan,  21 

22.0 

rA'Jg.  29  : 

30.0 

8-S-No.  12,  MontalYO  Mutual  Vfeter  Co. 

Location  and  descriT)tion;   0.90  mile  south  of  State  Highway  No.  101,  at 

"    Ivy  La^^m  Cemetery. 

Raference  point:   Top  of  toe,  0.7  foot  above  ground. 

Elevation  of  reference  point:   39.6. 


Use 


Not  used. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

:3ist. 

R.P.  to 

water  Surface 

water  Surface 

•'i7ater 

Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

:    f 

3Ct 

1931 

1931 

:  1932 

Feb.   26 

19.9 

July  29 

:    *  40,7 

Fob,   27 

a. 7 

Mar.  10 

*  25.3 

Sen,   1 

34,0 

Apr,   7 

21.0' 

Mar,   26 

:    *  29.0 

Oct,   3 

30.6 

Mf.y    2 

22.1 

Apr.   7 

*  43.5 

Nov ,    2 

31.0 

July   5  : 

35.7 

Apr.   22 

45.0 

Dec.   4 

27,6 

Aug.   2 

33,0 

Apr.   30 

:      37.2 

1932 

Oct.   18 

27,4 

May   19 

:      34.4 

•Jan,   8 

:      25,0 

.  1933 

June   2 

:      25,6 

Feb.   4 

:      21.2 

Fob .   15 

20,6 

July   2 

*  39.0 

*PumPing  in  vicinity. 

Obtained  from  Sa^ta  Clara  Water  Oonservation  District. 


35, 


S-T-'No,   1,     Mrs.  James  Konnody, 

Location  and  description;   Approximataly  1,75  milos  west  of  Ventura 

Road  and  1500  feet'  north  of  Gonzales  Road, 
Reference  point :   BottoiTi  of  plug  8  inches  in  diameter,  in  back  of 

pump  head,  O'.o  foot  above  .gii-ound. 
Elevation  of  r3fei'ence  point;   37.59, 
Use;   Irrigntion  and  domestic. 
Depth  of  well;   500  feet. 
Diameter  of  casing:   14  inches. 


Dist,  R.P.  to: 

Diat.  R.P.to  ; 

Dist,  R,P,to 

Water  surface; 

Water  Surface 

Water  Surface 

Dr.te 

foet     :   Date 

:    feet     ; 

Date 

feet 

1927 

:   1929 

1931 

Nov,   16 

2.7    :Aug,   7 

7.0  + 

:  Jan.  17  : 

7.0  + 

1928 

;IIov,   6 

7.0  +   : 

Mq/-   9 

7.0  + 

Jan.   6 

Flowing    :   1930 

Aur:.  20 

7.Q  -■■ 

Feb.   23 

4,1   :jen.  23 

7,0  f 

rov.  20 

7.0  + 

July  24 

7.0  +  ;Apr.  10 

7,0  +   • 

1932 

Fov,   19 

7.0  -^  :.Tuly  10 

7,0  +   : 

Jan.  22 

7.0  + 

1929 

•Sep.  19 

7,0  +   : 

Au.-;.  30 

''.O  4 

Feb,   27  : 

7.0  +  :!\Tov,   6  : 

7,0  +   : 

1933 

Jun,   25 

7.0  +  : 

Ja.1.   6  ; 

7.0  + 

8-T-No. 


James  Leonard, 


Location  and  description:   Approximately  1,5  miles  "vrest  of  Ventura 

Roe.d  and  0.5  miie  south  of  Gonzales  Road. 
Rei'orerco  point:   Top  of  wooden  block  on  casing,  2.0  feet  above 

ground.  On  Febiniaz-y  27,  1929  reference  point  changed  to  pump  base. 
Elevation  of  reference  point;  35,03,  On  Febniar^/  27,  1929,  elevi. tion 

vras  changed  to  33,6, 
Use;   Irrig'ition, 
Diameter  of  casing:   14  inches. 


Dist.  R.p,  t© 

Dist.  R,r. 

to 

Dist.  R.P.to 

Water  Surface 

:Water  Surf 

ace 

Water  Surface 

D^te 

feet    :   Date 

feet 

:  Date 

:    feet 

1927 

1930 

•   1932 

Nov,   16 

15,3 

.Jan,  25 

:     13.2 

Jan.   22 

21.1 

1928 

:Apr ,  10 

19.2 

Mar.   8  ; 

19.2 

Jan.   6 

Flo-ving 

July  10 

39,0 

Aug.   30 

31.3 

Feb,   23 

1,3 

Nov.   fi 

25,0 

J.^ar.   30 

8.5 

1931 

1933   : 

Nov.   19 

10.0 

Jan.   IV 

ly.o 

Jan.   6  : 

21,2 

1929 

May    9  • 

26.8 

Feb.   27 

8.5 

Aug.   20  < 

37.5 

June  25 

26.0 

NOV.   20  : 

26.8 

56, 


S-T-Mo.  5,  James  Leonard. 

Location  ond   description;   Approximately  1.25  irdles  trest  of  Ventura 

Road  and  0.35  mile  north  of  Gonzales  Hoad. 
Reference  point;   Plank  over  on  cosing,  0.1  foot  above  ground.   On 

July  24,  1928,  reference  point  chaixged  to  top  of  pump  base. 
Elevation  of  reference  point;   44.41.  On  July  24,  1928,  the  elevation 

of  refemnce  point  changed  to:   49.13. 
Tise;   Irrigation, 
Depth  of  well;   250  feet. 


Di3t,  H,p.  to: 

Dist.  R.P.to 

Dist. 

R.P.  to 

Water  Surface 

'Vater  Surface 

Water 

Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

X 

eet 

1927 

1929 

:   1931 

Nov,   16 

7.5 

Nov.   6 

35.2 

Nov.   20 

42.5 

1928 

1930 

1932 

Jaa..   6 

4.9 

Jan.   24 

25.0 

Jan.  11 

•  a. 

35.0 

Feb.  23 

8,2 

Apr.   10 

50.5 

•Mar.   8 

34,0 

Mar.   30 

13,2 

Nov ,   6 

41.0 

:Aug .   2 

•  a. 

46.1 

July  24 

35,0 

:  1S31 

:0ct.  18 

a. 

42.2 

Nov,  19 

19.8 

Jan.  IV 

32.4 

:   1933 

1929   • 

May    9 

40.7 

:Jan.   6 

35.8 

June   25 

36.5 

Aug.   20 

50.0 

.Feb.   15 

32.0 

a.  Obtained  from  Santa  Clara  Water  Conservation  District. 


8-T-i:o.  4,  W.  R.  E-ist-Tood. 

Location  and  description;   Approximately  0,4  nilo  ivcst  of  Ventura  Road 

and  150  feet  south  of  Gonzales  Road, 
Reference  point;   Top  of  inner  casinr  of  domestic  well,  2.9  feet  below 

ground. 
Elevation  of  reference  point:   50,60. 
Use;   Doir.estic, 
Diameter  of  casing:    12  inches. 


Dis 

t.  R,p,  to: 

Dist.  R.P,  to: 

Dist. 

R.P.  to 

Wat 

er  Surface 

Water  Surface: 

Water 

Surface 

Date 

feet     : 

Date   : 

feet 

Date   ; 

feet 

1927 

1930 

1931 

Nov,   16 

12,2 

Jan.   24 

2B,0    • 

Aug .   20  ■ 

50,7 

1928 

Anr.  10 

32.5    : 

Nov,   20" 

42,3 

Jan.   6 

9.8 

Jill,   10  : 

52.0     : 

1932 

Mar.  30 

17,8 

Sop,   19 

45.0 

Jan,   22 

36.4 

July  24 

31,3 

Nov,   6 

40.2     : 

Mar.   8' 

34.5 

Nov,   13 

25,0 

1931 

Aug.   30 

45.5 

1929 

Jan.   17 

33,2     '■ 

Oct.  18= 

a. 

43.4 

June  24 

38,3 

Feb,   25  ; 

a,  31,5    : 

1933   ■ 

NOV,   6 

3^.2 

Apr.   22  • 

a,   54,5    : 

Jan.   6: 

36.3 

Fob,  15: 

33.0 

a.  Obtained  from  Santa  Clara  Water  Conservation  District. 


37. 


8-T-No.  5,   J.  B.  Laubachor, 

Location  and  description;   Approximately  1000  feet  north  of  Teal 

Club  Road  and  800  feet  east  of  Patterson  Road. 
Reference  point;   Top  of  3/4-inch  pipe  topped  into  casing,  1.8  feet 

above  p.round.  On  November  19,  1929,  reference  point  changed  to 

new  pump  base. 
Elevation  of  reference  point;   41.47.  On  November  19,  1929,  the 

elevation  of  reference  point  changed  to  40,58. 
Uso ;   Irrigation. 
Diameter  of  casing;   12  inches. 


Dist 

.  R.?. 

to 

Wate 

r  Surface 

Date 

feet 

Date 

1927 

1930 

Nov,   16 

6.7 

Jan.  25 

1928 

Jul.  10 

Jan.   6 

4,1 

Sep.  19 

Feb.   23 

7.3 

Nov.   6 

Nov.   19 

14,0 

1931 

1929 

Fob.  25 

July   9 

34.1 

Apr.  22 

Aug.    7 

33.9 

May   9 

Nov.    7 

50.5 

Aug.  20 

:Dist,  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

: Wat or  Surface 

7?ater  Surface 

:    feet 

Dfite 

feet 

1931 

20,4 

.  Nov.  20 

33.5 

;     47. R 

Dec.   4 

a.  32.1 

;     38.3 

1932 

;     33.0 

Jan.  22 

27.7 

Feb.  27  , 

a.   25.4 

■  a.   23.3 

Aug.  30 

39.2 

■.  a.   46.3 

1933 

33.5 

.  Jan.   6 

26.5 

;     45.4 

.  Feb.  15 

24.5 

a.  Obtained  from  Santa  Clara  Water  Corsorvt.tioc  District. 


8-T-No.  6,   T.  r.  R.  Connelly. 
Location  and  description;   Ap-nroxirnntely  0.3  mile  west  of  Ventura  Road 


and  0.25  mil 

■5  north  of  Gonzales  Road 

• 

Reference  point 

;   Top  of  casing, 
rerencG  point;   5 

4.6  f 
-.08. 

Tet  beloYv  ground. 

Elevation  of  re 

Uso:   Irrigati( 

m   and  domestic. 

Depth  of  well: 

320  fer 
mg:   i: 

3t. 

I   inches. 

Diameter  of  Cas 

Dist. 

R.F.  to 

Dist. 

R.P. 

to 

Dist. 

R.P.  to 

Water 

Surface 

Vfeter 

Surfs 

iCo 

Water 

Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1929    ■ 

1931 

Nov.   16 

14.9 

Nov.    6 

39.6 

May   9 

41.5 

1928 

■   1930 

Aug.  20 

52.9 

Jan.   6 

12.4 

Jan.   24 

31,0 

Nov.  20 

45.5 

Mar.   30 

19.4 

Jul.  10 

52.5 

1932 

July  24 

53.0 

Sep.   19 

46.5 

Jan.  22 

37.6 

Nov.   13 

25,1 

.J'ov.   6 

43.3 

Jiar.  8 

3':-.6 

1929 

■   1931 

Jul .   5 

a. 

50.2 

Feb.   27 

22*4 

Jan.   17 

38.2 

Oct.  18 

a. 

45.8 

Jun.   24  ■ 

Uq.3 

Feb .   25 

a. 

34.9 

1933 

Aug.   6 

40.4 

"Apr.    7 

a. 

50.7 

Jan.   6 

39.5 

Feb.  15 

a. 

56.3 

a.  Obtained  from  Santa  Clara  Water  Conservation  District. 


58. 


8-T-No.  7,  rxTS.  Elizabeth  S.  Williams. 

Location  and  description:   Approximately  700  feet  north  of  Gonzales  Ror_d 
and  on  th:.-  east  line  of  Lot  No,  2,  Rancho  El  Rio  dc  Santr.  Clara  o  La 
Colonia. 

Reference  point;   Ground, 

Elevation  of  refcrenc e  point :   33.4, 

Use;   Irrigation. 

Depth  of  well;   200  feet. 

Di'aiietor  of  casing;   12  inches. 


Dist.  R.F.  to 

Dist.  R.P.  to; 

Dist.  R.?.  to' 

Water  Surface 

Water  S-arface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1930 

1931 

Nov,   16 

Flowing 

Jan .   25 

Not  Flowing  ■ 

Aug.   20 

Not  Flowing 

1928 

Acr.   10 

ft     If 

Nov.   20 

ft     II 

Jan.   6 

n 

July  10 

It     ft 

1932 

Fob.   23 

Not  Flowing 

Sep.   19 

If     n 

Man.   22 

ft     II 

T.'ar.   30 

:   If     If 

:Nov.   6 

It      It 

Mar.   8 

ft     ft 

July  24 

If     II 

1931 

Auo;.   30 

:   It     II 

Nov.   19 

It     ft 

Jan.   17 

tt      ft 

■   1933 

June  25 

"     ti 

?!ay    9 

It      II 

Jan.   6 

It     It 

Aug.   7 

It     II 

Nov.   6 

11     It 

8-T-No.  8,  Letitia  Leonard. 


Location  and  description: 


1.5  miles  west   of  Ventura  Road  find  500  feet 


north  of  Gonzales  Road. 
Refereace   noint;        Hole   in  pump  base  0.9  foot  above  ground, 
Elevrtion   of   reference  point:        40.86 
Use;        Irrigation. 
Depth  of  well;        468  feet. 


Dist.  R.?.  to 

Dist.  R.F,  to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

:    feet 

1929 

1931 

1932 

Apr. 

a.   21,9 

Jan.  17 

24.5 

Jan.   22 

27.9 

1929 

.I,:ay    9 

33.3 

Mar.   8 

26,2 

Aug.   6 

31.5 

"Aug.   20 

42.2 

,^!0y   12 

37.5 

Nov.   6 

23.8 

NOV.   20 

33.9 

'Aug.   30 

37.3 

1930 

1933 

Jan.  24 

19.7 

Jan.   37 

28,0 

Sep.  19 

35.5 

Nov.   6 

33.1 

a.     Measurement  obtained  by  the  tenant, 


39. 


8-U-No.  1,  D.  McGrath  Estate  Company. 

Location  and  description;   Approximately  1200  feet  east  of  V/est  Road 

and  30  feet  couth  of  Toal  Club  Road, 
Reference  point;   Top  of  casing  level  with  ground. 
Elevation  of  refcronco  point ;   28 . 59 , 
IJs£:   Not  used. 
Depth  of  well;    282  feet. 
Diameter  of  casing:   14  inches. 


Dist.  H.p.  to" 

:Dist.  R.P.  to: 

■ 

mst.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet     : 

Date 

feot 

1927 

1929 

1931 

Nov.   16 

Flowing 

Aug.   7 

23.4 

Jan. 

17 

13.4 

1928 

Nov.   7 

21.0 

l':ay 

9 

22.0 

Jan.   6 

H 

1930 

,  Aug. 

20 

32.3 

Feb.  23 

» 

:  Jan.  25 

:      11.4 

Nov. 

20 

21.6 

Mar.  30 

1.1 

Apr.  10 

;      17.5 

1032 

July  24 

14.5 

July  10 

24.2 

Jan. 

22 

16.0 

Nov.   19 

3.4 

So-.  19 

26.0 

Kar. 

8 

14.3 

Nov.   6 

20.7 

May 
■   1933 

12 

25.5 

Jan. 

6 

15.4 

8-U-No.   2,     Mrs.   F.   Davis. 

Location  and  description:       Approximately  1100  feet  oast  of  West  Road 

and  200  feet  south  of  Woolcy  Road, 
Reference  point:       Ground.  Elevation  of  Reference  Point;      20-3 • 

Use:        Irrigation  and  domestic. 
Dcp'th  of  well:        225  feot, 
Dlamotor  of  casing:        12  inches. 


Oist.  ^,p.  to  : 

Water  Surface: 

Date  : 

Feot     : 

Date 

1927  * 

1930 

Nov.  17  : 

Flowing    ] 

Jan.   25 

1928  ■ 

Apr.  10 

Jan.   6 

II 

July  10 

Feb.   23 

II 

Sep.  19 

.July  24  ■ 

Not  Flowing 

Nov.   6 

Nov,   19 

Flowing 

1931 

1929 

Jan.   17 

Feb,   27 

»» 

May   11 

June  25 

:Not  Flowing 

:Aug.   20 

Nov.   7 

.  "     11 

Dist.    R.P. to 
'iVater  Surface: 
feot 

Not  Flowing 
II  II 

II  II 

»i  II 


Date 


1931 

Nov,      23 

1932 
Jan.     22 
Mar,        8 
May       13 
Aug.     30 

1933 
Jan.      12 


Dist.   H.P.   to 

Water  Surfr.ce 

foot 


Not  Flowing 


40. 


8-TT-No.  3,  D.  ITcGrath  instate  Company, 

Location  and  description;   Approximately  0.2  mile  north  of  Wooley 

Road  and  10*  feet' west  of  West  Road, 
Reference _point:   Top  of  casing  level  with  ground. 
'Ei"eYkti"2n"  of  reference  point:   19.C')9. 
TJse_:   Irrigation, 
Dep^th  of  well,    212  feet. 
Diametor  of  casing:   14  inches. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.  F.  tj 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface- 

Water  Surface 

Date 

feet 

:   Date 

feet 

Date 

foot 

1927 

1928 

1930 

Nov.   16 

Flowing 

Feb.   23 

:   Flowing: 

:Jan.   25 

:     1.7 

1928 

Nov.   19 

i» 

1931 

Jan.   6 

n 

1929 
:Feb.   27 

M 

jm.     17 

Scaled 

8-TJ-Wo.  5,  Peter  Hartveld. 

Location  and  description;   0.20  mile  north  of  Wooley  Road  and  10  foet 

west  of  I^ttcrson  Road, 
Reference  point;   1-|  inch  hole  in  elbow  of  suction  pipe,  1.3  feet  above 

ground.  ~0n  July  10,  1930,  reference  point  cha.nf;ed  to  to^  of  concrete 

curb,  and  on  May  11,  1931,  it  again  changed  to  top  of  casing  in  pit. 
a.lovation  of  reference  point;   30.32.  On  July  10,  1930,  elevation  of 

reference 'po'int"  changed  to  29.35,  and  on  May  11,  1931,  it  changed  to 

19.4. 
Use;   Irrigation. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surf  i-co 

Water  Surface 

Water  S'.irface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1929 

1930 

1932 

July  9 

27.6 

Nov.   6 

23.2 

Jan.   22 

7,8 

Aug.   7 

26.0 

1931 

Mar.   8 

6.0 

Nov .   7 

22.0 

Jan,  17 

16.5 

May   13 

15.8 

1930 

.May   11 

13,7 

Aug.   30 

19.7 

Jan.  25 

10.5 

'Aug.   20 

24,5 

■   1933 

July  10 

;     36.  6 

Nov.   23 

13.7 

jnu.   12 

8.1 

Sep.  19 

29.5 

41, 


S-U-No.  6,  Laubachcr  Brothers. 

Location  and  description;   50  feet  south  of  Howe  Road  and  30  feet 

TTOst  of  Wo"st  Hoad, 
Reference  point:   Plug  in  suction  pipe  1,2  foot  above  ground.  On 

Augcust  20,  19?1,  reference  point  changed  to  top  of  1"  vent  pipe. 
Elevation  of  reference  pojjit:  10,65,  On  August  20,  1931,  elevation 

of  reference  point  changed  to  11.03. 
Use:   Irrig'''.tion, 


Dist.  R.P.  to: 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P. to 

7,'ater  Surface 

Water  Surface 

'^'ater  Surface 

Deto 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1929 

1930 

1932 

July  9 

9.9 

Set',   19 

12.0 

.Jan.   22 

O.B 

Aug.   7 

8.5 

Tlov,   6 

6.2 

Mar.   8 

+  1.0 

Nov.   7 

4.G 

1.131 

May   13 

8.9 

1930 

Jan.   17 

-  1.8 

Avig.   30 

13.8 

Jan.  25 

Flowing 

May   11 

6,0 

Arr,  10 

tt 

Aug.   20 

16.1 

1933 

July  10 

19.5 

.wov,   23 

7.0 

Jan.   12 

1,^ 

8-U-No.  7,  George  Henry. 

Location  and  description;   30  feet  west  of  Patterson  Road  and  0,2 

mile  north  of  oxnard  Road, 
Reference  point;   Top  of  metal  puinr.  plate  1,5  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  point :   17 . 91 . 
Use:   Irrigation, 


Dist.  R.P.  to: 

Dist.  R.P,  to- 

Dist.  R.P.  to 

V/ator  Surface; 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet    :   Date 

feet 

Date 

feet 

1931 

':   1932 

•   1933 

Jan.  17 

5,7    :Jan,   82 

7.2 

May   11 

13,2    :Mar.   8 

5.4 

Jan .   12 

7.6 

Aug.   20 

23,3    :May   13 

15,7 

Nov.   23 

13.3    :Aug.   30 

20,5 

■ 

42. 


B-U-No.  e,  John  H.  Hartveld. 

Location  and  description:   5  feet  west  of  lest  Road  and  150  feet 

south  of  Wooiey  Road, 
Reference  point;   Top  of  metal  puinp  plate  O.S  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;   17 . 44 
Use:   Irrigation. 


Dist.  R.P.  to- 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Fater  Surface 

Water  Surface; 

^ater  Surface 

Date 

:    feet 

Date 

feet     : 

Date 

feet 

1931 

1932 

1932 

T'ay   11 

13.0 

Jan.  22 

6.7 

Aug.   30 

18.3 

Aug.   20 

:      23.4 

"ar.   8  • 

4.8    : 

1933 

Nov .   23 

14.5 

T'ay   13 

16.8 

Jan.   12 

:      8.9 

e-V-Fo.  1,  E.  D.  Farrell, 


Location  and  description;   Approximately  0.1  mile  west  of  Patterson  Road 

ar.a   50  feet  south  of  Qxnard  Hoad. 
Reference  poir.t:   Top  of  casing  1.7  foot  above  groimd.   On  July  9,  1929, 

the  reference  point  changed  to  metal  pump  base,  level  with  ground. 
Elevation  of  reference  point;   15.57.  On   July  9,  1929,  ele-'-atiou  of 

reference  point  changed  to  14.9. 
Use;   Irrigation. 
Depth  of  well;   330  feet. 
Diameter  o_f_  cas_ing;   12  inches. 


Dist.  R.P.  to- 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.  F.  to 

water  Surface 

7ater  Surface 

V/ater  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927   • 

1930 

1931 

Nov.   17 

Flowing 

Jan.   23 

Flowing 

Aug.   20 

19.5 

1928 

Apr.   10 

1,7 

Nov.   23  • 

10.0 

Jan.   6- 

« 

July  10 

22.5 

1952 

Feb,   23 

n 

Sep.   19 

15.0 

Jan.   22 

4.2 

Mar.  30 

n 

Nov.   6 

10.5 

Mar.   8 

2.2 

July  24 

'          8i7 

1931 

TTay   15 

11.6 

Nov.   19 

Flowing 

Jan.  17 

2.4 

•Aug.   50 

16.5 

1929 

May   11 

=     10.3 

1933 

Feb,   27 

M 

Jan,   12 

4.5 

Nov.   7 

;      7.0 

43. 


8-V-Fo.  2,     E.  R.  Gill. 

Location  and  description;   0.5  mile  east  of  Patterson  Road  and 

0.25  mile  south  of  Oxnard  Road. 
Reference  point;   Top  of  casing,  level  with  ground.  On  January  25, 

1930,  reference  point  ch^ingod  to  top  of  valve,  and  on  Julj;  10, 

1930,  it  changed  to  top  of  casing. 
Elevation  of  reference  point ;   17.89.  On  jamiar:.'  25,  1930,  eleva- 
~  tion  of  reference  point  changed  to  18,9,  and  on  July  10,  1930,  it 

changed  to  17.89, 
Use;   Not  used. 


Date 

Dist.  R.F.  to 
Water  Surface 
:    feet 

Bate 

Dist.  R.?.  to 

Water  Surface 

feet 

Diet.  R.p.  to 
: Water  Surface 
Date   :    feet 

1929 
June  6 
Aug.   7 
Nov.   7 

16.0 
18.4 
11.5 

1930 
•Jen.   25 
Apr.   10 

i.a 

2.7 

19o0 

.  July  10 

Sop.   19 

27.3 
Sealed 

8-V-No.  3,  Joseph  Thomas. 

Location  and  description:   0.25  mila  east  of  Patterson  Road  and  150 

feet  south  of  Cutting  Road. 
Reference  point:  -g"  hole  in  elbor  of  suction  pipe,  2.2  foot  above 

ground.  On  September  19,  1930,  reference  point  changed  to  top 

of  1-inch  pipe. 
Elevation  of  reference  point;   14.71.  On  September  19,  1930, 

olevetion  of  refcrancc  point  changed  to  13.5. 
Use;   Irrigation. 


Dist.  R.P.  to; 

:Dist.  ii.^,    to 

Dist.  3..r.   to 

Water  Surface 

:V/ator  Surface 

•Water  Surface 

Date 

feet 

Date   :    foet 

:  Date 

feet 

1929 

1930   : 

1932 

July   9 

:     15.6 

Nov,   5  :      12.0 

Jan.   23 

:      4.0 

Aug.   7 

13,7 

1931   : 

:aar.    9 

2.5 

Nov.   7 

9.4 

:Jan,  17  :      2.9 

i^aj'   13  ■ 

12.4 

1930 

:.!ay   11  :      10.8 

Aug.   30 

:     16.3 

Jan.  25 

:   Flowing 

Aug.   20  :      19.4 

1933 

Apr.   10 

:      0.5 

Nov.   23  :       6.3 

.Jan.   12 

4.6 

Sep  .   19 

15. 0 

44. 


8-V-No,  4,   Lehmaiin  Brothers. 

Location  and  description;   0.50  mile  south  of  Cutting  Road  and  600 

feet  east  of  Patterson  Road. 
Reference  point;   Air  gauge  1.5  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;   9.33, 
Use;   Irrigation. 


Dist.  R.P.  to: 

Dist.  R.P.  to; 

Dist.  R.P. to 

Water  Surfc.ce 

Water  Surface; 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date   : 

feet     :   Date 

feet 

1930 

1931   : 

:   1932 

Apr.   10 

Flowing 

Aug.   20  • 

10.4    :Mar.  9 

+   ?.6 

Sep.   19 

5.8 

:Nov.   23 

:      3.5    :May  13 

1.2 

1931 

1932   : 

:Aug.  30 

*43.2 

Jan.  17 

:   +  2.5 

Jan.   23 

+  1.0    ;   1933 

May   11 

4.6 

:Jan.  12 

+  0.5 

Pmnping. 


8-V-No.  5,   D.  McGrath  Estate  Company. 

Location  and  description;   430  feet  east  of  Ocean  Drive,  0.57  mile 

SD  uth  of  bxnard  Road. 
Reference  point;   Top  of  casing, 
Elevation  of  reference  point;   5.27. 
Use;   Not  used. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

:    feet 

•   Date 

feet 

1931 

1932 

1932 

May   11 

1.0 

Jan.   22 

:    +  4.4 

]l!ay   13 

3.8 

Aug.   21 

9.3 

Mar.    6 

:    +  5.6 

:Aug.  30 

7.2 

Nov.   23 

0.9 

Mar.   29 

+  5.0 

.   1933 

Jan.   12 

+  5.5 

45, 


8-V-No.  6,  E.  r.  Farrell. 

Location  and  dGscription;   330  feet  south  of  Oxnard  Road  and  0.51 

mile  -vest  of  Patterson  Road, 
Reference  point;   Top  of  12"  Tee,  0.6  foot  above  ground, 
Slev?tion  of  reference  point;   9.42. 


Use; 


Irrigation, 


Dist.  R.r.  to 

Dist.  R.?.  to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1931 

1931 

1932 

May   11 

5,7 

Nov.   23 

5.9 

Mar.   8 

+  1.8 

Aug.   20 

15,0 

1932 
Jan,  22 

0.1 

May   13 

6,9 

8-V-Fo.   7,     Hollj^ood  Beach, 

Location  and  description;   90  feet  south  of  Oxnard  Road  and  15  feet 

east  of  Ocean  Drive, 
Reference  point;   Bottom  of  l-g**  plug  in  elbow,  1,75  feet  above  ground. 
Elevation  of  referonca  point ;   10 . 65 . 
Use:   roiaestic. 


. 

Dist.  R.P. 

tO' 

Dist.  R.F. 

to 

" 

:Dist.  R.F. 

to 

^ater  surface 

".'atGr  Surf 

ace 

Water  Surf: 

•ce 

Date 

feet 

Date 

feet 

:  rate 

feet 

1931 

1932 

:   1932 

?'ia7  11 

6.6 

Jan.   22 

1.3 

Aug. 

30 

12.1 

Aug.  20 

14,9 

:Mar.   8 

+  1,0 

1933 

Nov.  23 

5,9 

llay       13  : 

8.3 

Jan. 

12 

0,3 

46. 


8-V-No.  3,  Berylwood  Investment  Company. 

Location  and  description;   0.35  mile  west  of  Patterson  Road  and  60  feet 

south  of  Cutting  Road. 
Reference  point;   Top  of  casing  level  with  ground. 
Elevation  of  reference  points   6.01. 

12  inches. 


Use;   Irrigation. 
Diameter  of  casing 


Depth  of  well:   242  feet. 


Date 

Dist.  R.P.  to: 
Water  Surface 
feet 

Date 

Dist.  R.F.  tc 

Water  Sirrfacq 

feet 

) 

1 

Date 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

feet 

1931 
Aug.  20 
Nov .   23 

:     9.4 

0.8 

1932 
Jan.   23 
I.'lar.    9 
May    13 

Flowing 
tt 

2.0 

1932 
Aug,   30 

1933 
Jan.  12 

7.5 

Flowing 

9-L-No.  1, 


D.  Thacher. 


Location  and  description:   Approximately  110  feet  east  of  McNeil  Road 

and  500  feet  south  of  Grand  Avenue. 
Reference  point;   Top  of  casing,  0.5  x'oot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;   1005.99. 
Use;   Not  used. 
Depth  of  well;   231  feet. 
Diameter  of  casing:   12  inches. 


Dist.  R.F.  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.F.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

.  Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1929 

1931 

Dec.  11 

166.5 

.Aug. 

13 

210.5 

liey       21 

231.0+ 

1928 

"Nov, 

15 

231.0+ 

Aug,   29 

231.0+ 

Jan.  11 

159.4 

1930 

Nov.   24  , 

231.0+ 

Feb .   23 

159.0 

"Feb. 

1 

231.0+ 

1932 

Apr.   6 

157.0 

.Apr. 

18 

231.0+ 

Feb.   19 

231.0+ 

July  26* 

:     190.0 

;july 

19 

231.0+ 

T'lar.   16 

214.3 

Nov.  22 

199.8 

'Oct. 

2 

231.0+ 

May   25 

170.5 

1929 

Nov. 

17 

231.0+ 

3ep .   10 

187.2 

Mar.   4 

178.2 

•   1931 

Dec .  27 

188.7 

June  SB 

203.4 

.Jan. 

28 

231.0+ 

47. 


9-L-No,  2,   Jack  Reeves, 

Location  and  description:   Approxiraately  0,45  mile  oast  of  McNeil 

Road  and  6,25  mile  north  of  Reeves  Road, 
Reference  point;   Air  gauge,  1,6  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;   1028,58, 
Use;   Irrigation  and  donjostic. 
Depth  of  well;    275  foot. 
Diameter  of  casing:   11-5/S  inches. 


Dist,  R,?,  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.R.Pi:  to 

•Wator  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

foot 

Date 

feet 

D-^-te 

Feet 

1927 

1929 

1931 

Dec*  9 

:      161,0 

Aug.   13 

187.0 

Ti'ay  21 

222.0 

1928 

Nov,   15  : 

196.0 

Aug.  29 

:     227.0  + 

Jan,  11 

160.5 

1930 

Nov.  24 

227.0  + 

Feb,   28 

:      161.5 

:Feb,   1 

198.0 

1^52 

Apr.   6 

:      161.5 

Apr.   18 

:     194.0 

:  Feb.  19 

216.0 

July  26 

173.0 

Oct.   2 

:     220.0 

:  Mar.  16 

176.0 

Nov.   22 

176.0 

''"li^i"  . 

221.0 

May  25 

155.0 

1929 

sen.  10 

*  197.0 

Mar.   4 

:      175.0 

Jan.   28 

.     220.0 

Dec.  27 

179.0 

July  13 

:      18-^.0 

a.     PuBiping, 


9-L-Ko,   3,     Krutz  &  Leighton. 

Location  and  detjcription;        Approximately  0.15  mile  north  of  Reeves 

Road  and  30  feet  west  of  McNeil  Road. 
Refer^'nce  point;        Top  of  casing,   level  wibh  ground. 
Elevation  of  reference  point:        912,24, 
Use;        Not  used, 
Diwnetcr  of  casing;        14  inches. 


Dist.  R.P.  to: 

Dist.  R.P.  to: 

Dist.  R.P.  to 

Water  &jirface' 

:Watr:r  Surface 

'Jater  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

foot 

1927 

1930 

1931 

Dec,   7 

114,7 

Fob.   1 

151.7 

Jar;.   28 

150.3 

1928 

Apr.  18 

150.3 

May   21 

153.0 

Jan,  11 

113,2 

.July  23 

151.2 

Aug .   29 

151.0 

1929 

'July  25 

151.1 

Nov ,   24 

151.2 

Mar.   4 

135.0 

Oct,   2 

151.5 

Sop ,   10 

124.5 

July  13 

146,0 

Aug.   13 

143.5 

Nov.   15 

151.0 

48. 


9-L-No.  4,  C.  A.  Stewart. 

Location  rind  description;   1300  feet  south  of  Grand  avenue  and  75 

Foet  wosT~ofl^cNell  Road. 
Reference  point;   Top  of  casing,  7.3  feot  below  ground  surface. 
Elevation  of"  reference  point:   934. 18 . 
Use:   Irrigation. 
Diameter  of  casing:   11--5/8  inches. 


Dist.   fl.p.    to 

Dist.    R.F. 

to:                     : 

Dist.  R.P.    to 

Water  Surface 

Water  Surf'. 

.co: 

Water  Surface 

Date    : 

feet 

:     Date       : 

feet 

:     Date 

feet 

1929 

:      1S30 

:      1931       : 

my      1 

.      a.      148.0 

:Kov.      17 

202.6 

:l\Tov.      24 

192.6 

j\in.   20 

:      a.      178.0 

:      1931 

:      1932 

1C30 

:jan,      28 

:            127,6 

:Feb.      19 

148.8 

Feb.      1 

:              184,6 

:May        21 

202,6 

:Kar.     16 

:            128.5 

Apr.   18 

:              175,5 

:Aug.      29 

202.5 

:T:ay        25 

107.0 

Oct.      2 

:               194.0 

• 

a.  Measurements  ty   ow.er.  Leasured  from  ground  surface. 

9-L-Fo.  5,   S.  D.  Thacher. 

Location  -'nd  description;   700. feet  east  of  McFell  Road  and  500  feet 

south  of  Grand  Avenue, 
Reference  point:   Hole  in  metal  pump  base,  0,6  foot  above  ground.  On 

Nov.  24,  1931,  reference  point  changed  to  concrete  piunp  bGse, 
Elevation  of  reference  point:   995,0.   On  Novomber  24,  1931,  elevation 

of  reference  point  changed  to;   994.8, 
Use;   Irrigation. 
Depth  jf  v;ell;   336  feet.   Diameter  of  casing;   11-5/8  inches. 


Dist.    R.P.    to 

Dist.    R.P.    to 

Dist.   R.P.    to 

Wfiter  Siu?faco 

V/ater  Surface; 

Water  Surface 

Date 

feot 

Date 

feet 

:     Date 

foot 

1929 

1931 

:      1932 

Nov,      26 

2r,8,0 

Nov.      24 

259.4 

Mar,      16 

203,7 

1930 

193.*^ 

Mar,      29 

183,9 

Apr.      18 

207,0 

Fob,      19 

23G,0 

:VGC.      27 

187,7 

Nov.      17 

245,3 

49. 


9-L-No.  6,  Jack  Heovcs 

Location  and  dcscrirtion:   0.46  mile  east  of  TIcNcll  Ro".d  nuA 

0.25  mile  Kortii  of  Reeves  Road, 
Reference  point;   Top  of  cising,  0.3  foot  nbovc  ground.  On  May  21, 

1931,  rcfcrcncG  point  changed  to  air  gauge,  and  on  May  25,  1932, 

pump  was  removed  and  reference  point  changed  back  to  top  of  casing. 
Elevation  of  reference  point;   1028.30.  On  May  21,  1931,  elevation 

of  reference  poirt  changed  to:   1029.1,  -^nd  on  May  25,  1932,  it 

ch^^-nged  back  to  1028.3. 
Use;   Irrigation  and  domestic. 
Dic\r:ctcr  of  casing,  12  inches. 


D^st.  R.r.  to 

Dist.  R.F.  to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

^ator  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1931 

1931 

1932 

Jan.  28 

211.0 

Fov.   24 

222.0 

May  25 

1U2.2 

May   21 

217.0 

•   1932 

Sep.  10 

160.5 

Aug.   29 

221.0 

Feb.   19 

209.0 

Dec.  27 

Capped 

^Tar.   16 

161.0 

9-R-No.  1,  E.  0.  Tucker. 

Location  and  description;   Approximately  2100  feet  southwest  of  saticoy 

Avenue  and  300  foot  northwest  of  Kimball  Ro;.d. 
Reference  point;   Top  of  casing,  2.7  feet  below  ground. 
Elevation  of  refc renco  point:    24? . 34 . 
US';   Irrigation. 
Depth  of  well;    164  feet. 
Diameter  of  casing:   16  incho?  , 


rDist.  R.P. 

to 

Di 

St.  R.P. 

to 

Dist.  R.P. 

to 

:Water  s^arf- 

CO 

W^ 

ter  surf: 

\ce 

V/ater  surf' 

CO 

Date 

:    feet 

•   Date 

feet 

Date 

feat 

1920 

a.   88.0 

.   1929 

1931 

1925 

■   a.  130.0 

'.Feb.   25 

97.6 

Aug.   18 

117.2 

1927 

"Ncv.   5 

105.2 

"Nov,      19  , 

109.4 

Fov.   12 

95.6 

.   1930 

193S 

1928 

isen.   18 

121.4 

Jan.   21 

lor.i 

Jan.   5 

93.7 

Nov.   4 

123.5 

■  f'Tor.   7 

102.6 

Nov.   7 

• 

:     104.3 

•  1931 

•  Jan .  15 
May    7  : 

105.3 
116.7 

May  11 
Aug.  26  ■ 
1933   : 

Jrri.  5   : 

101.  B 
IOC. 3 

102.7 

a.   Obtained  from  Santa  Clara  Water  Conservation  District. 


50, 


g-H-Fo.  2,   T.  A.  Procter. 

Location  and  description;   Approxiinatnly  200  foot  south  of  Kimball 

Roo.d  and  0.9  mile  west  of  saticoy  Avenue, 
Eoforencc  point:   Top  of  pump  base,  0,1  foot  above  ground. 
Elevation  of  raforcncc  point;    236 . 20 . 
Use;   Irrigation  and  domestic, 
"i5cp"th  of  well:   400  fort, 
Di'^motGr  of  casing:   16  inches. 


Dist 

.  R.r.  to 

Dist.  R.r.  to 

Dist.  R.P.  to 

Watc 

r  Surface 

Water  Surface 

?/nter  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1922 

1928 

1931 

May 

•  a. 

170. 0 

rov.  7 

166.3 

Jan.   15 

169.5 

1924 

1929 

T,!ay    7 

177.5 

July 

a. 

184.0 

Feb .   25 

166. E 

Aug.   18 

179.6 

1925 

Jun.   21 

17S.5 

:I\Tov.   19 

170.7 

Apr. 

a. 

106.0 

Aug.   5 

173.4 

1932 

1927 

Fov.   5 

158.0 

.Tan.   21 

170.5 

Nov ,   12 

1G4.8 

1930 

!lar.   7 

170.2 

1928 

Jan.   23 

168.2 

Mar.   28 

170.2 

Jan.   5 

164.4 

Apr.   8 

168.2 

T'ay   11 

169.8 

Feb .   22 

165.0 

July   8 

170.6 

Aug.   26 

172.5 

Mar.   30 

167.3 

Se-o.   18 

171.7 

1933 

July  24 

168.1 

Nov.   4 

169.5 

Jan.   5 

170.2 

a.  Obtained  from  Santa  Clara  Water  Conservation  District. 


9-R-No,  3,  Kimball  &  Hails. 

Location  and  description;   Approximately  400  feet  north  of  Telephone 

Road  and  20  feet  east  of  South  Kimball  Road, 
Reference  Point;   Air  gauge,  1.6  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  point :    245.10, 
Use ;   Irrigation. 
Depth  of  well;    543  feet. 
Diameter  of  casing:   14  inches. 


.Dist.  R.P.  to 

Di^t.  R.P,  to 

Dist.  R.  P.  to 

:V/ater  Surface 

Water  Surface 

.water  Surface 

Date 

:    feet 

•   Date 

feet 

Drte 

feet 

1923 

1927 

1930 

Jan. 

:   a.   176.6 

rov.   12 

160.5 

Jan,   24 

225.2 

1924 

1928 

Sep.  10 

b.    ;337.0 

Mar. 

:   a.   175.6 

Nov.   13 

180,1 

1925 

1929 

Mar, 

a.   221.6 

July   8  • 

234,4 

Fov .    5 

229.8 

o.   Obtained  from  Santa  Clara  Water  Conservation  District, 
b..  Obtained  from  Owners, 


51. 


9-H-No.  4,  Rugg  &  Duval. 

Location  and  doscription;   Approximately  300  feet  southeast  of 

Telephone  Road  and  0.85  mile  southv;est  of  S^-ticoy  Avenue. 
Refcrenco  point:   Top  of  casing,  2.7  feet  below  ground. 
Elevation  of  roferoncQ  point;   177.71. 
Use;   Irrigation  and  domes fcic. 
Diameter  of  casing:   13  inches. 


Dist.  R.p.  to 

Dis 

t,  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

'vater  Surface 

Wat 

or  surface 

Water  Surface 

Date 

fCGt 

Date 

fjet 

Date 

feet 

1921 

a.   104.3 

1929 

1931 

1927 

Nov.    5 

144.0 

Aug .   18 

152,0 

Nov.   12 

144.6 

1330 

Nov.   19 

161.0 

1928 

Jan.   24 

146.1 

1932 

Jan.   5 

124.8 

•Apr .   8 

144.3 

Jan.   21 

159.6 

Mar.   30 

114.5 

Jul.   8 

150.0 

Mar .   7 

:     154.4 

Nov .   13 

13E.5 

.Sep.   19 

154.5 

my       11 

152.0 

1929 

Nov .   5 

153.3 

Aug .   26 

155.5 

Feb.   25 

132.0 

1931 

:   1933 

Aug .   5 

141.3 

Jan.   15 

153.5 

Jan.   5 

155.0 

Obtained  from  Santa  Clara  Water  Conservation  District. 


9-R-No.  5,  H.  F.  Clark. 

Location  and  description;   Approximately  1300  feet  north  of  Telephone 

Road  and  200  feet  west,  of  Bristol  Road. 
Reference  point;   Air  gauge  0.6  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point:   237 . 21 . 
Use;    Irrigation  I'Jid  do::iestic. 
Depth  of  well:   550  feet, 
Di'"-inetor  of  casin;?:   13  inches. 


Date 


1925 
March 


Dist.  R.?.  to 

Water  Surf-^cc 

foot 


a,   197.6 


D".tc 


1933 

Jan.   5 


Dist.  R.}-.  to 
Wat.-?r  Surface 
feet 


192.5 


Date 


Dist.    R.F.to 
Watar  Surf-  ce 
Feat 


a.      Obtained  from  Santa  Clara  Water  Conservation  District. 


52. 


9-R-ITo.  6,  H.  F.  Clark. 

Locrition  and  description;   85  feet  west  of  Bristol  Road  and  465  feet 

north  of  TcTcphone  Road. 
Rcf orenco  point ;   Top  of  casing,  3.0  feet  below  ground. 
Ele'J-gtion  of  referonco  point;   228,19. 
Use:   Not  used. 
Depth  of  well;    250  feet. 
Diameter  of  casing:   12  inches. 


Diet.  R.F.  to- 

Dist.  R.P.to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surf 'ice- 

Water Surface - 

T/atcr  Surface 

Date  • 

foot 

Date 

feet 

Date   - 

feet 

1928 

1930 

1932 

Jan.  5 

:     172.5 

Jan.   24 

205.0 

Jan.   21 

221.0 

Feb.  23 

189.3 

Apr.   8 

218.9 

Mar.   V 

197.0 

Mar.  30 

191.0 

July  15 

224.2 

•May   11 

190.8 

Jul.  24 

:     210.7 

:Scp.   19 

233.0 

Aug.   26 

210.0  + 

Uov.  13 

:     190.5 

:No  \r ,   5 

:     233,5 

1929 

1931 

1933 

Feb.  25 

:     189.0 

:Jan.  15 

230.0 

:jan.   5 

199.2 

July  8: 

215.9   : 

May    8 

235.0  + 

Aug.   5 

224,5 

Aug.   19 

235.0  + 

Ilov.   5 

222.0 

NOV.   19 

235.0  + 

9-R-rio.  7,  saticoy  Citrus  Company, 

Location  and  description:   Approximately  3000  feet  south  of  Tolephono 
Road  and  300  feet  west  of  east  lino  of  Lot  I-To.  99  Rancho  Santa  Paula 
y  Saticoy. 

Reference  point:   Top  of  casing,  0.3  foot  above  ground. 

Elevation  of  reference  point :   1 20 , 45 

Use;   Irrigation, 

Dep'th  of  well;   372  feet. 

Diameter  of  casing:   14  inches. 


Dist.  R.P.  to: 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date  - 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1909 

a.  0.0 

1929 

•   1931 

1925 

Nov .   5 

87.0 

■M.ay   8 

103.3 

Mar. 

a.  65.0 

1930 

:   1C32- 

1927 

Jan.   24 

88.3 

:jan.   21 

104.0 

Nov. 15 

66.2 

Apr.   8 

97.1 

■Mar.    7 

95.4 

1928 

Jul.   8 

95,3 

May   11 

93,5 

Jan.   5 

63.0 

.Sop.   19 

95,3 

:Aug.   26 

:      97.8 

Nov.  13 

75.3 

:Nov,   5 

95,1 

1929 

1931 

:   1933 

Jul.  24 

:     84.0 

Jan.   15 

95,9 

:jan.   5 

97.5 

a.   Obtained  from  Santa  Clara  Water  Conservption  District, 


0-R-No.  8,   Mrs.  A,  3.  itoore. 


Location  and  description;   Acproximately  0.1  mile  east  of  Kimball 

Road  and  50  feet  south  of  Telegraph  Road, 
Reference  point;   Top  of  casin,^,  4.2  feet  below  gi'ound.  On  May  7, 

1931,  riforence  point  changed,  piece  of  casing  Eddcd  to  old  casing. 
Elevation  of  rcfcrGnce  point;   310.78.  On  may  7,  1931,  elevation  of 

referoncc  point  changed  to:   317,34, 
Use;   Not  used. 
Djaaotsr  of  casing:   l£  inches. 


Dist.    R.?.   to 

Dist.   R.r.   to 

Dirt.  R.r.  to 

Water  Surface 

Water  Surf-^.ce 

Wnter  Surf ice 

Date 

feet 

Date 

foot 

^p.to 

fC3t 

1928 

1930 

1932 

DOC.      16 

226.5 

July     26 

260.7 

.Joii.      21 

254.8 

1C29 

Sop ,      IS 

256.0 

Jlir.        7 

249.0 

Feb.      25 

226,9 

:Nov,       4 

259.7 

:Mny       11 

:           246.0 

Jun.      21 

244.7 

1931 

:Aug.      26 

257,2 

Aug.        5 

250.0 

Jan.      14 

251.3 

Nov,        5 

:            852,5 

:?.^ay          7 

269.4 

:      1933 

1930 

:Aug.      18 

:            269,8 

:Jan.       5 

:          249.8 

Jan.      23 

240.0 

Nov.      19 

262,4 

Apr.        8 

250,0 

9-R-No.  9,   R.  C.  Sudden. 

Location  and  description;   Approximately  C.4  mile  northeast  of  Corbett 

Ror.d  and  200  foot  southeast  of  Foothill  Road. 
Rcforcncc  point;   Air  gauge,  1.3  foet  above  ground, 
Elev'tion  -'f  reforonce  point;   3?5,72. 
Use:   Irrigation. 
Depth  of  well:    443.  foot. 


Dist.    H.F.   to 

Di^t.   R.P,   to 

Dist.   R.P.   to 

TizitQT  Surfcce 

Wr.ter  Surface 

Water  surf".cc 

Date 

feet 

:     Date 

feet 

Dr.to 

feet 

1:23 

;      1930 

1932 

Aug.      14 

a.      319.6 

:Apr.        7 

303,6 

Jan.     21 

:            324.4 

1923 

:Sep.      18 

325,8 

V.S.T,      7 

322.1 

Dec.      16 

296.7 

;Nov.        4 

524.4 

vay        11 

317.5 

1929 

:      1931 

Aug.    re 

322.1 

Feb.      25 

294.4 

:Jan.      15 

:            323.3 

June     21 

307.1 

•.¥&y          7 

326,3 

1930 

:Aug.      18 

332.5 

1933 

Jan.     23 

303.6 

:Kov.      19 

:             32?, 1 

Jan.        5 

319.8 

a.  Obtained  from  Owner, 


54. 


9-R-Fo.  10,   Emma  Baker. 

Location  and  description;   Approximately  1600  feet  north  of  Tolecraph 

Road  and  200  feet  east  of  Corbett  Road. 
Reference  point;   Top  of  casing,  3.6  feet  belov/  ground. 
Elevation  cf  reference  point:   37  5.23.   , 
Use;   iv^ot  used. 
Diameter  of  casing:    10  inches. 


Date 

Dist,   R.P.   to 
feter  Surface 
feet 

Date 

Dist.    R.P,   to 

Water  Surface 

feet 

Date 

Disti   R.P.   to 
> Water  Surface 
feet 

1£28 
Dec.      26 

297.2 

1929 
Feb.      25 

Capped 

9-R-No,  11,  B.  Moore. 

Location  and  Description;   Approximately  0,5  miles  east  of  Kimball  Road 

and  150  feet  north  of  Telegraph  Road. 
Reference  point:   Top  of  casing,  4.0  feet  below  gr.nin'U 
Elevation  of  reference  point:    302,43, 
Use:   Not  used. 


Dist.  R.P.    to 

Dist.    R.P.   .to 

:. 

:Dis 

t.   R.P.   to 

■Jater  SurfFce: 

Water  Surf'^cc 

:Wat 

er  Surface 

Date 

feet 

Date 

foot 

Date     - 

feet 

1928 

1930 

1932 

Dec.      16 

183.7        : 

Jan,      23 

188.2 

Jan.      21 

192.2 

1929 

Apr,        8 

187.4 

Mar,        7 

...188.8 

Feb.      25 

185.0 

rJuly     26 

195.6 

Kay        11 

186.7 

June     21 

190.4        : 

1931 

Aug,      P.6 

191,7 

Nov.      20 

190.0        : 

Jan,      14 
May         7 

131,5 
200,9 

1933 

Nov,      IQ 

196,4 

Jan.        5  . 

188,0 

55. 


9-R-No.  13,   0.  P.  Cook. 

Location  and  doscription:   Approximately  300  foot  west  of  Harmon 

Barranca  and  100  feet  south  of  Telephone  Road. 
Reference  point:   Air  gauge,  1.4  foot  above  ground, 
glevation  -'f  reference  point :    240 . 90 , 
Use;   Irrigation, 
Depth  of  well:   532  foot. 


Dist 

.   R.P.   to 

Dist.  R.P.   to 

Dist.   R.P.   to 

Water  Surface 

W&tcr  Surf ;  CO 

Water  Surf?~ce 

Dfte 

feet 

:        Date 

feet 

Date 

foot 

1Q29 

:      1930 

1932 

Feb.      25 

206.2 

:Sop.      19 

216.6 

Jan,      21    ; 

202.0 

June     22 

215.5 

:Nov.        5 

:            21^--. 2 

T!ar.        7    : 

199.5 

Aug,        5 

217.8 

:      1931 

May       11 

198.8 

Nov,        6 

30  9.7 

:Jan.      15 

3j  :■ .  7 

Aug.      29 

204.0 

1030 

-.May          8 

280.1 

1933 

Jan,      24 

205.2. 

:Aug.      19 

22  0.1 

Jan.        5 

207.3 

July     15 

221.3 

tWov.      19 

205.9 

0-R-No,  14,   Dr.  J.  7.  Bean. 

Location  and  description:   A'proximatoly  1600  foet  irvost  of  Bristol  Road 

"and  100  foot  s-ou'th  of  Telephone  Road. 
Reference  point:   Top  of  concrete  pump  base  0.7  foot  "bovc  ground.  On 

July  15,  1930,  reference  point  changed  to  air  gauge. 
Elevation  of  rrfcrence  point;    237,11.   On  July  15,  1930,  elevation 

of  reference  point  changed  to:   237.2. 
Use:   Irrigation  and  domestic. 
Depth  rf  well;    382   feet. 
Diameter  of  c'lsing:    14  inches. 


Dist.   R.P.    to. 

Dist.   R.P.    to:                      : 

Dist.   R.P.    to 

W-.ter  S-i-.rf-^cc 

•"atcr  surface:                     : 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet             :      Date 

feet 

1929 

1930 

:      1932        : 

Aug.        5 

157.7 

Sep .      19 

168.7          :jan.      21    ■ 

168.7 

Nov.        5 

164.5 

•Nov.        5 

166.4          :Mar.        7 

168.7 

1930 

:      1931 

:                             :May       11 

*     187.2 

Jan.      24 

165.8 

•Jan.      15 

166.4          :Aug.      2? 

168.7 

Apr.        8 

173.0 

:Aug.      19 

175.6          :      1933 

July     15 

171.0 

■?:ov.      19 

16B.7          :Jan.        5   : 

166.4 

pumping. 


56. 


0-R-lTo.   15,        Clirirles  TuCkcr. 

Locntion^nd  description;        AFproxiinatcl3'-  1000  feet   southwest   of  Saticoy 

Avenue   and  50  feet   southeast  of  Kimball  Road. 
Reference  point;       Hole  in  side  of  casing,   0,7  foot   above  ground. 
Elevation  of  rofcrcnce  point;        230.71. 
Use;        Irrigation. 
Bcpth  -'f  we  LI;        200  feet. 
Diameter   jf  casing;         14  inches. 


Dist.   R.P.    to; 

Di 

St.    R.I-,   to 

Dist.   R.   P.   to 

Water  Surfrce 

W 

>tcr  Sirface 

W: 

iter  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1S23 

1929 

1932 

July 

a.      101.0 

Aug.        5 

111.3 

Jan.      21 

101.8 

1927 

Nov.        5 

106.1 

Mar.        7 

96.9 

Nov.      12 

100.4 

1C30 

Jlay       11 

95.5 

1C28 

Jan .      23 

103.6 

Aug.      26 

103.0 

Jan.        5 

88.2 

Am-.        8 

104,4 

:      1933 

Fob .      22 

88.4 

Sop.      18 

108.5 

Jan.        5 

97.© 

Nov.        7 

100.5 

1931 

1929 

l^           7 

109.3 

Feb.      25 

:                 94.6 

:Aug.      18 

111.4 

June      21 

:               110.9 

:Nov,      19 

107.0 

a.      Obtained  from  Santa   Clara  TJater  Conservation  District, 


9-R-No,   16,     C.   J.   Wilkinson, 

Location  and  description;   Approximately  1300  feet  north  of  Bristol  Road 
ajid  100  feet  west  of  west  line  of  Lot  No,  98,  Rnncho  Santa  Paula  y 
Saticoy. 

Reference  point:   Bottoai  of  pump  base  0,9  foot  above  ground. 

Elevation  of  rpfz-rgnc^e  point:   176,9 

Use:   Irrigation, 

Depth  of  well;    241  feet, 

Diane tor  of  casing;   12  inches. 


Dist.  R.P.  to: 

Dist.   R.P.   to 

Dist.   R.P.   to 

Water  Si.irfr-'ce 

-V-.ter  Surf'^.ce 

Water  Surface 

Date      • 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1921 

a.      100.9 

1928 

1929 

1924 

■      a.      110.9 

Feb.      23 

128.8 

Feb,      26 

130.5 

1925 

a,      125.9 

Mar.      30 

129.5 

1930 

1927 

NOV.      13 

132,0 

Jan,      24 

162,5 

Nov.      14 

131.4 

a.   Obtained  from  Santa  Clara  ',7ater  Conservation  District. 


57. 


3-R-No.   17,     A.   J.   ThillG. 

Locrvfcionrind  description;        0.15  milo  west  of  South  Kimbnll  Road 

nnd  110  foot  north   of  Telephono  Hor.d. 
Reference  point;        Top  of  2"  pipe,   4-1"  above  concrete  curb,   level  with 

ground. 
Elevation  of  roferorco  point:        242.31. 
Use:        Not  used. 
Depth   of  well;        290  feet, 
Di-^irotor  of  casing;        14   inches. 


Dist.   R.P.    to 

Dist.   R.P.    to 

Dist.   R.P.   to 

W".ter  Si.irfnce 

wo.tor  surf-^cc 

writer  Surface 

D'lte 

feet 

Dote 

feet 

Dr.te 

feet 

1930 

1931 

1932 

June     6 

233.4 

jc.n.      15 

227.1 

jou.      21 

222.5 

July  15 

244.5 

Mr.y          8 

246.0 

?'ar.        7 

213.9 

Sep.   19 

240.5 

Aug.      19 

:            242.3 

M'"-y        11 

212.0 

Nov.      5 

236.0 

l-^ov,     19 

232.7 

Aug.      29 

1933 
J.-n .        5 

:           228.7 
:           219.2 

9-R-No.  18,  A.  J.  Thillo. 

Location  and  description;   0.14  milo  wost  of  Kimball  Road  and  115  feet 

north  of  Telephone  Road. 
Rcfcronco  point:   Air  gago. 
Elevation  of  roforenco  point:   242.3, 
Use;   irritT'^tion, 
Dooth  -f  v/cll;    545  feet. 
Dianotcr  :;f  casing:   16  inches. 


Dist.   H.p.   to 

Dist.    R.P.    to 

Dist.    R.P.t( 

W-ter  Surface 

Water  Surface 

Water  Surfrc 

Date 

feet 

D"tc 

feet            : 

Date 

foot 

1930 

1031 

1032 

Nov.      5 

206.5 

Aug .      18 

213.5 

r'^ar.        7 

199.5 

1931 

.Nov.      19 

203.5 

T.'Tay       11 

*      211.5 

Jan.     5 

202.5 

.      1932 

Aug.      29 

204.5 

May       8 

:               213.5 

•JGE.       21 

202.5 

■      1953 

:Jan.        5 

198.5 

*  Pumping. 


53. 


9-R-No.  19, 
Location  and  description: 


Mrs.  A.  3.  r.ooro. 


0,63  mile 


^ jouthwost  of  Saticoy  Avenue  and 

120  feet  northvv'est  of  Telegraph  Road. 
Rcforcnce  point ;   Air  gago  reading  in  poinds,   0,4  foot  above  ground. 
EJsvation  cf  reforonce  point:   300.20, 
Use:   Irrigation, 


Date 

Dist,   R,P.    to 

Yifater  Surface 

feet 

Date 

Dist,   R.P,    to 
Water  Surface; 
feet           : 

Date 

Dist.   R,P,   to 

Water  Surface 

feet 

1931 
May        7 
Aug.   18 

173,5 
171,2 

1932 
Jan,      21 
Mar,        7 
:Ma7       11 

159.6        : 
159.6 

155.0        : 

1932 
Aug .      26 
:        1933 
Jan,        5 

:          151,9 

157,3 

9-S-No.  2, 


A,  Ghaney, 


Location  and  description;   Approximately  1200  feet  north  of  Bristol 

Road  and  1000  feet  east  of  Hanr.on  Barranca. 
Reference  point;    Top  of  casing,  1.0  foot  below  ground. 
Elevation  of  reference  point;   174,74, 
Use;   Irrigation  and  domestic. 
Depth  of  well:    247,  feet. 
Diameter  of  casing:   10  inches. 


Dist. 

R.P.   to 

Dist.    R.P.   to 

Dist.    R.P.   to 

Water 

Surface 

Vt'ater  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1929 

1931 

Nov .      14 

129.9 

Nov .        6 

151.2 

Nov.      19 

164.0 

1928 

1930 

1932 

Jan,        5 

127.5 

Jaa .      24 

159.7 

Joffi.      22 

154.0 

Mar,      30 

130.5 

Apr .        8 

175.3 

Mar.        8 

156.3 

July     24 

145.0 

July       8 

160.4 

T'lay        12 

159.2 

Nov ,      13 

139.3 

Sep ,     18 

159.7 

Aug.      29 

162.0 

1929 

Nov.        5 

158.4 

1933 

June     22 

146.8 

1931 

Jam.        6 

158.0 

Aug.        5 

152.5 

Jan,      15 

155.3 

Aug,      19 

167.0 

59* 


9-S-No.  3,  E,  C.  Jewett, 

Location  and  description;   Approximately  0.1  milo  north  of  Bristol 
Road  and  200  feet  west  of  intersoction  of  Bristol  Road  and 
Southern  Pacific  Railroad, 

Reference  point:   Plug  in  pump  head,  2.0  feet  above  ground. 

Elevation  of  reference  point;   157,0, 

Use;    Irrigation  and  domestic. 


Dist.   R.P.    to 

Dist.   R.P.    to 

Dist.   R.Pv  «o 

•Ifater  Surface 

Y/ater  Surface 

Water  Surface 

Date 

foet 

:        Date 

:          feet 

Date 

feet 

1927 

:        1930 

1931 

Nov.      14 

110.0 

:Jan.     24 

135,4 

Nov.     20   : 

145.1 

1928 

:Apr.       8 

131,0 

1932 

Jan.        5 

107,9 

:July     10   : 

142.7 

Jan.      20 

140.4 

Mar.      30 

109.9 

:Scp.     in 

14  9,7 

Mar.        8 

137.3 

Nov.     13 

120,7 

;Nov,       5 

147,0 

May       11 

138.3 

1929 

:        1931 

Aug.      29 

140.4 

Feb.      26    ■ 

119.7 

:Jaii,     15 

140.1 

July       8 

131.0 

:May         8 

142,6 

1933 

Nov.        6 

130,4 

:Aug.     19 

147.4 

Jai  .      6 

138.1 

9-S-No.  4,  W.  A.  Chaney 

Location  and  Description;   Approximately  660  feet  southeast  of  Bristol 

Road  and  1500  feet  cast  of  west  lino  of  Lot  No.  98,  Rancho  Santa 

Paula  y  Saticoy, 
Reference  point:   Top  of  casing,  level  with  grouhd.  On  July  8,  1929, 

the  reference  point  changed  to  air  gauge. 
Elevation  of  reference  point;  81.47,  On  July  8,  1929,  elevation  of 

reference  point  changed  to:   84,3, 
Use;   Irrigation, 


Dist.   H.?.    to 

Dist.  R.P.   to 

Dist 

.  R.P.   to 

Water  Surface 

•Water  Surface 

^ater  surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1930 

.      1931 

• 

Nov.      14 

32,6 

Jon,     24 

54,0 

Nov,      19 

67.0 

1928 

Apr.       8 

55,0 

1932 

Jan.       5 

33.4 

.Sep.      IB 

53,5 

Jar,        8 

a. 

63.0 

Mar.      30 

30.7 

Nov,        5 

63.5 

Mar ,        8 

59.0 

Nov .     13 

42.6 

1931 

Aug.      29   , 

63.0 

1929 

Feb.      25 

a,        59,0 

Oct.     18 

a. 

58.0 

Feb.      25 

40.7 

Mar,      25 

,   a,        61.5 

1933 

Aug.        6 

:               55.5 

May          8 

55,0 

:jan.,        6 

64.0 

Nov.        6 

:               55,0 

Aug.      19 

69,0 

Feb.     15   : 

a. 

62.0 

a,  obtained  from  Santa  Clara  Water  Conservation  District, 


60 


9-S-Fo.  5,  A.  C.  Vickors. 

Location  and  description:   Windmill,  approximately  0,5  mile  northeast 
of  State  Highway  No.  101,  and  200  feet  southeast  of  Vineyprd  Avenue. 

Reference  point:   Top  of  casing,  0.7  foot  above  ground.   On  November  9, 
1929,  reference  point  changed  to  tov   of  new  casing. 

Elevation  of  reference  point;    90.48.  On  ITovember  9,  1929,  elevation 
of  reference  point  changed  to:   91,6, 

Use:   Domestic. 

Diametor  of  casing:   6  inches. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist 

,  R.  P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

v;atc 

r  Surface 

Date  : 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1929 

1931 

Nov.   30 

43.8 

Aug,   10 

58.0  + 

Mar,   10 

a. 

59.1 

1928 

Nov.   9 

66.6 

May   15 

75.8 

Jam .  11 

40.9 

1930 

Aug.   25 

81.7 

Feb .   24 

:     39,8 

Jan..   27 

:     64.7 

Nov.   4 

a. 

81,7 

Mar.   31 

40.4 

Apr.   9 

:     63,5 

1932 

July  25 

52.0 

Jul,   14 

72,5 

Jan.   27 

74.6 

ilov,   20 

53.4 

Sop .   22 

77,0 

.Mar.   12 

72.9 

1929 

Nov.   12 

74,3 

Sep.   5 

75.2 

Feb.   26: 

51.1 

1931 

Oct.   18 

a. 

75.8 

Jun.   24 

58.0  + 

Jan.   21 

71.8 

1933 

•Jan.   11 

72.6 

Obtained  from  Santa  Clara  Water  Conserv;ition  District, 


9-S-I'o,  7,  A.  L.  Hobson, 

Location  and  description:   Approximately  0.4  mile  northwest  of  Vineyard 
Avenue,  measured  along  State  Highway  No,  101  rjid  200  feet  southwest 
of  the  highway. 

Reference  point:   Top  of  casing,  0.6  foot  above  ground. 

Elevation  of  reference  point:    74, -lO, 

Use :    I rr  i  gn  ti  on , 

Depth  of  well:   282  feet. 

Diameter  of  casing:   12  inches. 


Dist. 

H.P.  to 

Dist.  S.P.  to 

Dist.  R.  P.  to 

Water 

Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

■f> 

eot 

Date 

feet 

Drite 

feet 

1929 

1930 

1931 

Feb.  27 

36.6  ■ 

sop,   19 

60.0 

Dec.  4 

a,   65.5 

Aug .   6 

53.2 

Nov,   5 

59,3 

1932 

Nov .   5 

52,0    : 

1931 

Jan.  22 

59.2 

1930 

:J-m,  16 

54.9 

J.Iar.  29 

56,0 

Jan.  24 

48.5    : 

Feb,   25 

52.9 

Aug.  29 

62.5 

Apr.  14 

49.0 

]\lay    8 

60.6 

1933 

July  10 

58.4 

Aug.   19 

66.7 

Jan.   6  : 

58,0 

Feb.  15  : 

a.    55.3 

61. 


9-S-No.  B,  W.  A.  Chf^.ney. 

Location  and  dGscription;   Approximately  1800  feot  south  of  Bristol 

Road  and  1700  feet  west  of  Bristol  Road  Rr. ilroad  Crossing, 
Reference  point;   Top  of  e?ist  I-beam  nt   south  side  of  pump  base, 

Icvol  with  ground.  On  Septornber  18,  1930,  reference  point  changed 

to  direct  reading  air  gauge. 
Elevation  of  reference  point;   102.54.  On  Septerabcr  18,  1930,  elevation 

of  reference  point  ch.aiiged  to:   106,7. 
Use;   Irrigation. 


Dist.   H.F.    to 

Dist.   R.p. 

to: 

Dist.   R.P.   to 

: Water  surface 

Water  Surf^ 

iCC; 

Water  Surface 

Date 

feet 

;      Date 

feet 

:      Date 

fcot 

1929 

:       1930 

:        1932 

July     8 

79.0 

:i:ov.        5 

86.5 

: jan .      22 

87.5 

Aug.      6 

79.1 

:       1931 

:Mar.        8 

84.0 

Nov.      6 

77.2 

:jan.      15 

85.0 

•Mny       12 

86.0 

1930 

•J,?ay       8      : 

89.5 

lAug.      22 

89.0 

Jan,   24 

76.7 

rAug.      19 

94.0 

:     1933 

Sep,   18 

86. 0 

:Nov.      20 

92.0 

:Jan.       6 

87.0 

9-S-No.  9,   George  W.  Johnson. 


Location  and  description;   1000  feet  wast  of  Haimon  Barrancc 

feet  north  of  Bristol  F.oad. 
Reference  point;   Air  gauge,  1.4  feet  above  ground. 
Ele^rt i on  of  reference  point;    1 75 . 48 . 
Use:   Irrigation  and  doTiestic, 
Depth  of  well;   230  feet. 
Diameter  of  casing:    12  inches. 


and  1100 


Dist.    R.?.    to 

Dist.  R.P.    to 

Dist.  R.F.   to 

Water  surface 

: Wo tor  Surface 

'Jater  Surf'^co 

Date 

feot 

Date 

feet 

Date 

feet 

1924 

a,      120,0 

1930 

1932 

1925 

a.      142.0 

July       8 

158.7 

jMi.      22 

136.8 

1929 

Sep.      18 

144.9 

Mar.        8 

134.5 

July     8 

153.0 

Nov.        5 

141.4 

r:-~y       12 

132.2 

-Vug.      5 

146.^ 

:      1951 

Aug.      29 

139.1 

Nov.      6 

13Q.1 

Jan.      16 

139.1 

1933 

1930 

.May          8 

:             143.7 

■Jai..        6 

134.5 

Jaji.   24 

:               129.9 

:Aug.      19 

:             143.7 

Apr.      8 

154.1 

Nov.      19 

141.4 

a.   Obtained  from  Santa  Clara  Water  Conservation  District. 


62. 


9-S-No.  10,   John  Donlon. 


Location  and  description;   Approximntcly  0.70  milo  northeast  of  State 

Highway  No.  101  and  0.S5  mile  northwest  of  Vineyard  Avenue. 
Reference  point;   Top  of  metal  pump  h-se,  0,2  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point:    90.21. 


Use ; 


Irrigation, 


Dist.   R.F.   to 

Dist.    R.P.   to 

Dist.    R.P,   to 

Water  Surface 

Water  Surface 

iiVatcr  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Da.to 

feet 

1930 

1931 

1032 

July     14 

70.4 

Dec.        7 

77.5 

May 

19 

71,4 

1931 

1932 

Sep, 

3 

75.5 

Jrn .      21 

70.0 

Jan.      27 

74,2 

1933 

May       13 

74.5 

Mar.      12 

71,3 

Jail. 

11 

72.3 

Aug.      25 

80.0 

2-S-No.  11,  C.  J.  Wilkinson. 

Location  and  description:    0.35  mile  west  of  the  crospin,'?:  of  Bristol 
Road  and  the  SouThern  Pacific  Railroad,  and  0.40  mile  north  of  Bristol 
Road, 

Reference  point;   Top  of  metal  pump  base,   2.6  feet  above  (ground. 

Elevation  of~~rZ"ference  point;   188.61. 

Use;   Irrigation  and  domestic. 

Diameter  of  casing:   14  inches. 


Dist,   R.P.    to 

Dist.   R.P,   to 

Dist.   R.P.   to 

Water  Siirface 

Water  Surface 

■   TJater  Surface 

Oate 

feet 

Date 

foet 

Date 

feet 

1930 

1931 

1932 

Jan.      24 

162.0 

Jan.     15 

168,7 

: Jan ,      22 

:               175.0 

Apr.        8 

163.6 

?lay          8 

181.8 

mr,       8 

170.0 

July       8 

172.3 

Aug.      19 

186.0 

May        12 

*      179.0  + 

Sep,      18 

180.0 

Nov.      20 

177.0 

Au^.      29 

175.0 

Nov .        5 

171.3 

1933 

:Jan.        6 

:               171.0 

Pumping, 


63. 


9-T-No.  1,  Henry  Borchard. 

Location  and  dcscriptioa;   Windmill,  approzira-itely  0.9  mile  north  of 

Gonzales  Road  and  700  feet  east  of  Ventura  Road. 
Reference  point:   Tori  of  plank  platform,  1.?  feet  above  ground.  On 

January  16,  1931  new  well  was  drilled  25.0  feet  north  of  where  old 

well  was  destroyed,  for  the  sarir.  use,  with  reference  point  at  top 

of  ccsing. 
Elevation  of  roforer.cc  point;   60.34.   On  Jt^nn'Arj   16,  1931,  elevation 

of  rcferer.co  point  changed  to;   58.5, 
Use:   Watering  stock. 


Dist.  R.P.  to 

Dist,  R,P.  to 

Dist.  R.P. to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date  : 

foct 

Date 

:    feet 

Dn-te 

feet 

1927 

1930 

1931  : 

Nov.   14  . 

12,8 

Jan,   24 

:      20.0  + 

NOV.   20 

*  18.8 

1928    ; 

Apr .   10 

20.0  + 

1932   : 

Jan.   6 

13,2 

July  10 

20.0  + 

Jan.   22 

7.6 

Feb.   23 

12.4 

Sep,   19 

:      20.0  + 

M'lr,   8 

15.5 

July  24 

12.5 

Nov,   6 

:      3D.0  + 

May   12  : 

17.0 

1989 

1931 

Aug.   30 

:    17.5 

June  24 

15,0 

.Jan,   16 

:      18.7 

1933 

Aug.   6 

15.1 

May    9 
Ai'.e.   20 

17.2 
*  18.0 

Jnii .   6 

*  19.3 

PurapmG 


9-T-No.    2,      J.   H.  lIundcLl. 

Location  and  description;   Approximately  0.55  mile  south  of  Gonzales 

Road  and  200'  feet  west  of  Ventura  Road, 
Reference   point;        Air  gauge   0.2  f;)ot   above  ground. 
Elevation  of  reference   point :        52.91, 
Use:        Irrigation. 
Depth  of  well:        221   feet. 
Diameter  of  casing:  10  inches. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R,P,  to 

Dist.  R.r.to 

^ater  Surface 

y/ater  Surface 

v7ater  S.i.rfacel 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1929 

1931 

Nov.   16 

15.0 

Aug.   6  : 

45.0 

May   9 

50,0 

1928 

Nov.    7 

45.0 

Aug.   20 

60,0  + 

Jan.   6 

14.0 

1930 

Nov.   20 

52,0 

Feb.   23 

14,0 

Jan.   24 

37.0 

1932 

Ma  r.   30 

20,0 

Apr,  10 

40.0 

Jan.   22 

45,0 

July   24 

34,0 

July  10  : 

60.0  + 

i:ar.   8 

43,0 

Not.   13 

25.0 

Ser>,     19 

53.0 

May   12 

50,0 

1929 

No-^.   6 

48,0 

Au-i.  50  : 

55,0 

Feb.   27 

23.0 

1931 

1933 

June   24 

44.0 

Jan,   16 

42.0 

Jan.   6  : 

45.0 

64. 


Q-T-Fo,  3, 


Sevan s . 


Location  and  descriptioii:   Approximately  0.5  mile  west  of  Saviers  Road 

and  200  feet  south  of  Gonzales  Road, 
Reference  point:   Air  gauf-e  0.3  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point:   65.50. 
Use:   Irrigation. 
Depth  of  well:   138  feut. 
Diameter  of  casing;   12  inches. 


Di  St. 

R.P.  to 

Dist,  R.P.  to 

Water 

Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

1927 

1930 

1932 

Nov.  17 

24.0 

Jan.   24 

45.0 

:Jan. 

1928 

Apr.   10 

47.0 

Mar. 

Jan.  1 

21.5 

Jul .   10 

65.0 

'lay 

Feb.  23 

22.0 

Sep.   19 

62.0 

A-Ug. 

Mar,  30 

27.0 

Nov .   6 

58.0 

1933 

Nov.  13 

34.5 

1931 

:  Jan. 

1929 

Jan.   16 

51.5 

Feb.  27 

31.0 

^■^ay    9 

59.0 

June  24 

49.0 

Aug.   20 

70.0  + 

Aug.  6 

53.5 

NOV,   20 

60.5 

22 

8 

12 

30 


Disc.  R.F.  to 

Water  Surface 

feet 


55.0 
52.5 
57.0 
62.0 

54.0 


C'-T-No.   4,  Andrew  Borchard. 


Location  and  description;   Approximately  0.2  mile  west  of  Saviers  Road 

and  700  feet  north  of  Gonzales  Roed, 
Reference  point:   Pump  base  2.1  feet  above  ground.   On  February  25,  1931, 
reference  point  changed  to  air  gauge. 
Use:   Irrigation. 
Elevation  of  reference  Point;  77. 5U.  On  Febriiary  25,1931,  elevation  of  ref- 


erence po".nt  changed  to;  78 


Dist.  R.P.  to 

; 

Dis 

t.  R.P.  to 

Dist.  R.  P.  to 

Water  Surface 

Wat 

er  Surface 

'?j!itQT   Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1330 

,  , 

1931 

Nov.  17 

35.4 

jan  .   24 

53.0 

llov.   20 

69.5 

1928 

Air.   10 

53.5 

1932 

Jan.   6 

Ol-/  •  0 

Sop.   19 

68.5 

•Jacr.   11 

a. 

63.5 

Feb.  23 

33.4 

Nov.    5 

65.5 

Mar.   8 

60.5 

Nov.  13 

47.0 

1931 

Aug.   2  • 

a. 

74.7 

1929 

=Jan.   16 

59.5 

Oct.  18 

:  a. 

69.2 

Feb.  27 

41.5 

:Feb .   25 

a. 

53.5 

1933 

Aug.   6 

60.6 

^■lay    9 

67.5 

Jan.   0 

S2.O 

Nov.   6 

59.7 

:july   29 

a. 

75.5 

^Feb.   15 

'•   a. 

62.6 

a.  Obtained  frora  Santa  Clara  Water  Conservation  District, 


65. 


9-T-No.  5,  Joseph  Gisler. 


Location  and  description:  Appi'oximately  2000  feet  wnst  of  Stnte 
Highway  No.  101  and  50  feet  north  of  south  line  of  Lot  N"o.  10. 
Roncho  El  Rio  de  Santa  Clara  o  La  Coloiiia. 

Reference  Point:   Top  of  casing  in  concrete  pit,  4.0  feet  below 
ground. 

Elevation  of  reference  point;   69,0. 

Use;   Irrigation. 

Diameter  of  casinr:    12  inches. 


Dist.  R.P.  to: 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.F.to 

Water  Surface: 

water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet     :   Date 

feet 

Dete   : 

Feet 

1S27 

:   1930 

:   1932 

Nov.   18 

25.5    :Jvily  10 

38.0  + 

:Ja:..   22 

53.7 

1P28 

: Sep .   19 

3B.0  + 

'.:ar.   .  8 

51.0 

Jen.   6 

22.9    :Nov.   6 

33.0  + 

iv!ay    12 

53.3 

Feb .   23 

22.7    :   1931 

:Aap,.   30 

57.5 

1929 

:Jan.  18 

:     43.8 

Feb.   27 

31.6    :!lay    9 

56.0 

1933 

Aug.   6 

39.0    :Nov.   20 

:     33.0 

.Jan.   6 

:     52.3 

9-T-No.  6,  W.  E.  Eorch^rd. 

Location  and  description:   Approximately  0.4  mile  east  of  Saviors 

Ro-id  and  700  feet  north  of  Gonzales  Road. 
Reference  poij_t:   Top  of  casing  in  concrete  pit,  8.5  feet  below 

~roujid,.   On  September  19,  l'i)'50,    reference  point  chan";ed  to 

direct  reading  air  gpij^je. 
i:ievF:tion  of  reference  poii-t:   57.00.   On  Soptombor  19,  1930, 

ele/ation  if  reference  point  changed  to:   77.3. 
Use:  Irrigation. 
Depth  of  well:   22  3  feet. 
Diarnet3r  of  casing:    14  inches. 


Dist.  R.?.  to 

.Dist .  R.P.  to 

■Dist.  E.]-'.to 

i^ator  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

D<"'te 

feot 

Date 

feet 

D-tn 

foet 

-   t--^2 

1927 

1930 

J-'uV    25 

fh.o 

Nov.   18 

24.0 

Jan.   24 

42.0 

Mar  •    9 

f.l.O 

1928 

• 

Apr.    9  , 

42.2 

T'l;'   18  . 

C6.0 

Jan .   5 

21.7 

Sep.   19 

G8.6 

Au:;.   31 

70.0 

Ftjb .   23 

S2.6 

1931 

:Ts.r.   30 

26.0 

.Jan.   16 

60.0 

1933 

N^v .   13 

35.0 

!:>'"y   9 

67.0 

Jan.   13 

62.0 

1929 

•Aug.   20 

74.0 

Feb.   27 

30.9 

Nov.   25 

69.0 

Aug.   3 

48.6 

66, 


S-T-No.  7,   Justin  Potit. 

Location  and  description;   Approximately  2000  feet  east  of  Saviors  Road 

and  1200  feet  north  of  Cclonia  Rond. 
Reference  point;   pump  b'ise,  0.6  foot  above  ground, 
Elovation  of  reference  point ;    61 ,43 , 
Use;   Irrifcation, 
Depth  of  well;    240  feet. 
Diameter  of  casing:    10  inches. 


Dist_,  R.P.  to 

:Dist.  R.P.  to 

Dis 

t.  R.F.  to 

Water  Surf?.cc; 

Water  suri'ace 

Wet 

jt   Surface 

Date 

f;et 

Date 

feet 

Date   : 

feet 

1927 

1930 

1332 

Nov,   18 

21.4 

Apr.   14 

40.8 

Jan.   24 

46.7 

1928 

July  11 

59,0 

'lar,   9 

44.5 

Jan.   7 

19.4 

Sep .   20 

53.4 

jTay   18 

51,2 

Nov.   19 

30.8 

1951 

Aug,   31 

58,3 

1929 

Jan.   19 

43.7 

June   25 

:     52.0  + 

nay       12 

51,9 

1933 

Aug.   7 

:     51,5 

.Aug.   22 
Nov.   25 

:     62.0 
53.0 

Jan.   13 

47,0 

9-T-No,  0,  Harley  Culbert  S-  7f,  R.  Lenox. 


Location  and  description;   Approximately  0.2C  mile  west  of  Rose  Road 

and  50  feet  sjuth  of  Colonia  Road. 
Reference  point;   Top  of  casing,  0,2  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;   61.00, 
Use;   Irrii:;ation. 
Depth  of  ffell.   203  feet. 
Diameter  of  casing:   12  Inches, 


Diet.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Dis 

t.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Wat 

^r  Surface 

Date  • 

foet 

Data 

fcjet 

Date 

feet 

1927 

1929 

1931  ■ 

Nov,   17. 

23  ,7 

Not,   7 

49.  8 

Nov.    4 

a. 

59.9 

1928 

1930 

1932   ■ 

jan,   7 

18,6 

Jan,   27 

37,1 

Jam,      11 

a. 

46.8 

Feb ,   24 

21,0 

Apr.   14 

41,0 

Fob ,  14 

a. 

45.2 

Apr.   4 

30.0 

Sop.   20 

56,4 

■!ar.   9 

43.8 

Nov.   19 

30.1 

1931 

Aii.g.   2 

a. 

63,0 

1929 

Jan,   19 

42.7 

"Oct,   18  ■ 

a. 

55,3 

Feb,   27 

20.0 

Feb,   25 

a, 

40.9 

1933 

Jun,   25 

50.0  + 

?Tay   12 

52.5 

Jan.   13 

46.1 

Aug .    7 

54.2 

Aug.   22  ■ 

62.7 

Feb,   15 

'a. 

■42.4 

a.   Obtained  from  Santa  Clara  "'ater  Conservation  District, 


67, 


9_T_rj,-,,  Oj  Mary  Eastwood, 

Location  and  description;   0.40  mile  north  '^f  Gonzales  Road  and 

20  feet~weot  of  Ventura  Road. 
Reference  point;   Top  of  casing  0.5  foot  above  ground, 
zievation  of  ref erence  point :   65.36. 
Use:   Irrigation, 


Date 

Dist.  R.?.  to 
Water  Surfece 
feet 

Date  : 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

feet 

Date 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

feet 

1929 
July   9 
ITov.   6 

51.8 
48.0 

1930   ■ 
Jan.   24  • 
Sep.   19 
Ilov.   6 

41.7 
58.0 
53.0 

1931 
Jar .   16 
May    9 

47.4 
54.7 

9-T-ITo.  10,   Andrew  Bore  hard. 

Location  and  description;   0,10  "die  west  of  Saviers  Road  and  700  feet 

north  of  Gonsales  Road. 
Reference  point;   Top  of  casing,  0.7  foot  bolov/  r:ronnd. 
Elevation  of  reference  'Doint:    75.46. 


Us 


Not  used. 


Date 


1929 
Aug.    6 
JIov .   6 

1930 
Jan.  24 


Dist.  R.P.  to 
Water  Surfc-ce 
fept 


56.5 
56.1 

51.0 


Date_ 

1930 

Apr.  10 
July  10 
Sep.  19 
ITov.    6 


Dist.   R.P.   to 

VYat'-^r  Surface 

feot 


50.4 
32.5 
64.4 
62.2 


Date 


1931 
Jan.      16 
May  9 


Dist.   R.P.   to 
Water  Surface 
feot 


56.5 

Destroyed 


68. 


9-U-Fo.  1,  Agee  Subdivision. 

Location  and  description;   Approximately  900  feet  usouth  of  Teal  Club 

Road  and  30  foct  west  of  Ventura  noad. 
Reference  point:   Purnp  base,  0,2  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  -Doint:   42.34, 


Use; 


Irrigation, 


Dist.  R.?.  to- 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface: 

Water  Surface 

Wator  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1930 

1931 

Nov.   17 

7.5 

Jan.   25 

21.3 

HFov.   23 

35.3 

1928 

Apr.   10 

:      24,0 

1932 

Jan.   6 

5.2 

Sep .   19 

41.7 

Jan.   22 

30.0 

Mar.   30 

:     11.0 

Nov.   6 

36.0 

Alar .    8 

27,5 

July  24 

33.1 

1931 

war.   29 

:     27,0 

Nov.   19 

15.8 

•Jan.   17 

26.5 

Aug.   30 

41,5 

1929 

::ay   11 

34.3 

1933 

Feb.   27 

14.9 

Aug.   20 

47.0 

Jan.   6 

?9,8 

June  25 

35.3 

9-U-No.  2,  E.  R.  Gill. 

Location  and  description;    Approximately  1800  feet  cast  of   Ventura  Road 

and  100  feet  south  of  Wooley  Road. 
Referoncu  point;   Air  gauge,  1,0  foot  above  ground. 
Elevacion  of  reference  point:    38.51. 
Usei   Irrigation. 


4 


Date   : 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

feet 

Date 

Dist.  R.P.  to 
Water  Surface 
feet 

Date 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

feet 

1927 
Nov,   17 

5.5 

1928 
Jan.   6 

3.0 

69. 


9-U-No.  3,  Amorican  Beet  Sugar  Company. 

Locntion  and  doscription;   Approximately  2300  feet  cost  of  Saviers 

Road  and  400  feet  south  of  East  fifth  Strcot. 
ricfcroncc  point!   Top  of  casing,  0.8  foot  bolo?/  gi-ouud.  On  Novcjiiber 

3,  1?29,  reference  point  chsngcd  to  top  of  column  pipe  in  casing. 
Elevation  of  r.^fcrctyo  point;   46.36.   On  Novombar  8,  1929,  elevation 

of  reference  point  changed  to:   43,0, 
IJs£;   Factory. 
Depth  of  well:   237  feet. 
Pienetor  of  casing:   10  inches. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist. 

R.r. to 

V^ater  Surface 

Water  Siirfacc- 

Water 

Surface 

Date 

:    feet 

•   Date   : 

feet 

Date 

foot 

1927 

1929 

1931 

Nov,   17 

10.0 

Feb,   27 

17.5 

:  Tin,     19 

32.1 

1928 

June  25 

42,5 

I  lay   12 

41.4 

Jan.   7 

:      7,9 

Nov,   8 

35.7 

Nov.   25 

-a.o 

Fob.   24 

:     10.5 

1930 

1932 

Apr.   4 

19.1 

Jan,   27 

25,7 

JT.  .   25 

33.7 

July  25 

:     34.0 

AT5r.   14 

31,5 

:  Mar.   9 

32.3 

Nov.  19 

:     18,5 

July  11 
:Nov.    7 

52.4 
:     41.4 

:  Mr.y    8 
1933 
Jan.   12 

40.0 
34.3 

9-U-I'Jo,  4,  American  Beet  Sugar  Company,'-, 

Location  and  doscription:   Approximately  1100  feet  east  of  Saviers 

Road  and  1000  f'eoT  saith  of  East  Fifth  Strcot, 
Reference  point;   Top  of  casing,  0,9  foot  below  ground. 
Elevation  of  reference  Pjp ii^t:   45,4, 
Use;   Factoid/, 
Depth  of  well;    200  feet. 
Diameter  of  C'sin^:   10  inches. 


Disc,  H,F,  to- 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P,  to 

V7ater  Surface 

Water  Sn.rf"C0 

Water  Surface 

Date   ■ 

feet 

Date 

fCGt 

DTitc 

feet 

1930 

1931 

1?32 

July  23 

43,1 

Sor.. 

3 

56,0 

Sep.   3 

54,4 

Sop,   28 

48,1 

No-, 

1 

56,5 

Nov,   1 

:     39.6 

1931 

1932 

•   1933 

Jan,   7 

31,4 

Jan. 

7 

32,1 

jrn.      21 

a,i 

Mar,   3 

:     27.1 

•Tlar. 

3 

:     29.6 

Feb.   3 

:     29*2 

Apr,   8 

:     45.5 

Obtained  from  ^cricji  Beet  Sugar  Company 


70. 


9-U-No.  5,  .Imcrican  Boot  Sugar  Company. 

Location  and  description;   Approximately  1800  feet  east  of  Saviors  Road 

and  700  feet  south  of  Efist  Fifth  Street, 
ReforoncG  point:    Top  of  casing,  0.8  foot  below  ground.   On  April  14, 

1930,  reference  point  changed  to  top  of  column  pipe. 
Elevrtion  of  reference  point:   45.40.   On  April  14,  1930,  elevation  of 

reference  point  changed  to:   47.4. 
Use ;   Factory. 
Depth  of  well;   241  feet. 
Diameter  of  casing;   10  inches. 


Dist,  R.F.  to 

Dist.  R.P,  to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1929 

1931 

Nov,   18 

:      9,6 

■Feb.   27 

17.5 

Nov.    25 

40.7 

'   1928 

1930 

1932 

■Jan,   7 

7.2 

Apr.   14 

31,6 

Jan.  25 

33.0 

Fob ,   24 

10.1 

July  11 

52.3 

Mar.    9 

31.3 

Apr,    4 

18,8 

Nov.   7 

•1-0.3 

May   18 

"^  ,4 

July   25 

33.8 

1931 

1933 

Nov.   19, 

18.0 

Jan.   19 
May   12 

32.0 
41.4 

Jan,  12 

33,7 

9-U-No,  6,  American  Beet  Sugar  Company, 

Location  and  description;   ApiDroximatcly  1900  feet  east  of  Saviors  Road 

and  20  feet  south"  of  East  Fifth  Street, 
Ref::rcnce  point;   Top  of  casing,  1,7  feet  above  ground. 
Elevation  of  referenco  point:   51,06, 
Use;   Factor:/. 
Depth  of  wdLl:   217  feet. 
Diameter  of  casing:   10  inches. 


Dist.  R.F.  to 

Dist.  H.P.  to 

Dist.  R.  P. 

to 

Water  Surf ' ce 

W^-.ter  Surface 

iVatcr  Surfa 

CO 

Date 

feet 

Date 

:    feet 

Date 

feet 

1927 

1929 

•   1931 

Nov.   17 

:      12,9 

Feb.   27 

:     20.8 

:Jan.   19 

53.7 

1928 

June   25 

45.0 

T'ay   12 

42,8 

Jan .   7 

10,5 

Nov,   8 

37.5    : 

Aug.   22 

*  57.7 

Feb.   24 

13,4 

1C30 

•Nov.   25 

45,0 

Apr .   4 

20,6 

Jan.   27 

27,4 

1932 

July  24 

36.2 

Apr.   14 

32.8 

Jan.   25 

35.4 

Nov.   19 

:      21.3 

July  11 

CZrz      o 

r.iar.    9 

33.8 

Nov .    7 

42.9 

Hay   18 
1933 

41,3 

Jan.  12 

35.9 

* 

T>n  rn  r.  T  n  r?  -in  "ITi  r 

^■1  n  -1  -Hy  . 

71 


9-U-Ho,  7,  Arasrican  Beet  Sugar  Company. 

Location  and  description;   Approximately  800  feet  east  of  Saviers 

Road  and  150  feet  saith  of  East  Fifth  Street, 
Reference  point;   Top  of  casinf^,  0,9  foot  belovi  c;i'Ound. 
Elevation  of  referonce  point ;   47,25. 
Use:   Factor;^, 
Depth  Of  well;    242  feet. 
Diameter  of  casing:   10  inches. 


Dist. 

R,P,  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P. to 

: Water 

Surface 

Wator  Surface 

Water  Surface 

Date 

f 

JC  t 

Date 

feet 

:   Date 

feet 

1927 

1930 

1932 

Nov.   17 

11,4 

Jan.   27 

:      25.9 

Jan.  25  • 

33.8 

1928 

Apr.  14  • 

30.9   : 

:'!or.   9 

32.0 

Jan,   7 

9.1 

July  11 

51.0 

•way   18 

:     39.5 

Feb,   24 

18.1 

Nov.   7 

:      40.2 

Aug.   31 

:     52.0 

Apr.   4 

19.6 

1931 

July  25 

33,8 

Jan,  19  • 

31.8 

1933 

Nov.   19 

19.4 

Kay       12 

41.0 

Jar .   12 

34.1 

1929 

Aug.   22 

*  55.7 

Feb,   27 

19.3 

IIov ,   25 

41,2 

June  25 

42.4 

Nov.   8 

35.5 

Runping  in  vicinity. 


9-U-No.  8,  American  Beet  Sugar  Company, 

Location  and  description;   Approximately  1100  fout  east  of  Saviors 

Road  and  -150 'feet  s'aith  of  East  Fifth  Stre-:t. 
Referen_ce__poi_nt ;   Top  of  casing,  1,-1-   feet  below  ground, 
21  ovation  of_  rcf.-._rc..;i c ij_ point ;   45 . 30 , 
Uso;    F''ctoiy, 
Depth  of  well;    239  feet, 
Di-'anotcr  of  casing:   10  inches. 


Dist.  R.r,  to 

■ 

Diet 

.  R.P. 

to: 

Dist.  R.P.  to 

7/atcr  Surf^.CG 

T7atc 

r  Surf^ 

iCG : 

'"atcr  Surfs..ce 

Date 

feet 

Dfito 

feet 

:   D-te 

feet 

1927 

•   1929 

:   1931 

Nov.   18 

9.1 

:Fcb.   27 

16.:^ 

:j;ffl.   19  : 

29.3 

1928 

June   25 

41.3 

illvy       12 

39.0 

Jan,   7 

6.5 

Nov.   8 

33.2 

:?lov.   25 

39,0 

Feb.   24 

G.8 

1930 

;    1932 

Avr.        4 

17,8 

Jan.   27 

24.5 

:J?-.n.   25  : 

31.4 

July   25 

33,9 

Apr.   14 

29.0 

:Mar.   9 

29.5 

Nov.   19 

17,3 

:July  11 
•Nov.   7 

49.4 
38.6 

:May   18 
:   1933 
:Jpn.   12  : 

37.5 
31.9 

7S. 


9-U-No,  9,   Oxnard  City. 


Location  end  and  Description;   Approximately  100  feet  north  of  East 

Third  StixielTand  SO'O  foot  oast  of  Saviors  Road, 
Reference  point:   Ground, 
Elevation  of  reference  point:   52,0. 
Use:   Municipal  Water  Supply. 
Dep'th  of  well_:   232  feet. 
Diameter  of  casing:   10  inches. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to: 

Dist.  R.P.  to 

Tfeter  Surface 

Water  Surface: 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet     : 

Date 

feet 

1916 

1922   : 

1928 

July  26 

5,0 

Apr.  1 

Flowing   : 

June 

1 

27,0 

Oct   28: 

8,0 

Aug.  25 

11.0 

Sop. 

1 

:     36,0 

Nov.   31 

Flowing 

1923 

1929 

1917 

Feb.   1 

Flowing 

Jan. 

1 

22.0 

Jan.   1 

If 

Apr.  1 

12,0 

?lar. 

1 

21,0 

July   1 

n 

Sep.  1  : 

17,0 

June 

1 

37,0 

Nov.   1 

9,0 

1924 

Sep. 

7 

44,0 

1918 

:Jan.  1 

9,0 

Nov, 

1 

42.0 

Jan.   1 

9,0 

!!ar.  31 

12.0 

1930 

•           ■  .   ^ 

July   1 

9.0 

:Oct.  4 

26.0 

Jan, 

4   ; 

35,0 

Nov,   20 

Flowing   ; 

1925 

Mar. 

1 

30,0 

1919 

Jan.  3 

12.0 

Aug. 

2 

53.0 

Apr,   1 

t» 

Apr,   4 

28.0 

Nov, 

1 

:     45,0 

Sep,   19 

11.0 

July  31 

35,0 

1931 

19S0 

:Oct,  3 

35,0 

Jan, 

3 

3P.0 

Jan,   1 

3,0 

1925 

■Mar, 

7  : 

34,0 

Apr.   1 

1.0 

Jan,  1 

:      20,0 

Aug. 

1 

:     57,0 

Oct.   S 

14.0 

:nay   1 

19,0 

Nov. 

6 

54,0 

1921 

:Oct.   2 

31.0 

1932 

Jan,   12 

4,0 

1Q27 

Jan. 

1 

41.  ,0 

May    4 

:     11,0 

:Jan.  i 

:      18.0 

:VAT. 

4 

37.0 

Oct.   20 

17,0 

^Tny   8 

13.0 

July 

8  : 

50.0 

1922 

Oct .   1 

25,0 

Sop. 

2  : 

53,0 

Jan.   1 

5,0 

1928 

Dec. 

2 

45.0 

Mar.   15 

Flowing 

:Feb.  11 

:      13,0   : 

1933 

Feb. 

3 

36.0 

Obtained  from  Oxnard  Vi/ater  Department. 


73. 


9-U-No.  10,  Frank  Borch&rd. 


Location  and  Description;   Approximately  500  feet  south  of  V/ooley 

Road  and  50  feet  west  of  Ventura  Road. 
Rcferonce  point;   Top  of  casing,  0.3  foot  above  ground. 
Elevation  of  raforonco  point:   29.77, 
Use;    Iri'igi.+ ion. 
Diai:;et^r  of  casi ng ; 


12  inches. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P. to 

Wato."  Surface 

: 'water  Surfcce- 

Water  3urf::;ce 

Date 

foet 

:   Date 

f^jot     : 

Date 

feet 

1928 

:   1930 

1932   : 

Nov.   12 

6.0 

:Jan,  25 

11.4 

Jan .   22 

17.9 

1S29 

:Ax>T.      10  ■ 

14.7 

Mf.r.   8 

:      16.0 

Feb.   27 

4.5 

:J"uly  10 

39.3 

J.lay   12 

25.5 

July   9 

28.2 

:ITov.   6 

:      24.0 

Aug.   30 

:      31.3 

Aug.   7 

26.1 

1931 

FQV.    7 

21.2 

;Jen.   17 

:      15.7 

1933 

:^.lay   11 

nri     ry. 

Jan.   6 

19.0 

;Nov.   23 

20.0 

e-lT-No.  11,  J.  F.  Friedricb. 

Location  and  desGript_ion;   Approsiir.ately  35  feet  Vi-cst  -^f  Saviors 

Ro'id  ^nd  0,36  milo  north  of  Dempso"  Road. 
Refororico  point;   Top  Off  casing,  0.4  fo't  '.bove  ground, 
Kl-^vation  of  reference  po_int:   32.63. 
Uso:   Strcfi:. 
Diarnetc  r  -^f  casing:   14  inches. 


Dist.  R.P. to  " 

Dis-*;.  R.F.to 

Dist.  R.F.  to 

Water  Surfr.cc 

TTatcr  Curfr:Co 

'.7a tor  Surface 

Date 

foet 

Date 

f-)Ot 

Date 

foot 

1930 

1931 

1Q32 

Nov.   19 

25.4 

ITov.   25 

27.4 

Aug.   30 

35.4 

1931 

1332 

Jan.   17 

18.7 

Jan.   25 

21.3 

1933 

May   11 

28.2 

:licar.   9 

IB.  5 

jrj:.   12  . 

21.7 

Aug.   21 

36.4 

■May   13 

3:  .8 

74. 


0-V-No.  2,  A.  E,  Covington. 


Location  and  description;   Approxinataly  0.6  mile  east  of  Saviers  RDad 
and  200  feet  north  of  HucncTDO  Road. 


Rcforcnce  noint: 


Ground. 


Elevation  of  reforonce  point : 

Use:   Domestic, 

Depth   of  well;        250  foot. 

Di  cone  tor  of  casing  i        5  inches 


12.7. 


Dist.  R.p.  to; 

Dist.  R.P. to  : 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

?feter  Surface 

Date 

feet 

Date   : 

feet 

Date   : 

feet 

1927   • 

1929 

1931   : 

Nov.   19 

Flov7ing 

July   9 

Not  Flowing 

Aug.   21  . 

Not  Flowing 

1928 

Aug.   7 

ti     It 

Nov.   25 

It     If 

Jan.   6 

tt 

Nov.   7  • 

tt     tt 

1932 

Feb.   23 

tt 

1930 

Jan.   23  : 

ft     It 

Mar.   30 

ti 

•Apr.   10  : 

ft     ft 

Mar.   9  : 

II     '1 

July  24 

Not  Flowing 

:July  10 

ft     ft 

I  lay   13 

tt     tt 

Nov.   19 

tt     tt 

Sep .   19 

ft     tt 

Aug.   31 

ft     ft 

1929 

Nov.   6 

ft     tt 

1933 

Feb.   27 

FloT/ing 

1931 

Jan.   13 

ft     11 

June  25 

:  Not  Flowing 

Jan.   17 

.   tt     tt  ^ 

•Tray   11 

tt     fi 

9-V-No.  3,  Caroline  Krukenberg. 

Location  and  description:   0.5  mile  east  of  Saviers  R^'ad  and  60  feet 

south  of  Dempsey  Road. 
Reference  point:   Hole  in  pump  base,  0.7  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point:   33.90, 
Use:   Irrigation. 
Depth  of  well:   290  feet. 


Dist. 

R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Water 

Surface 

water  Surface 

water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1929 

1930 

1932 

Mar. 

a. 

18.0 

Nov.   7 

31.8 

Jan.  25 

21,9 

July  10 

40.2 

1931 

Mar.    9 

20.0 

Aug .   7 

37.0 

Jan.   19 

20,0 

Hay   13 

*  43.4 

Nov.   8 

26.6 

May   12 

30.5 

Aug.   31 

*   47.4 

1930 

Aug.   21 

43.3 

1933 

Jan.  27 

14.9 

Nov.   25 

30.0 

Jan.   13 

25.3 

Apr.  14 

21,1 

Sep.  20 

37.9 

a.  Obtained  from  Owner, 
*   Pumpin'g. 


75. 


9-V-Ko.  4,   Ventura  County. 

Location  and  description:   C,15  mile  west  of  Saviers  Road  and  10  feet 

south  of  Pleasant  Tf.lloy  Road. 
Reference  point:   Bottom  of  3-inch  elbow,  .'.2  feot  above  ground. 

on  !"sy  11,  1931,  reference  point  changed  to  3-inch  pipe  concreted 

into  8-inch  casing. 
Blevation  of  reference  point:   19.01.   On  riay  11,  1931,  elevation 

of  reference  point  changed  to:   16,8, 
Use;   Not  used. 
Diameter  of  casing:   8  inches. 


Dist.  R.~.  to 

Dist.  R.?.  to: 

:Dist.  R.F.to 

V/ater  Si-irfacc" 

Water  Surface:         ; 

Water  Surface 

Date 

Feet 

Date 

feot     :   Date 

feet 

1930 

1951 

• 

:   1932 

Apr.   10 

11.3 

Jan.   17 

10.8    :Jeji.   23 

:     8.7 

July  10 

27.1 

::ay   11 

16.5    :Mar.   9 

:     8.0 

Sep.   19 

24.2 

.Aug.   20 

24,3    :May   13 

:    17.0  + 

Nov.   6 

20.0 

Nov.   23 

17.6    :Aug.  30 
:  1933 
:Jan.   12 

17.0  + 
:     9.8 

9-V-ITo.  5,   Lewis  Bricker. 

Location  and  description:   Approiximatcly  800  feot  west  of  Saviers 

Road  and  0.43  mile  north  of  pleasant  Yallej'  Road, 
Rcforenco  point;   Air  gauge,  1.0  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;    23.62. 
Use;   Irrigation, 
"'cpth  of  uell;    325.0  feet. 
Diameter  of  casing;   14  inches. 


Dist.  R.P.  to: 

Dist,  R.P.  to 

Dist.  R.F.to 

V/ater  Surface; 

■Jstor  Surface 

77a tor  Gurfac 

Date 

feet     :   Date 

feet 

Date   : 

feqt 

1930 

:   1931 

1932   : 

Nov.   19 

15,9   :Nov.   23  : 

*  40.0  + 

•Aug,   31 

13.2 

1931 

:   1932   : 

1933 

Jan.   17 

8.8   :jan.   23 

7.7 

Jan.   13 

7.7 

May   11 

16.9    r.rar.   9 

7.7 

Aug.   21 

26 , 1   :i.'iay   13 

:     16.9 

Measured  with  air  gauge,  length  of  air  line  questionable. 
*   Pumping, 


76. 


9-V-Iv'c.  6,   John  PoTTcrs, 

Locetion  and  description;    A-pproxiniately  600  fc-ct  oast  of  Saviors 

Road  and  0.49  mils  north  of  Pleasant  Valley  Road. 
Roforcncc  point;   Plug  in  pump  hoad,  0,5  foot  above  ground. 

Elevation  of  reference  noint:   22,85, 


Use 


Irrigation, 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P. to 

Water  S-arfacc 

Water  Surface 

;Vator  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1930 

•   1931 

1933 

Nov.   19 

20.2 

:Kov.   23  : 

23.2    : 

J--.n.   12  : 

14.4 

1931 

1932 

Jan.   17 

:     12.4 

•Jan.   23 

:     13.4    : 

May   11 

14.8 

:Mar.   9  ■ 

11.3 

Aug.   21 

30.0  . 

•May   13  ■ 
:Aug.  30 

23.7 
27.3 

9-V-No.  7,   E.  N,  Buttol. 

Location  and  description;    0.22  mile  west  of  Saviers  Road  and  500 

feet  north  of  Hueneme  Road, 
Reference  point;   bottom  of  hole  in  pump  frame,   1.1  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  point:   13,53. 
Use;   Irrigation. 
Depth  of  vvell;    205  feet. 
Diameter  of  caoinf!    7  inches. 


Date 

Dist.  R.?.  to; 
Water  Surface; 

feet     :  Date 

Dist.  R.P.  to 

T7atcr  Surface 

feet 

Date 

Dist.  R.P.  to 
TJator  Surface 
feet 

1931 
May  11 
Aug.  20 
Nov.  23 

:   1932 
14.0   :Jan.   26 
19.3   :Mar.   9 
13.7   :l-ay   13 

6.2 

5.0 
12.0  + 

1932 
Aug .   31 

1933 
Jrjx .   13 

12.0  + 
7.0 

77. 


9-W-l'o.   1,     Firth  Estate. 

Locr.tion  r.nd  description;        0.75  mile  west  of  Arnold  Road  nnd  1.54 

miles  south  of  riueneme  Rord, 
Reference  poirt;       Top  of  casinp,   1.1  feet  above  ground, 
Elevr.ti.-^u  of   rofcrence   point :        5 . ].5 . 
Use;        Domestic   nnd   Stock. 
Depth   nf  well;        207  feet. 
Dir'iactc.r  of  casing:        5  inches. 


Dist.  R.F. 

to 

Dist.  R.p. 

to 

Dist.  R.F.- 

to 

VVn.ter  Surf- 

C9 

Water  Surface 

TTator  Surf 

.CO 

D-te 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1531 

1032 

1932 

Aug.      24 

12.4 

Jan.      23 

Flowing 

Aug: .      31 

8.5 

1931 

M'T.        9 

f» 

1935 

K"ov.      25 

5.9 

:?ry      13 

4.8 

Jan.      13 

+     0.8 

9-W-No.   2,     Berj'lwood  Investiaont  Company, 

Location  and  description:        800  feet   s  ^uth   if  TfaLn  Street  and  45  feet 

oast  of  Second  Street,  Huenerae,   and  150  Tcot  from  oco^.r.. 
Reference  point;        Top  of  casing,   1.5  feet  above  ^Tound, 
Elevatio~of   reference  point:  8.53. 

Ufo;        Fot  used. 
Depth   of  ^^.11.:        150.0  feet, 
bi'^nietn'  of   casing:        2   inches. 


Dist.   ?..?. 

to: 

Dist.   Ti.P. 

to 

Dist. 

R.P. 

to 

?7ator  Surfr 

.CO 

Water  Surf- 

cc 

Water 

Surf- 

^-CC 

Date      : 

feet 

Date 

foot 

Date 

f. 

■et 

1931 

1932 

1932 

May          3 

8.1 

Jan.      23 

0.0 

Au-^.      50 

9.0 

Aug.      20 

.11.5 

Mar.        9 

+     0.5 

1933 

Nov,      22 

3.7 

May       13 

7.5 

Jan.     12 

1.2 

78. 


10-Q,-No.  1,  Sudden  Estate  Company, 

Location  and  description;   Approximately  60  feet  southeast  of  Darling 

■Road  and  2200  feet  sxithwest  of  Ellsworth  Barranca. 
Reference  r):^in_t;   Top  :f  casing,  0.5  foot  above  ground. 
Elevation  -^f  rcforonce  point :   179 . 05 . 
UsQ'  :   Irrigation. 
Depth  of  well;    275  feet. 
Diameter  of  cas ing' ;   16  inches. 


Dist.   R.P.   to 

Dist.   R.P.    to 

Dist.   R.   P,   to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

Feet 

Date 

feet 

1927 

1930 

1931 

NOV .     11 

10.8 

Apr.        7 

20.1 

Nov,      19 

23.3 

1928 

July       8 

:            28.7 

1932 

Jan.       5 

9.3 

Sep.      18 

24,3 

Jan,      20 

18.6 

1929 

■Nov,        4 

:            22.4 

Mar.        7 

:            15,7 

Feb,      25 

14.6 

1931 

May       11 

17:.  7 

Nov.        5 

21!  .5 

Jan.      14 

19.4 

Aug.      26 

21,2 

1930 

May          7 

26.4 

1933        : 

Jan.      23 

20.9 

Aug.      18 

28.5 

Jan.       5 

18,1 

lO-Q-No,  2,   Albert  Cuip, 

Location  and  description;   Approximately  0.3  mile  northwest  of  Telegraph 

Road  and  50  feet  northeast  of  Wells  Road, 
Reference  point;   Top  of  casing,  1,5  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;    297,82, 
Use;   Not  used. 
Diameter  of  cacing:    6   inches. 


Dist.    R.P.    to 

Dist.    R.P.   to 

:Dist.   R.   P.    to 

water  Surface 

rWatcr  Surface 

: Water  Surface 

Date 

feet 

:      Date 

:          feet 

:       Date 

:          feet 

1927 

1929 

:        1931 

Nov.      11 

136.3 

Aug.        5 

:              143.4 

:Aug.      18 

:            147.0 

1928 

Nov,        5 

:              144,2 

:Wov.      19 

:           147.7 

Jan.        5 

:               137.7 

:     1930 

:       1932 

Feb.      22 

137.3 

:Jan,      23 

:              144.7 

:jan.      20 

:            146,4 

Mar.      29 

136.7 

:Apr .        8 

:              143.0 

:Mar.        7 

:            145,6 

July     23 

137.5 

rJuly       8 

:            . 145,0 

?Tay        11 

:            145.0 

Nov.        7 

:               140.' 3 

•Sep.      18 

:              146.5 

:Aug.      26 

:            145,6 

1929 

:Nov.        4 

:              148.4 

:       1933 

Feb.      25 

:              140.5 

:     1931 

:jan.      5 

:            145.1 

June     21; 

142.5      : 

Jan.      14    : 
May          7    : 

14R.5      : 
146.0     : 

• 

79. 


10-g-No.  3,   D.  T.  Beclcwith. 

Location  and  description;   Approximately  200  foet  northwest  of 

Telopraph  Road  and  100  foet  northeast  of  Olive  Road, 
Reference  point;   Top  of  casing,  0,4  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;    235.18, 
Use:   Irrigation, 
Depth  of  well;   275  feet. 
Diameter  of  casinf;   12  inches. 


Dist.   R.P.   to 

Dist.   R.F.   to 

Dist.  R.P. to 

Water  Surface 

TTatjr  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

"a  to 

feet 

1925 

1930 

1931 

Jan. 

a.      60.0 

Jan.     23 

51.8 

Jan,     14 

69,0 

1928 

A'or.        7 

62.0 

May       7 

74.4 

Dec.      26 

58.3 

July       8 

:            68,5 

Aug.     14 

:            69.1 

1929 

Sot-.      16 

70.2 

Nov.      17 

:            73.2 

Feb.      25 

57.4 

Nov.        4 

72.8 

1932 

Aug.        3 

:              6C.0 

:jan.      20 

Destroyed. 

I'Tov .        5 

62.5 

a.  Obtained  from  Santa  Clara  Water  Conserv-^-^-ion  District 


10-0,-No,  4,     Limoncirr   Company. 

Location  and  description:       Approximately  1800  feet  southwest  of  Olive 

Road  and  500  feet   southeast  of  foothill  Ro'^d. 
Reference  point;        Edge   of  sietal  pump  base,    level  v/ith  ground. 
Elevation  cf  reference  point;  267,80, 

Use:        Irrigation, 


Diet.   R.P.    to 

Dis 

t,    R.P.   to 

T^ist.   R.P. to 

Water  Surface 

Wat 

er  Surface 

Water  S'Jr  face 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1928 

1930 

1931 

Dec.     26 

96,3 

Apr .        7 

101.6 

Nov.      17 

114.4 

1929 

July       8 

114.3 

1932 

Feb.      25 

96,5 

Sep.      IB 

119,7 

.Jan.      20 

106.0  + 

June      21 

110.0 

Nov.        4 

118.3 

Mar.        5 

106.0  + 

Aug.        5 

106.5 

1931 

May       11 

106.0  + 

Nov.        5 

109.7 

Jan.      14 

103.4 

• kuF .      24 

106.0  + 

1930 

May       7 

108.5 

:      1933 

Jan.      23 

:           109,5 

:Aug.      18 

112.7 

:jan.       4 

100.0 

3C« 


.  —  -  ^-^    f* 


-Tioz-       150  feet  north'reit   of  !> 


._-  c_     ■:>,-.<:  -      -c 


3:ii  0.44 


_„-v^,^_  :v»  -ells  Hoaa, 

'-  -.-^-t-       T-op  of  -lEtsl  rtEp  plate,   1.4  -es*  aroT-r  crrf^-. 
rl    ^^"^^^..^-ge  r-irt-        is9.c7. 


IfeTi.t^  of  Trell:        250  feet. 
-^--^-f^-?T  cf  casis-:       14  ischss. 


:i_'- 

-i 

:.  .-..-.  -c'   : 

IT' 

^t 

ET  Surface: 

-^t^    ■ 

fee* 

^•^-T6 

isa    : 

1952 

J£E.      14 

10.6 

Jen.     SO 

■"S.7          7 

18.7 

.li^:r.       7 

i:ig.     IS 

2a2 

:Hav       11 

?VOT.        19 

14.7 

Yater  Sarfsce 


9.8 

7.0 

*     16.5 


Ttete 


153£ 

19i?5 
Jrji,        5 


;.  --..  ?.  to 

rr  Surrscc 


1?.7 


LZiZg, 


10->-Vo.   6,       D.  T.  3eckwit2a, 


LocaTicr  az; 


"5  S  C*1  ~T  j-CH  I 


500  feet  nort^iwcst  of  T£l2|>rs>5Ji  Roai  sad 


60  feet  BDrtieect  af  Oli"?-  Boed, 
Befersace  poist:       Top  of  icetel  punp  baso,  0.7  foot  abo'^e  itrouiid. 

Z'_-:-~£-:ir-    rz    rrfcrerricc  point:  238,00, 


rri^T-TioE. 


Tv:  r^'— ^  -a-  a  ■*•     r^^     ** 


16  inches. 


jaTc 

■•ator  Surface: 

r&tj 

rist.   R.F.   to: 
Water  Surfj.cc; 

feet 

>.t. 

Tatcr  Surface 
feet 

1932      • 
Jan.     so- 
nar.      5" 
aaj       11 

oS.-i 
■55.5 
67,7 

1932 
^Og.        26 

70,5 

1553 
J?\a.       4 

ev>.s 

81. 


10-n-No.  1, 

Location  nnd  description: 


United  Concrete  Pipe  Co. 

500  foot   aajthcant  of  Vinoyard  Avonuo  nnd 


200  foot  northcar,t  ol 

■  Del  fTorto  Avonuo. 

Reference  point:        Top  of  carlnr. 

Elcvntion  of  rcforonco  i 

)0-lnt:        134.30. 

XSiiet       I'-inufactuvinc;. 

Depth  of  well:        lf)7  foe 

3t. 

■^  irchos. 

Diamet'r  of   cusinp:        1( 

Dist.  R.P.    to 

Dist.  R.P.   to; 

Dir 

•.t.  R.P. to 

V/ater  Surface 

Watn-  Surfnco 

Water  Sur-faco 

Dfjtr: 

foot 

Dato 

feet 

Dato 

Foot 

19S2 

1932 

193 

2 

Jon.      25 

b:5,o 

Mf.y       1 

60.1 

July 

21 

GfJ.B 

Feb. 

76.0 

June     1 

60.0 

Auk. 

1 

68i8 

TTer.        1 

66.8 

Juno  30 

34.2 

Sop. 

1 

74.8 

Mtir.     15 

66.7 

:July     1 

59.5 

Oct. 

1 

78.4 

Apr.        1 

62,0 

July     5 

56.0 

Oct. 

27 

60.0 

Apr.      15 

60.2 

:July     6 

64.5 

Nov . 

30 

80.2 

Obtained  from  santa  Clara  Watur  Conanr-va-tion  Distriet. 

10-R-TTo.    2,        n.    Ferro  P,   Corupau". 

Location  and  do^crii-t  ion;        Approximately  50  fo(;t  f;o'atir.'70Ct  of  Satlcoy 

Avenue   and  0.3  mile  couthoact   of  T^Icpho.in  Road, 
Hpf  ;renco  point;       Top  of  casing,   2,5  foot  alovo  f^round, 
ZlevPtion  of    TCferonco  poir  t :        132.8. 
Uro;        TrriG'jtion, 
Diameter  of  orzir<.(T:        12  inchoG, 


Di-.t.   tt.P.   to- 

Dlr.U 

P.P.   to 

D^ot.  P.P.    to 

Water  Surface 

'//a  tor 

Surfficc 

V.'otcr  rJurf'ico 

D'^to 

foot 

Date 

A 

00'; 

Dato 

fret 

1027 

1929 

1931 

T7ov.      12 

Flov/ing 

Aur.        5 

LB.  5 

Au". 

18 

26.6 

Jtn .        5 

ir 

Nov,       5   : 

19,1 

Vo-', 

19 

26.5 

Feb.      22 

n 

1930 

1932 

Mor.      30 

»» 

Jan.      24 

18.1 

Jau, 

21 

24.6 

July     24 

2.4 

Apr,       8 

16,6 

Ifer, 

7 

:              21,0 

Nov.      13 

Flov/ing 

•July       8 

18.6 

r/ay 

11 

20.5 

1029 

:Cep.      19 

21.5 

kurt,. 

26 

23.2 

Fob.      25 

" 

:Nov,       5 

25.6 

1933 

Juno     22 

12.2 

,      1931 
:Jau.      15 
:Kay.        7 

25.1 
25.2 

Jan, 

5 

22,8 

82. 


10-R-Fo.  3,  A.  Vanoni. 

Location  and  description:   Approximately  50  feet  southeast  of  Telephone 

Hoad  and  200  feet  southwest  of  Wells  Road, 
Reference  point;   Ground . 
EleTation  of  reference  point;   153,1, 
Use;   Irrigation  and  do.iiostic. 
DoTJth  of  well:   118  feet. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.  r-.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet    : 

Date 

feet 

1927 

1930 

1931 

Nov,  IS  . 

Flowing 

•Jan,   24  ■ 

Not  Flowing 

Au  g.   18 

•  Not  Flowing 

1928 

Apr,   8 

It       n 

'■lev.   19  : 

tl     II 

Jan,   5 

?f 

Sep.  18 

If          IF 

19S2 

Feb,  22 

»t 

Nov.   6 

II          11 

Jan.   22 

Flowing 

Nov.  13 

11 

1931 

Mar.   7 

n 

1929 

Jan.   15 

Flowing 

1933 

Feb.  25 

n 

Tlay    7 

Not  Flowine 

Jan,   5 

II 

Obtained  from  Santa  Clara  Water  Conservation  District 


10-R-No,  4,  Alta  Mutual  Water  Coripany. 


Location  and  description: 


0.25  mile  southeast  of  Southern  Pacific 


Railroad  and  0.26  mile  southwest  of  Del  Ncrte  Avenue. 
Reference  point:   Tor  of  casing,  4,1  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;    134.69, 
Use;   Irrigation  and  domestic. 
Depth  of  well;   214  feet. 
Diameter  of  casing;   16  inches. 


Dist.  R.P. to  • 

Dist. 

R.P.  to 

Dist.  R.  P.  to 

Water  Surface 

'JatoT 

Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

f 

:et 

Date 

feet 

1923 

a.  25.0 

1930 

1931 

1925 

Feb.   4 

75.4 

Dec.    3 

91.1 

Mar . 

a.   52.0 

Mar.   19 

a. 

74.1 

•   1932 

1927 

Sep .   18 

86.2 

Jan.   21 

83.4 

Nov.  12 

41,7 

1931 

Tvlar.   23 

a.   82.4 

1928 

Jan.  15 

80.3 

1933 

Jan.   3 

30.5 

■Feb.  25 

a. 

77.6 

Jan,   27 

80.8 

1930 

June   4 

a. 

79.5 

Feb.   15 

76.4 

Jan.  23 

:     75,5 

Obtained  from  s^-nta  Clara  Water  Conservation  District. 


93. 


10-R-Wo.  5,  Alta  I.iutual  '^atcr  Company. 

Location  and  doscription;   0.25  mile  southeast  of  Southern  pacific 

Railroad  and  0.23  mile  southv.'est  of  Del  Forto  Avenue. 
Reference  point;   Top  of  casing,  3.5  foot  above  ground. 
El  ovation  ol'  reference  po_iirt ;   134.49, 
Use;   irrif-ation  and  domestic. 
Depth  of  well;   665  feet 
DiPneter  of  casinf:   16  inches. 


Dist,  R.F.  to: 

:Dist.  R.F.  to 

Dist.  R.P.to 

',7a  tr 

r  Surface: 

: Water  Surf  :co 

^'ater  S-jrface 

D-itc 

a. 

fent     ,   Date 

:    fccb 

Date 

fe.-.t 

1923 

25.0     :   1930 

lv31 

1925 

:jan.   23 

76.6 

Dec.    3 

a.  91.0 

?JIar. 

a. 

52.0    :F3b.   4 

:      75.4 

1P32 

1927 

:Apr.   4 

:   a.   70„0 

Jail.   21  " 

83.0 

NOV,   12 

42.5    ;   1931 

L"ar.   28 

a,   62,3 

1928 

:Ja!i,  15 

:      SO.l 

1933 

Jun,   5 

33.2    :Feb.   24  : 

77.6 

Jai..   27 

80.7 

Nov .  13 

65. S    rJune   4 

a .   79 , 5 

Feb.   15 

76.2 

1929   ■ 

?ob.   25 

&4.0    : 

a.  Obtained  from  Santa  Clara  Water  Co-.^servation  District, 


lO-R-No.  6,   7.  11.  Duval. 

Location  and  doscription:  Approximately  500  feet  northeast  of  iVells 
Rord  rnd  50  feet  southeast  of  line  dividing  Lots  Ko,  42  and  Ko.  62 
of  Rfc^ncho  Santp  prula  y  Santicoy. 

R:f  ircnr.^.:   poi3it;        Top   of   casing,    0.5  foot   above   gi-ound. 

Elev-'-'tion  or  roforence  point ;        175.81, 

Use:        irrigation; 

bep'tli  01"  wcj.l;  226  feet. 

Dir.moter  Oi    casing:        12   inches. 


Dist,  R.p,  to: 

Dist.  R.p,  to 

:Dist.  R.P,  to 

'^'ater  Surface 

i7atcr  Surface 

!"ater  Surl ace 

D?.tc 

feet 

Date 

feet 

Date 

:    f-ct 

1923 

a,   7.0 

1929 

1931 

1925 

a,  25,0 

Feb,   25 

13.5 

Jr.i ,   14 

17). 8 

1927 

June  21 

2-i.  0 

?.^ay    7 

2'.\2 

Nov.   12 

9.6 

?^ov,   5 

18,7 

Au.^,   18 

:    28,0 

J---n.   5 

8.0 

1930    : 

T'ov.  19 

25.1 

Feb.   22 

13.2 

■Jan,   23 

:      17,8 

1932 

Mar.   29 

20,4 

Apr.    7 

18,5 

Jan ,   20 

:    17.1 

July  23 

24.1 

•July   8 

29.0 

Mar.   7 

14.3 

Nov,   7 

14.6 

Sep.   18 

23,8 

Mar.  ?£■ 

13.3 

For.   4 

21,1 

May   11  r 
AuP.   S6 
1933 

16.2 
SO  .2 

Jrn.   5 

17.2 

Obt^iiusd  from  Santa  Clara  Water  Conservation  District. 


34. 


10-H-ro.  7,  Mrs.  Kate  iTcsbit, 

Loc"-.tiou  and  description:   Approximately  0.25  mile  southwest  of  Del  ITa' to 

Ave  mc""--  r.d  700  fcot  southeast  of  Tir.ey^.rd  Avciriuo. 
Reference  point?   Top  of  casing:,  0.6  foot  "boYc  croimd.  Feb  26,  1923, 

rcfc-rcncc  point  changed  to  air  gaug^. 
"jlcv-tion  of  r&feronco  point:   134.02.  On  FcbriJ'rTy  26,  1929,  clcvrtion 

of  reference  point  chrnped  to  135.5, 
Use;   Irrigation  aiid  domestic. 
Depth  of  well!    121  foot, 
Di'T^neter  of  casing:   14  inches. 


. 

Dist.  P.P.  to: 

■ 

Dist,  R.P.  to 

Dist. 

R.  F.  to 

.Jater  &-.u'f'~cc 

Water  Surface 

'^atoir 

Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1929 

1931 

Nov,   30 

4-7,9 

Nov,   9 

81.9 

Dec.    3 

:  a. 

96.2 

1928 

1930 

1932 

Jan.  11 

44,6 

Jan,  27 

81.9    : 

Jan.   27 

91.1 

Mar.   31 

43.7 

May  12 

a.   74.4 

May   19 

72.7 

July  26 

:     59.6 

sec,  22 

92.5 

: Sep ,   5 

81.9 

Fov.   19 

63.5 

1931 

1933 

1929 

:Jan,  21 

88.8 

Jan.  12 

86.5 

Fob.   26 

:     67.3 

Apr.   7 

a.   81.9 

Feb.   15 

83,1 

July  12 

:     72,3 

July  1  . 

a.   84.8 

a.  Obtained  from  Santa  Clara  Water  Conservation  District, 


10-R-No.  8,   Frederick  Noble. 

Location  and  description:   Approximately  0.43  mile  southeast  of  Vineyard 

Avenue  and  0.43  mile  southwest  of  Dol  Norte  j'-Lvenue. 
Reference  point :   Top  of  casing,  0.5  foot  bclov  grouiid. 
Elevation  of  rcforsnce  point:    126.03, 
Use ;    Domestic, 
Depth  of  well:   126  feet. 
Diameter  of  casing;   14  inches. 


Dist.  R.F. 

to:         : 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.  P.  to 

7ator  Surface: 

Water  Surface 

?7ater  Surface 

Date 

feet 

Da  te   : 

feet 

Date 

foot 

1927 

:   1930 

1931 

Nov.   30 

48.4 

:Fcb.  18  : 

a,   77.7 

Dec.    3 

•  a.   95.2 

1928 

:l7iay   12 

a.   74.5 

•   1932 

Nov.   19 

:     63.4 

:Scp.  22 

84.5 

:Jan,   8  • 

a.   93,9 

1929 

:   1931 

I,:py   19 

69,3 

Feb.   26 

64.4 

:Jan.  21 

87.2 

Oct.   18 

a.   85,0 

June  24 

68,5 

:Apr.   7 

a.   84,0 

1933   : 

1930 

:l,Cay   19 

a.   87.0 

.Jan.   12 

86.0 

Jan.  ■  27 

:     72.2 

:Aug.   25 

91.3 

:Feb,   15 

:     83.2 

Obtained  from  Santa  CL  ra  Conservation  District. 


85. 


10-R-No.    9,      R.   S.   Nideffcr. 

Loc^^tion  nnd   description;        0.10  mile  sauthv7cst  of  Sr.ticoy  AVonue  cjid 

50  feet  southeast   of  Telephone  Road. 
Reference  point;        Air  gauge,   1.4  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference_  point :        180.42. 
Use;        Irrigation. 
Depth   of  well;        3  96  feet. 
Diameter  of   casin.T;        14  inches. 


Dist.  H.P.  to 

Di  s  t . 

R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

D5te 

feet 

1929 

It  31 

1932 

Nov.   5 

50.4 

Jan.   15 

51.0 

Jan.  21 

55.0 

1930 

l.lay    7 

57.4 

!'nr.   7 

49.3 

Jan.   24 

48.1 

Aug.   18 

58.5 

May   11 

56.9 

Apr  .   8 

48.1 

Nov.   19 

56.2 

:Aug.   26 

:      55.3 

July   8 

50.4 

1933 

Sep.   19 

51.6 

.Jan,   5 

:      49.6 

Nov .   5 

51.0 

10-R-No.  10,  E.  H.  Spoor. 

Location  and  description:   0.80  mile  northeast  of  Central  Avenue  and 

500  feet  southeast  of  Vineyard  Averue . 
Refer 3nco  point:   Top  of  metal  p-ior^p  base,  0,4  foot  abov-i  ground. 
Elovation  of  reference  point;    122.98. 
Usj;   Irrigation  end  domestic . 
Depth  of  well:    357  feet. 
Diameter  of  casing;    14  inches. 


Dist.  R.P.  to 

Dis":.  r-i.P.  to 

Dist.  .i.F.  to 

Water  Surface 

;Tatcr  Surface 

:Water  S^'rfacc 

Date 

foot 

Date 

foot 

D-.te 

f:;ct 

1930 

•   1931 

1932 

Feb.   4 

a.   77.9 

May  13 

85.5 

!.:.?r.   12 

81.4 

Apr.   9 

75.5 

Aug.  25 

91.7 

Sep.   5 

64.5 

Sep.   22 

87.2 

Dec.   7 

97.4 

Sep.   3 

*  8G.5 

Nov.   12 

87.0 

1932 

1933 

1931 

Jan.  27 

91.0 

Jan.  11 

86.4 

Jan.   21 

86.3 

a. 
* 


Obtained  from  Santa  Clara  Water  Conservation  District. 
Pumping. 


86. 


10-R-No.  11,  Frederick  Noble. 

Location  and  description;   0.45  mile  soitheast  of  Vineyard  Avenue  and 

50  feet  southv/est  of  Del  Norte  Avenue. 
Reference  point;   Top  of  casing,  0.5  foot  above  ground.  On  January  27, 

1932,  reference  point  chan/3;ed  to  air  gauge. 
Blcvation  of  referanco  p_oint_;   136. 1?»  On  Januar;^  27,  1932,  elevation 

of  reference  point  changed  to:   136.97. 
Use;   Irrigation, 


Dist.  R.P.  to: 

■ 

Dist.  R.P.  to: 

: 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface: 

Water  Surface: 

Water  Surface 

Date 

feet     : 

Date   : 

feet     ; 

Date    : 

feet 

1930 

1931 

1932   ; 

Feb.   4 

a.   75.9 

Nov .   2 

a.  *109.0 

May   19 

70.5 

Apr.   9 

:      72.7 

:Doc.   2 

97.0 

sop.   3  • 

80.0 

1931 

:  1932 

Oct.   18 

a.   83.0 

Jan.  21 

87.7 

:Jan.  16 

:  a,   92.8 

:   1933 

May   1 

:  a.   83.5 

MS  r,   5 

:  a.   80.0 

:Jan.   27 

:      82.0 

July  1 

:  a.   84.0 

a. 

Obtained  froi 

u  Santa  Clara  Water  Conservation  District. 

* 

Pumping. 

10-R-No.  12,  A.  Van  on i. 

Location  and  description;   Approximately  40  feet  southeast  of  Telephone 

Road  and  210  feet  southwest  of  '/irells  Road, 
Reference  point;   Mouth  of  Discharge  nipple  on  casing,  ■'5,1. foot  above 

ground . 
Elevation  of  refer jnco  point:   155.14, 
Use;   Irrigation, 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.F.  to 

Dist.  R.  P.  to 

""ator  Surface 

■jator  Surface 

Vfetcr  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1930 

1931 

1932 

Nov .   5 

4.7 

Aug.   19 

11,0 

Jlay   11 

3.8 

1931 

Nov.   19 

5,2 

Aug.   26 

13.5 

Jan,  15 

1.7 

1932 

1933 

May   7 

9.4 

Jan.   21 
:Mar.    7 

0.9 
Flowing 

Jan.   5 

Flowing 

87. 


10-R-No.  13,   G.  Fcrro, 

Location  and  description;   200  foet  southwest  of  Sat i coy  Avenue  and 

0.45  mile  southeast  of  Telephone  Poad. 
Reference  point;   Air  gauge,  2.8  feet  above  ground. 
Elevation  of  ref crone o  point :   121 . 10 . 
ijse:   Irrigation  and  domestic. 


Date 

Dist.   R.P.   to 
Y/ator  Surface: 
feet 

Date 

Dist,   R.P.   to 

ITater  Surface 

feet 

DatG 

Dist.    RTprTo 

Vfator  Surface 

feet 

1951 
Jan,      15 
May         7 
Aug ,     18 

65.0 

70,0 
71,0 

1932 
Jan.      21 
Mar,        7 
i:ay       11 

70.0 
67.0 
66.0 

1932 

Aa  r.      26 

155  3 
Jan,        5   • 

70.0 
67.2 

10-R-No.   14,      G.   Forro, 

Location  and  description;        850   feet  northwest   of  Vinrynrd  Avenue   and 
0.38  mile   southwest   of  intersection  of  Del  Norte  Avenue  and  Vine^.'-ard 
A  vein  ue . 

Reference  point;   Top  of  casing,  1.1  feet  above  ground. 

Elevation  of  reference  point;   125.83. 

Use;    Iri'igation. 

Diameter  of  casing:    20  Inches. 


Dist. 

R.P. to   • 

Dist.    R.P. 

to 

Dist.   R.P.    to 

Water 

Surface' 

V/ater  Surfr 

ce 

7/ater  Surface 

Date 

f 

3et 

Date 

feet 

Date 

feet 

1931 

1932 

1932 

Jan.      21 

ei.4 

Jan.      27 

33,0 

Sep .        3 

78.0 

May        12 

77.8 

Mar.      12 

6^.0 

1933 

Dec.        7 

90*7 

Ma^       19 

68.0 

Jan.      12 

81.8 

88. 


10-H-No,  15,  A.  C.  Yickers. 

Location  and  description;   0.28  mile  southwest  of  Del  Norte  Avenue  and 

685  feet  northwest  of  Ditch  Road. 
Reference  point:   Air  gauge,  2.0  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;   134. 15 . 
Use;   Irrigation^ 


Date 


1931 
May   13 
Aug.   25 
Dec.   7 


Dist.  R.F.  to 

Water  Surface 

feet 


90.0 

95.0 

100.0 


Date 


1932 
Jan.   27 

Mar.   12 
May   19 


Dist.  R.p,  to 
f?ater  Surface 
feet 


94.0 
89.0 
81.0 


Date 


1932 
Sep.    3 

1933 
Jan.   12 


Dist.  R.P.  to 

ITater  Surface 

foot 


86.0 
90.0 


10-S-IJo.  1,   W.  L.  Ross. 

Location  and  description;    .(Approximately  0.8  mile  northeast  of  Central 

Avenue  and  100  feet  southeast  of  Ditch  Road. 
Reference  point;   Air  gauge,  0.9  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;   126 . 59 . 
IJsc:   Irrigation. 
Diameter  of  casing;   16  inches. 
Depth  of  well;   iJOO  feet. 


Di£ 

3t.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist. 

R.P.  to 

Water  Surface 

■.^ater  Surface 

Water 

Surface 

Date 

feet 

^ato 

feet 

Date 

feet 

1927 

1929 

1931 

Nov.   29 

52.0 

Nov.    9 

80.0 

Aug.   25 

94.0 

1928 

1930 

•Dec.   3 

a. 

95.0 

Jan.  11 

49.2 

Jan.   27 

81.0 

1952 

Mar.   31 

48,0 

Apr.   9 

77.0 

Jan.   27 

94,0 

July  26 

60.0 

Sep,  22 

86.5 

Kay   19 

82.0 

Nov .   20 

66,0 

Nov.   12 

88.5 

Oct.   18 

•  a. 

86.0 

1929 

1931 

1933 

Feb.   26 

65.0 

:Jan.  21 

88.0 

Jan.   12 

88.0 

June  30 

70.0 

I\!ar.  10 

:  a.  86.5 

Feb.   15 

a. 

97.0 

Aug.   10 

73.5 

May   13 

88.0 

a.  Obtained  from  Santa  Clara  ?/ater  Conservation  District, 


10-S-No.  2,  Mrs.  Janes  Doud. 

Location  and  description;   Approximatc;ly  0,65  mile  northeast  of 
State  Highway  No,  101  and  50  feet  southeast  of  Ditch  Road, 

Reference  point;   Puinp  head,  0.2  foot  above  ground.  On  September  22, 
1950,  reference  point  changed  to  concrete  pump  base. 

Elevation  of  reference  point:   95,95,  On  September  22,  1930,  elevation 
of  reference  point  changed  to  95,71, 

Use;   Irrigation. 


Dist.  R.F,  to 

Dist.  R.p,  to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surfice 

Water  Surface 

Y/ator  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1930 

1951 

Nov.   30 

45.8 

Jan,  27 

57.0 

Dec.   7 

80.5 

1928 

Apr,   9 

37.1 

1932 

Jan.  11 

44.5 

July  14 

74,5 

Jan.   27 

77.4 

Feb,   25 

45,7 

Sop,   22 

77.7 

M'-.r.   12 

74.8 

Mar.  51 

44.4 

Nov,   12 

81,2 

r:ay   19 

74.8 

!Tov,   20 

58,2 

:   1951 

Sep.   3 

78.9 

1929 

•Jan.  19 

73,1 

:   1933 

Feb ,   26 

54.1 

rl.lay   13 

76,4 

•J31  .   12 

74.7 

Nov.   9 

70. 0 

:Auff.   25 

8P.0 

10-S-No.  3,   A.  C.  Vickers, 

Locr-.tion  and  description;   Windmill,  approximately  0,9  Mile  southwest 

of  Central  Avenue  and  100  feet  northvTest  of  Vineyard  Avenue, 
Reference  point;   Top  of  casing,  2,5  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  -Doint;    99.82, 


U£ 


Domestic, 


Depth  of  77011;    125  fert. 
Diameter  of  casing:   IE  inches. 


Dist.  ?..P,  to 

Dis';.  R.P,  to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

vrater  Surface 

■,7a ter  Si: r face 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1929 

1931 

Nov,   30 

40,3 

Aug.   10 

68.9 

Aug.   25 

86,0 

1928 

Nov,   9 

71.5 

Doc.    7 

:      85,0 

jan,  11 

46.5 

1930   : 

1932 

Feb ,  24 

44,3 

Jan,  27 

68.0 

Jan,   27 

85.0 

Mar,   51 

43.5 

Apr,   9 

6  9.2 

fflar.   12  . 

78,7 

July  25 

57.0 

July  14 

75.5 

M-^-jr   19 

77.5 

Nov,   19 

59.1 

Nov,   12 

78,3 

Sep.   3 

81,5 

1929 

:  1931 

1935   : 

June  24 

64.5 

Jan.   21 

77.2 

Jan.   11 

80.1 

I.lay   15 

79.9 

90. 


10-S-No,  4,  Ray  Borchard. 


Location  and  dGscription:   Wtndi-nill,  app-roximat'-'l-*  0,5  mlo  sovithwest 

"of  Central  Avenue  and  300  feet  soutlicaat  ofDitoii  Rord, 
Reference  point;   Top  of  casing,  0.6  foot  above  ground. 
Elevat  i on  of "_re'f e rs nce_  no int ;   108.7 
U_se_:   Domestic, 
Diameter  of  casingt   12  inches. 


Dist.  R.P.  to- 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface; 

TFatcr  Surface 

Date 

feet 

Date 

foet     : 

D'^te   ; 

foot 

1927 

1S29 

1930 

Nov..  30 

51. S 

June  24 

68,0 

July  14 

7?.  6 

1928   • 

Aug.   9 

72.8 

NOV.   12 

88.0 

Jan.  11 

49.9 

Nov,   9 

79.0 

1931 

Fob.  25 

48.0 

1930 

Jan.  21 

85.7 

Mar.   31 

48.8 

Jan,   27 

74.7 

Feb..  25 

:  a,  80.6 

Nov.   20 

62.0 

liar,   4 

:  a,   73,7 

i:ny   13 

:     85.0 

1929 

:Apr.   9 

:     73.3 

'Aug.   25 

91.0  + 

Feb.   26 

60.9 

a.  Obtained  from  Santa  Clara  V.-ater  Conservation  District. 


10-s-No.  5,  Vineyard  Mutual  V;ater  Conpany, 

Location  and  description;   700  feet  southwest  of  Central  Avunue  and  50 

feet  northwest  of  Vineyard  Avenue. 
Reference  point;   Air  gauge,  1.6  feet  above  groimd. 
Elevation  of  rsference  point;   109.07, 
Use;   Irrigation. 


Dist.  R.P,  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.  Ti    to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

:    feet 

1929 

1931 

1932 

Nov.   9 

72.6 

jan,   21  . 

79.5 

Jan.  8 

a.  85.3 

1930 

Feb,   25 

a.   77,8    Vm.   12 

78.4 

Jan.  27 

71.4 

?,!ay   .13 

80,7 

.I.Tay   2 

:  a.  76.0 

Mar.  10 

a,   69.5 

Aug.   25 

86.4 

Sep..  3 

80.7 

July  14 

74.9 

Nov,   2 

a,   87,6 

1933 

Sep.  22 

:      79.5 

•Jam.   27 

80.7 

Nov.  12 

:      80.7 

Feb,   15 

•   a.  78.9 

Obtained  from  Santa  Clara  Water  Conservation  District, 


91. 


10-S-Fo.  6,  Thomas  T^cCormick. 

Location  and  description:   0.95  mile  northcrst  of  Stnte  Hifrhway  No. 

101  and  60  feet  southeast  of  Ditch  Road. 
Reference  point;   Air  gauge,  1,6  feet  above  ground. 
Elevntion  of  reference  point;  101.27 
Use:   Irrigation, 


Dist .  R.p.  to 

Dist.  R.P.  to: 

',7ator  Surface 

Water  Surf-.ce: 

Date 

feet 

Date 

feet     :   Date 

1929 

1930 

:   1G32 

July  12 

70.3 

Nov .   12 

81.8    :Jan.   27 

Aug.  10 

72.6 

1931 

:Mar.  12 

Nov.   9 

74.9 

Jan.   19 

:     78.4    :m:r       19 

1930 

May   13 

:     63.0    :sep.   3 

Jan.  27 

72.6 

Aug.   25 

8B.2    :   1933 

ADr.   9 

71.4 

•Dec.    7 

85.9    tJacE.   12 

Sep.  22 

81.8 

:           : 

Dist.  R.p.  to 

7/ater  Surface 

foot 


83.6 
81.3 
87.0 
83.6 


81.3 


*     Pumping. 


George  McKec. 


10-S-No.   7, 

Location  and  description:        1.0  mile  sciutliv;cst  of  Del  Norte  Avenue  ajid 

100  feet  nortavrest  of  Ditch  Road. 
Reference  point;       Top  of  pump  plate,   0.2  foot   abo^'c  ground. 
Elevation  of   reference  point;        123.21. 
Use:        Domestic. 


Dist,  R.P,  to: 

D-lst.  R.P.  to 

•Dist.  R.P. to 

Water  Surface 

v?atcr  Surface 

Water  S'arface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1950   • 

1931 

1C32 

Apr.   9 

77.8 

Jan. 

21 

89.2 

Jan.   27 

:     93.8 

July  14 

81.4 

.liay 

13 

67.0 

:.far.   12 

88.4 

Sop.   22 

87.3 

Aug. 

25 

93.9 

Sea.   3 

86.6 

Nov.   12 

89.0 

Dec. 

7 

96.0 

1933 
Jan.   12 

88.2 

92, 


10-s-Fo.  8,  Josephine  Edwards. 


Location  and  description;   0.25  mile  northeast  of  Central  Avenue  and 
outheast  of  Ditch  Road, 

Top  of  metal  pump  plate,  1.1  feet  above  ground, 
118,72. 


75  feet 
Reference  point: 


Elevation  of  referenc e _point 
Use:   Irrigation, 


Dist.  R.p.  to 

Dist.  R,?.,  to 

Dist.  R.P.  to 

V/ater  Surface 

Water  Surfcce 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

r^^.te 

feet 

1930 

1931 

1932 

July  14 

80.2 

Jan,   21 

86. S 

:Mar,  12 

87.5 

Sep.  22 

33.5 

!,!ay   13 

86.2 

May   19 

82.8 

Nov,   12 

:     86.9 

Aug.   26 

.   *  100,2 

Sep ,   3 

*92.2 

Dec,   7 

93,9 

1933 

1932 

Jan.  12 

87.1 

Jan.   27 

92.0 

pumping. 


10-S-No.  9,   George  McKee. 

Location  and  description;   0.54  mile  scai.thvrest  of  Del  -Torts  Avenue  and 

60  feet  northwest  of  Ditch  Road. 
Reference  point;   Top  of  metal  pump  plate,  0.9  foot  above  ground, 
Elevati on  of  reference  point :    129,65, 
Use;   Irrigation, 
DiaiTieter  of  casing:   15  inches. 


Dist.  R.p.  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

\'7ater  Surface 

Water  Surface- 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date   : 

feet 

1931 

1932 

1932 

Jan.  22 

90.2 

Jan.   27 

:     95.0 

Sept.  3 

85.5 

May   13 

88.9 

Mar.   12 

88.5 

1953 

Aug.   25 

*  98.7 

May   19 

SO.O 

Jan.   12 

88.3 

Dec.   7 

95.8 

Pumping 


93. 


10-S-No.   10,     Ray  Borchard. 

I 

Loe?^tion  and  description;   Approximately  515  foot  southeast  of  Ditch 

Road  end  0.5  mile  southwest  of  Central  Avenue. 
Rofcrenco  point;   Top  of  casing, 
Elevation  of  referanco  point;   107,76, 
Use;   Domestic, 


Dist.  R.p.  to: 

Dist.  R.F.to  : 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

■YIcteT   Surfr.co 

VJatcr  S-arfaco 

Date 

:    feet 

Date 

feet 

Dntc   : 

feet 

1931 

1932 

1C53 

July  29 

a,   88.0 

Mar.  12 

83.1 

Jan.   12 

82.9 

Wov.   2 

a,  89,5 

May   19 

81.0 

1932 

Sop.   3 

84.0 

Feb .  15 

•   Q,   81.6 

Jan.  11 

a,  87.0 

a.  Obtained  from  Santa  Clara  ■fator  Conscrvr.tion  District, 


10-T-No,  1,  P,  Roussoy, 

Location  and  description:   Approxinatelj''  0.5  mile  east  of  Santa 
Clara  Avenue  and  50  feet  north  of  State  Highway  No,  101, 

Reference  point;   Top  of  casing,  0.5  foot  below  ground.  On  Noveaber 
9,  1929,  reference  point  changed  to  plug  in  pump  head. 

Elevation  of  reference  point;   67,94,  On  IJovembor  9,  1929,  elevation 
of  reference  point  clTaiiged  to;   58,94, 

Use;   Irrigation, 

Diameter  of  casing:   14  inches. 


Dist,  R.P.  to 

Dist,  R,F.  to: 

•Dist.  R.p. ,to 

YJatcr  Surface 

;'7ator  Surface: 

r Water  Surface 

Date 

foet 

Date 

feet     :   Date 

:    feet 

1927 

1929 

:   1931 

Jan.-^   9 

15.7 

Fob .   26 

24.2    rjau.   22 

:     34.0 

14.2 

June  24 

46.7    :   1932 

Feb.  25 

13.5 

Auf,   8 

47.3   rjan.  25 

4S.1 

1/Iar.  35. 

19.4 

1930 

;Mar.   9 

:     46.3 

Nov,   20 

26.6   : 

Jan.   28 
Sep,   23 

36.8   :May   18 
38.2    :  1933 

:     54.0 

:jan.  13  : 

46.5 

94. 


10-T-No.  2,   D.  McGrath  Estate  Company. 


Location  and  description^   Approximatoly  500  foet  cast  of  Rice  Road  and 
200~Feor"so"uta  of  St  a  to  Pliphway  No.  101, 

Reference  j)oint;   Concrete  floor,  level  with  ground.   July  12,  1929, 
rofcrcnco  point  changed  to  air  gauge;  November  12,  1930,  the  air 
gauge  changed;  and  o.i  VAj   12,  1931,  the  reference  point  changed  to 
hole  in  pump  base. 

Elevation  of  roferencc  point;   72.3.   July  12,  1929  elevation  of  refer- 
ence point  changed  to:   72.73.;   November  12,  1950,  it  changed  to" 73.10; 
and  May  12,  1931,  elevation  of  reference  point  changed  to:   72.58. 

Use;   Irrigation. 

Depth  of  well;   175  feet. 

Diameter  of  casing:   15  inches. 


Dist.  R.P.  to: 

:Dist.  R.P.  to:        : 

Disti.  R.P.  to 

Water  Surfec: 

:V/ater  Surface: 

Wator  Surface 

Date 

feet 

Date   :    feet     :   Date   : 

feet 

1927 

1929   :            :   1931 

Nov.   21 

22.1 

Feb.  25  :      29.5   :Jsn.  19 

39.0 

1928 

July  12  •      48.0   :TTay   12 

:     58.0 

Jan.   9 

20.2 

:   1930   :            :Nov.   25 

57.9 

Feb .  25 

20.5 

Jan.   28  :      42.0   rTlar.   9  : 

50.6 

Nov.   20 

32.5 

:Apr.   9  :      45.0   :   1953 

Ifov.   12  :      51.0    :j8n.   13 

:     52.1 

10-T-No.  3,   J.'rs.  Theresa  Scholle. 


Location  and  description;  Approximately  0.4  mile  northwest  of  Santa  Clara    i 

Avenue  and  50  feet  south  of  State  Highway  No,  101. 
Reference  point;    Tpp  of  casing  in  concrete  pit,  7.0  feet  below  ground. 
Elevation  of  reference  point;   72.82.  Noveiiiber  9,  1929,  elevation  of 

reference  point  changed  to;   79.8.  (On  Nov.9,19?9i  reference  point  changed 
Use;   Irrigation,  to  metal  pump  plate.) 

Depth  of  well;   380  feet. 
Diameter  of  casing:   12  inches. 


I 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to: 

:Dist.  R.  P.  to 

'Vater  Suxface 

V/ater  Surface: 

""atcr  Surface 

Date  • 

feet 

Date 

feet     :   Date 

:    feet 

1927 

:   1929 

:   1931 

Nov.   19 

24.3 

:Aug.   8 

40.0  +  :May   13 

67.7 

1928 

.Nov.   9 

:      58.7    :Aug.   22 

71.6 

Jan.   9 

22.3 

1930   ; 

:Fov.  25  : 

67.2 

Feb.   25 

22.2 

Jan.   28 

51.2   r   1932 

Mar.   31 

25.8 

:Apr.   9 

54.0    :JfJl.   25  ; 

62.1 

July  26 

35.9 

:July  12 

:      72.8   :?'ar.    9 

:      59.5 

1929 

Sep.   23 

:      70.2   :May   18 

:      66.2 

Feb.   26 

32.5 

:i.:^^3,  12 

:jan.   19 

:      65.5   :Aug.   31 

67.3 

June  24 

40.0  + 

57.8   :jaip^ll 

59.7 

95, 


10-T-No.  4,   J.  D.  "c  Grath. 

Location  and  description;   Approxinatfily  5.0  foet  west  of  Rose  Rotd 

and  SO  feet  south  of  State  Highwc^y  Fo.  101. 
Reference  point;   Top  of  casing,  0.6  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point ;   85 . 8 « 
Use:   Irrigation, 


Dist.  R.?.  to 

Dist.  Tv.P.  to- 

Dist.  H.P.  to 

Water  Surface: 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

fcut 

1930 

1931 

1932 

IJ-ov.  12 

V3.0 

^%7       13  . 

71.0 

Jan.   25 

:      5S.7 

1931 

:Au£.   22 

78.4 

Mar.    9  . 

63.2 

Jan.  19 

66.8 

:Hov.   24 

76.0 

Aug.  31 

1933 
Jan.  11 

74.2 
72.4 

IC-T-No.  5,  !'rs.  Lucey. 

Location  and  descrj-otion;   0.30  mile  southwest  of  Coixtral  Avenue  and 

75  feet  southeast  of  S."Jita  Clara  Avoaio. 
Reference  point;   Air  gauge,  1,3  foet  Pbove  grovmd, 
Elevatian  of  reference  point;   74.31. 
Use:   Irrigation. 


Date 


1931 
Aug .   24 

1932 
Jan.  25 


Dist.  R.?.  to 

Wat-r  Surface 

foot 


54,0 
50.0 


Date 


1932 
?.Tay   19 
Sf;p.    3 


D-Su.  rv.!*.  to 

Water  Surface 

feet 


48.0 
50.0 


Date 


1G33 

Jan.   11 


Dist.  R.F.  to 

Water  Surface 

feet 


43.0 


96. 


10-U-No.  1,  F.  0.  Todd. 

Location  and  description;   Approximately  0.7  ailo  east  of  Rico  Road 

and  200  feet  soith  of  Sturgis  Road, 
Refcrenco  point;   Top  of  pipe,  (air-line),  4.8  feet  below  ground.  On 

February  28,  1929,  reference  point  changed  to  top  of  concrete  pipe. 
Elevation  of  reference  point;   47.01.  On  February  28,  1929,  elevation 

of  r ef erence  point  changed  to:   52.01. 
Use:   Irrigation: 


Dist.  R.P.  to- 

Dist.  R.P.  to 

:Dist.  R.  P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

:Water  Surface 

Bate 

feet 

Date 

feet 

Date 

:    feet 

1927 

1928 

1929 

Nov.   21 

5.6 

Feb,   24 

:      5.8 

Feb.   28 

16.7 

1928 

A-or.   4 

17o0 

June  25 

3D  .0  + 

Jan.   7 

3.6 

July  25 

30.0  + 

i:31   : 

Jan.   21 

:     30.0  + 

lO-g-Fo.  2,  c. 


Porter. 


Location  and  description:   Approximately  0.25  i.:ilc  west  and  0.6  mile 

north  of  intersection  of  Pleasant  Valley  Road  and  llsilcs  Road. 
Reference  point;   Top  of  3-inch  pipe  on  cap,  0,4  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point:   39,88, 
Use:   Not  used. 
Depth  of  well;   188  feet. 
Diameter  of  casing;   12  inches. 


Dist.  R.P,  to 

Dist,  R.P,  to 

iDist.  H,P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surfacd 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1928 

1929 

Nov.   28 

8.0 

Apr.   4  • 

13.5 

Feb,   27 

:     9,6 

1928 

July   25 

3Cc4 

July   9  : 

38.5 

Jan.   6 

5,9 

Nov.   19 

15,5 

Destroyed, 

Feb .   24 

6.5 

i 


97, 


10-U-!To.  3,  G.  H.  Maulhardt. 

Location  and  description:   Approximately  0.3  mile  west  of  Rico  Road 

and  30  feet  south  of  Woolcy  Road, 
Roferonco  point;   Qnc-inch  hole  in  pump  head,  2.3  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;   49.41 
Use;   Irrigation. 
Depth  of  well;   200  feet, 
Diainetar  of  casing;   14  inches. 


Dist.  R.?.  to:         tDist.  R.P.  to;         : 

Dist.  R.P,  to 

"Tatcr  Surface 

:VJatOT   Surface: 

Y7ater  Surface 

Date 

feet 

Date   :    feet     :  Datn 

feet 

1927 

1930  :            :   1931   : 

ITov.   IS 

12.1 

Jan.   27  :      26.2   :AnS.   21  : 

59.3 

1928 

Apr.   14  :      34.5    :Nov.   25 

44.9 

Jan.   7 

10.1 

:Jul.   11  :      55*0  +  :   1S32 

VOY .      20 

20.8    : 

Son.   20  :      52.5   :Jan.   25 

34,7 

1929 

:   1931   :            :Mar.   9 

32.7 

Feb.   28 

18.9 

:jan.  19  :      3  7.0   :Ma7   13 

:     45.5 

Aug.   7 

53.0 

:May   12  :      42.9    :   1933 

Nov.   8 

:     39.2 

:        r            :jan.  13 

:     75.5 

10-U-No.  4,  Gordon  Rahch. 


Location  and  description;   0.50  mile  east  of  Rose  Road  and  85  feet 

south  of  East  Fifth  Street. 
Roferonco  point;   Top  of  casing,  0.3  foot  ohove  ground. 
Elevation  of  reference  point;   53.06. 


Use; 


Irrigation, 


Dist.  R.?.  to: 

Dist.  R.P.  to: 

:Dist.  R.P.  to 

-7ator  Surface; 

Water  Surface 

:V('ater  Surface 

Date 

feet     :   Date 

feet 

Date 

:    feet 

1930 

:   1931 

•   1932 

Apr.   14 

34.8   :Jan.   19 

34.5 

Jan,  25  ; 

37,3 

Sep.   20 

54.5   :!.'ay   12 

44,5 

•Mar.   9 

:     35,1 

Nov.   7 

49.0   : :Aus.   21 

61,5 

Aug.   3L 

52.7 

:Kov.   25 

:     47.2 

:   1933 

Jan.   13 

:     37.5 

98. 


10-U-Fo,  5,  Elizabeth  j,  Edir.ondson. 

Location  and  description;   Approximately  0,12  mile  west  of  Rose  Road 

'and  0.22  mile  north  o'f  East  Fifth  Street, 
Reference  point;   Top  of  casing,  0.2  foot  below  g-round. 
Elevation  of  reference  point_;   56,97. 
Use;   Irrigation, 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P,  to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Vci'ator  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1930 

1931 

1932 

Nov,   7 

47,7 

Aug.   21 

55,5 

H'lar.   Q 

37,2 

1931 

Nov.   25 

46.3 

May   18 

43.2 

Jan,  19 

36.4 

1932 

.  Aug.   31 

49.5 

May  12 

44.6 

Jan,  25 

40,7 

1933 
:Jan,  13 

:      34.2 

10-U-No.  6,   J.  A.  Parker. 

Location  and  description:   Approximately  20  feet  south  of  East  Fifth 

Street  and  0.12  mile  west  of  Rose  Road, 
Reference  point;   Top  of  open  casing  level  with  ground. 
Elevation  of  reference  point;    54,55, 
Use;   Not  used, 
Diar.ieter  of  casing;    14  inches. 


Dist. 

R.P.  to: 

Dist,  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Watei 

Surface 

V/atcr  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet    : 

Date 

feot 

Date 

feet 

1930 

1?51 

1932 

Nov.   7 

49.0 

Aug.   21 

:     63.7 

!/[ar .    9 

:     36.0 

1931 

Nov ,   25 

45.8 

^.!ay   18 

44.6 

Jan.  19 

35.2 

1932 

Aug.   31 

54.4 

May  12 

44.6 

Jan,  25 

38.0 

1933 
•Jan.  13  : 

38,6 

99, 


10-U-No.  7, 


Hill. 


Location  and  description:   Approximately  0.3  mile  east  of  Rice  Rood 

and  0.3  mile  south  of  East  Fifth  Street, 
Reference  point:   Top  of  casing,  0.8  foot  above  ground. 
Elevation  of  referonco  point;   49 . 25 . 
Use;   Irrigation, 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P,  to 

Dist.  R.P.  to 

V/ater  Surface 

Water  Surface: 

.later  Surface 

Date 

feet 

:   Date 

f30t 

Date 

feet 

1930 

:   1931 

1932 

NoY.   7 

:. "      44.3 

:May   12 

:     43.2 

Jan.  25 

33.3 

1931 

:Aug.   21 

5C.5 

Mar.   9 

31.2 

jan,  19 

31.1 

:rov.   25 

45.3 

May   13 
:  1953 

43.8 

.Jan.  13 

33.9 

10-V-Fo.  1,   Caroline  Krukenberg. 


Location  and  description;   Approxinatcly  0.9  mile  east  of  Saviers 

Road  and  100  feet  south  of  Deir.psey  Road, 
Reference  point;   Air  gaugo  1.8  feet  above  ground.  On  Juno  25,  1923, 

reference  point  changed  to  p^Jmp  base, 
Elevation  of  reference  point;   36.19.  On  June  25,  1929,  elevation 

of  reference  point  changed  to  35.1, 
Use;   Irrigation, 
Depth  of  well:   216  feet. 


Diameter  of  ccsing: 

12  inches. 

Dist.  R.P. 

to: 

Dist. 

7..F.  to 

•Dist. 

R.P.  to 

Viator  Surictce:        : 

Water  Suxface 

Water 

•  S-irface 

Date 

feet 

:  Date 

feet 

Date 

foot 

1927 

:   1929 

1931 

Nov.   19 

7.0 

:Nov,   8 

31.5 

Aug.   21 

46.1 

1928 

:  1930 

Nov.   25 

31.0 

Jan.   7 

5.0 

:Jan.   27 

16.2 

1932  : 

Feb,   24 

6.0 

:Apr.   14 

28.4 

Jan.   25 

23.0 

Apr.   4 

18.0 

:July  11 

48.0 

I'.rtv.        9  : 

21.1 

July  25 

35.0 

+   :Sop.   20 

40.5 

:ray   13 

36.0 

Nov.   19 

14.0 

:Nov.   7 

33.6 

•Aiig.   31 

37.2 

1929 

;   1931 

.   1933 

June  25 

39.7 

:Jan.   19 

21,2 

Jan.   13 

26.8 

Aug.   7 

40.7 

lYm       12 

30.0 

100 


10-V-No,  2,   Adventist  ConfercncG  of  Southern  California, 

Location  and  description;   Approximately  0.6  mile  west  of  Hallos  Road 

and  0.4  mile  north  of  Etting  Road, 
Reference  point;   Hole  in  pump  base,  1.5  feet  above  ground. 
Elevation  of  rcforonco  point :   36.28, 
User   Irrigation  and  domestic. 
Depth  of  well;   355  feet. 
Diameter  of  casing:   14  inches. 


Dist.  R.P.  to- 

Dist.  R.P.  to- 

Dist. R.P.  to 

Water  Surface: 

la  ter  Surface - 

V/atcr  Surf p  CO 

Date 

feet     ; 

Dfito 

feet 

Date    : 

foot 

1927   : 

1930 

1931   ': 

, 

Nov,   22 

7.2 

Jan,  27 

18.5 

Airg.   21  - 

46,1 

1928 

Apr .   14 

28.4 

Dec,   2 

34.0 

Jan.   6 

4,8 

July  11 

4&.3 

1932 

Fob.   24 

4,6 

SOT),  20 

43.3 

jan,   26 

25.6 

July  25 

31,3 

ITov,   6 

40.0 

:!1ar,   10 

23.5 

Nov.   19 

15,4 

1931   : 

.2.fey   18  : 

36.7 

1929 

Jen,   21 

24,5 

Sep.   6 

41.2 

June   25 

47.3 

May   12 

37,4 

1953 

Nov.   7 

34.8 

:Jan»  26 

:      23,2 

10-V-No,  3,  E,  J.  Gloason. 

Location  and  description;   Approximately  0.25  mile  southwest  of  Olds 
Road  and  500  feet  southeast  of  Pleasant  Valle^'-  Road, 

Roferoncc  point;   Top  of  l-|-inch  pipe  which  leads  into  casing,  1.2  feet 
above  ground . 

Elevation  of  rofcre nee  point;    26.10. 

Use;   Irrigation. 

Depth   of  well;        250   feet. 

Diixraotor  of   casing:        8   inches. 


Dist.  R.P.  to- 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P,  to 

Wator  Surface; 

Water  Surface 

\7ater  Surface 

Date  : 

feet 

Dc.te 

feet 

Da.to 

feet 

1927   : 

ie29 

TTSr 

Nov .   19 

2.8 

Aug.    7 

38.0 

May   11 

29.0 

1928 

Nov.    7 

26.2 

July  24 

43.8 

Jan,   6: 

Flowing 

1930 

Aug.   21  - 

36.5 

Eeb.   23 

0.7 

Jan.   25 

12.0 

T'JoV.   25 

27.4 

Atir.    4 

8,2 

Apr.   10 

22.0 

1932 

July   24 

SV^^S 

July  11 

38.8 

Jan,   25 

16.8 

Nov.   19 

9,5 

Sep.   20 

37.5 

Mar.    9 

15.4 

1929 

Nov .    6 

30.4 

M-  y   13 

30,0 

Fob.   27 

6,0 

1951 

Aug.   31 

31,3 

June   25 

:    34.5 

Jan.   19 

16.6 

1933 
Jan.   13 

18,1 

101 


10-v-No.  4,     N.  L.  Clnyberg. 

Location  and  description;       Approximately  0.5  mile  north  of  Hueneme 

Road  and  100  feet  west  of  Olds  Road. 
Reference  point;       Top  of  casing,   0,9  foot  above  ground.     On  July  9, 

1929,   reference  point  changed  to  side  of  suction  pipe,   and  on  May  11, 

1931,   reference  point  changed  to  top  of  casing.     New  pump  installed. 
Elevation  of   reference  point;        24.27,        On  July  9,    1929,   elevation  of 

reference  point  changed  to  24.4,   and  May  11,   1951,    it  changed  back 

to   24.27. 
Use;        Irrigation, 
Diarjetor   of   casing;        12   inches. 


Dist.  R.p.  to: 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.p.  to 

Water  Surface 

Water  Surface. 

Uater  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet     : 

Date 

feet 

1927 

1930   • 

1951 

Nov.   17 

2.3 

Jan.  25 

12.0 

Aug.   21 

35.7 

1928 

:Apr.  10 

19.0 

Nov.   25 

:     27.5 

Jan.  6 

0.2 

July  11 

38.3 

1932 

Fe-.   23 

0.4 

Sep .  20 

35.6 

Jan.   23 

16.0 

Apr.  4 

7.5 

Nov.   6 

32.2 

Mar.   9  • 

14.4 

July  24 

29.5 

1931 

•May   13 

28.5 

1929 

:jan,  19 

16.3 

Aug.  31 

:     30.8 

July   9 

35.4 

May   11 

29.6 

1933 

Aug.   7 

:     36.3 

Jan.   13 

17.1 

Nov .    7 

2r,  .7 

10-V-Ko.    5,     Ventnara  County. 

Location  and  description:       Approximately  1000  feet  east   of  Olds  Road 

and  10  feet   south  of  Etting.  Road, 
Reference   point;       T'op   of   2-inch  pipe   inside   casinc,    1.5  feet  above 

ground.     On  July  9,   1929,  reference  point  changed  to  l/2-inch  pipe. 
Elevation  of  refore-'ce  point:        31.62.     On  July  9,   1929,   elevation  of 

rcforsnce  point  changed    to:      32,0. 
Use;        ITot  used. 
Diameter  of  casing:        10  inches. 


Dist.  R.p.  to: 

Dist.  R.p.  to: 

Dist.  R.p.  to 

Wate 

■sr  Surface: 

Water  Surface: 

•Water  Surface 

Date 

feet     :   Date 

f oet    :  Dr  te 

feet 

1929 

:   1930 

:   i:31 

Feb.   27 

10.5   ::July  11 

47.8    :ITo^.   25 

33.5 

July   9 

44.6    :Sep.  20 

44.0    :   1932 

Au^.    7 

43.0    :Nov.   6 

36.8   :Jan.   25 

22.  7 

Nov.    7 

32.4     :   1931 

:rar.   9 

21.2 

1930 

:Jan.   19 

82.3   :j:ay   13 

55.4 

Jan.   25 

17.3    :!.!ay   11 

35.2    :Aar.   31 

40.2 

Apr.   10 

25.4     :Aug.   21 

44.4   :   1933 

:Jan.  13 

• 

23.8 
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lO-T-No.  6,  Geo.  E.  Carlson. 

Location  and  description;   0.20  mile  north  of  Dempsey  Road  and  50  feet 

east  of  "Rice  Road. 
Reference  point;   Pump  base,  1.0  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point:   40.96. 


Use: 


Irrigation, 


Dist,  R.P,  to: 

Dist.  R.P.  to: 

Dist.  R.  P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface: 

Vfeter  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

foot 

1929 

1931 

1932   ': 

Aug.   8 

:     47.4 

Jan.  19 

28.0 

Jan.  25  : 

30.2 

Nov,   8 

:     40.7 

May   12 

40.8 

Mar.    9  • 

27.3 

1930 

Aug.   21 

58.6 

'lay   13 

47.0 

Jan.  27 

:     22.3 

Nov .   25 

39.6 

Au^- .   31 

*  ti6.4 

Apr.  14 

33.0 

:   1933 

Sep.  20 

:     50.4 

:Jan.  13 

:      32,5 

Nov.   7 

41.6 

"^     Pumping 


10-V-No.    7,      Gus  Maulhardt. 

Location  and  description;        .Approximately  125  foot   southeast   of  Pleasant 

Yalley  Road  and  0.43  mile   southwest   of  Hailes  Road. 
Reference   point;        Top  of  metal   pump  pinto,   0,9  foot   abov'.;   ground. 
Elevation  of  reference  point;        35 . 30 , 
Use;        Irrigation, 


Dist.  R.P,  to: 

Dist.  R.P.  to- 

Dist.  R.  P.  to 

hater  Surface 

'"*atcr  Surface 

V/ater  Surface 

Date 

feet 

Dat  e 

feet 

Date 

foot 

1930 

1931 

1932 

Nov.   6 

39.7 

May   12 

37.0 

Jan.   26 

:     25.3 

1931 

Aug.   21 

45,7 

Mar.   10 

:     23.0 

Jan.  21 

24,2 

.Doc.   2 

33.3 

Sep.   6 

1933 
Jan.   26 

40.5 
:     22.2 
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10-W-No.   1,     Otto  Kohlor. 


Loc^.tlon  and  description;       Approximately  30  foot  south  of  Hucnomc 

Road  and  30   feet  oast  of  Arnold  Road. 
HeforcncG  point;       Ground,     On  July  9,   1929,   rofercnco  point  changed 

to  plug  in  pump  head. 
Elovrtiofa  of  roforonco  point;        15.6.      On  July  9,    1959,   elevation  of 

reference   point   changed  to   17.0. 
Use;        irriE-ation  and  domestic, 
Der)th  of  well;        210  feet. 


Diameter  of  casing:   12  inches. 

Dist.  R.P.to  : 

Dist.  R.P.  to: 

Dist.  R.P. 

to 

If.tcT   Surface: 

:Watar  Surface. 

'^ator  Surf- 

:ce 

Date 

feet     : 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1929 

1931 

rov.   19 

Flowing 

July   9 

24.3 

Jan.   16 

9.0 

1928 

.Aug.   7 

25.6 

Nov.   23 

21.9 

Jan.   6 

n 

Nov.    7 

17.6 

1932 

Feb.   22 

n 

1930 

Jan.   23 

:      9.0 

llr.r.      30 

n 

:Jan.   25 

:      4.8 

Mar.   9 

7.2 

ITov.   19 

Not  Flowing 

:Apr.  10 

11.4 

1933   : 

1929 

July  10 

28.3 

Jan.   13 

:     10.0 

Feb.   27 

Flov7ing 

Sep.   19 

:     26.7 

Juno  25 

:  Not  Flowing 

■Nov.   6 

:     23. 1 

10-w-Vo,    2,      Joe  Friodrich. 

Location  and  descri-ption;        Approximately  0,5  mile   south  of  Huenomc 

Road  and  30  feet  vrost  of  Arnold  Road, 
R:-fcrence  point;        Plug  in  1-inch  f^ipo  leading  into  casinp,   1.2  feet 

above  ground.      On  July  10,   1930,    refcronco  point  chnngcd  to  top 

of  new  metal   pump  base, 
ElGv-ticn  of  rcforcnce  point;        13,40.     On  July  10,   1930,   elevation 

of  rofr.-rcrnce  point  changed  to:        13.84, 
Use;        Irrigation  and  domestic. 


Dist.  R.P.  to: 

Dist.  R.F.  to; 

Dist.  R.F.to 

Water  Surface 

Water  Surface: 

V/ater  Surf^icc 

Date 

feet 

Date 

feet     : 

Df:te   : 

feet 

1927 

1929 

1132 

Nov,   19 

Flowing 

Nov.    7 

14.7 

Jan.   23 

7.4 

1928 

■   1930 

rar.   9 

4.9 

J'-n,    6 

tt 

:Jan.   25 

:      3,8 

tlTry   13 

15,2 

Fob.   23 

n 

Aot,   10 

10,2 

Aug.   31 

:    19.7 

I'ar.   30 

n 

:July  10 

24.2 

July  24 

:     13.2 

Sep ,   20 

:     23.0 

1933 

Nov.   19 

:      1.7 

Nov,   6 

:     23 .1 

•Jan.   13 

:     7.9 

1929 

1931 

Fob.   27 

:   Flow  ing 

Jan.   17 

:      7.0 

June  25 

:     20,7 

:i:ay   11 

:     17.4 
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10-W-No.  3,  A.  A.  T'iltfong, 

Location  and  description;   Approximately  1,1  miles  south  of  Hucncme 

Road  and  700  feet  west  of  Casper  Road. 
Reference  point;   Gv ound . 
Elevation  of  reference  point;   8,1. 
Use;   Domestic, 
Depth  of  well;   160  feet. 
Diameter  of  casing;   3  inches. 


Dist.  R.P.  to 

:Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

;Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

:    feet 

:   Date 

feet 

1927 

1929 

:   1931 

Nov.   19 

Flowing 

Aug.   7 

•  Not  Flowing 

:May.  11 

Not  Flowing 

1928 

Nov.   7  • 

tt     tt 

:Aug.   24 

It    It 

Jan.   6 

1? 

1930 

;Dec.   10 

II    II 

Feb.   22 

n 

:Jan.  25 

:   Flowing 

:   1932   : 

Apr.   4 

n 

Apr.   10 

:  Not  Flowing 

:Jan.  26 

II    It 

July  24 

Not  Flowing 

:July  11 

tt      n 

:Mar.  10 

>   II    tl 

Nov.   19 

n               n 

Sep .   20 

't       It 

:May   20 

11    It 

1929 

Nov.   6  : 

It      tt 

: Sep .   6 

It    II 

Feb.   27 

Flowing 

1931 

-   1933 

June  25 

Not  Flowing 

Jan.  19 

"     It 

:Jan.   26  • 

It    It 

10-W-Ko 

.  4, 

J.  B. 

Pedefour, 

Location 

and  description:   Approxiaia 

tely  0 

.5  mile  east  of  Casper  Road 

and  30  feet  south  of  Rueneme  Road, 

Reference  point;   Top 

of  casing 

1.1 

feet  < 

above  ground. 

Elevation  of  reference 

point;  li 

).6, 

Use;   Irrigation  and  domestic. 

Diameter 

of  cacing:   10  inches. 

Dist.  R.P,  to: 

Dist 

.  R.P. 

to: 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Wate 

r  Surf 

ace; 

Water  Surface 

Date 

feet 

■      Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

:  1929 

1931   : 

Nov .   19 

Flowing 

'Feb.   27  . 

Flowing 

Dec .  10 

■   Not  Flowing 

1988 

:Aug.    7 

:Not 

Flowing 

1932   ; 

Jan.   6 

:      " 

•Nov.    7 

It 

tl 

Jan.   26 

.    ft     t» 

Feb .  24 

n 

:   1950 

:!%r.   10 

.    It     It 

Apr.   4 

II 

:jan.  25 

IT 

It 

:May   20 

II     tt 

July  24 

Not  Flowing 

:Nov.   6 

•   It 

It 

Sep.   6 

11     It 

Nov.  19 

"     It 

:   1931 

1935 

Jan.   19 

tt 

tl 

Jan .   23 

tt    It 

.  4.ug.   21 

11 

II 
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10-W-ITo.  5,  A.  A.  Wiltfong. 

Location  and  description;   0.85  mile  south  of  Hueneme  Road  and  800 

feet  WGst  of  Casper  Road, 
Roforence  point;   Air  gauge,  0,9  foot  above  ground. 
Elevation  of  rcfcrenco  point;   9,82, 
Use;    Irrigation, 
Depth  of  well;   370  f oet . 


Dist.  R.?,  to 

Dist.  R.Pc  to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Sufface 

Water  Surface 

Date 

feot 

Date 

feet 

Date   ; 

feot 

1929 

1930 

1932 

July  10 

16.5 

Sop.   20 

22.7 

Jan.   26 

4.7 

Aug.   V 

11,2 

Nov.   6 

19,7 

llTj        20 

*  33.7 

Nov.   7 

12.7 

1931 

£op.    6 

16.7 

1930 

Jan.   19 

4.7 

•   1933 

Jan,  25 

:     0.0 

May   11 

14.7 

:Jan.  13 

5.1 

Apr,  10 

5.2 

Aup.   21 

:  *     43.2 

July  11 

22.7 

Doc,   10  • 

10.7 

Puinpmg, 


lO-Tf-No,  6,  J,  Roy  Willi'.-ms, 

Location  and  description;    0,25  mile  oast  of  Casper  Road  and  50  feet 

south  of  Hueneme  Rend, 
Reference  point;   Metal  pump  base,  1,4  feet  above  ground, 
Eloyat  ion  of  r ej^^re^nc  o  po int ;   18.03. 
Us_C: 

14  inches. 


Irrigation. 

Diameter  of  casing 


Dist.  R.P.  to; 

Dist.  R.P.  to' 

Dist.  R.r.  to 

Water  Surface 

iVator  Surface 

T/ator  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date   : 

feet 

1929 

1931 

•   1932 

Nov.    7 

21,5 

Jan,   19 

11,4 

•Jan.  26  • 

11.2 

1930 

•Kay   11 

25.0 

I'.r.T.      10  : 

9.2 

Jan ,  25 

6.8 

Aug,   21 

31,6 

T'-ay   20  • 

23.0 

July  11 

33,8 

Doc .   10 

15,7 

•Sep,   6 

26.5 

Sep.   20 

32.7 

•   1933 

Nov.   6 

29,4 

:Jaii.   26 

10.0 
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10-W-Fo.  7,   Frrjik  E'^.stwood. 


Location  and  description: 


0.26  mile  south  of  Hucncme  Ro^.d  and  0.52 


mile  west  of  Arnold  Road. 

Reference  point ;   Air  gauge,  2.1  feet  above  ground. 

Elevation  of  reference  point :  15 , 24 , 
Use;   Irrigation. 


Dist.  R.?.  to 

Dist.  R.?.  to 

Dist.  R.F.  to 

V/ater  Surface 

V<ater  Surface 

7/9 ter  SurfRce 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1931 

1932 

1932 

Jan.  20 

7.5 

Jan.  23 

8.0 

Aug.  31 

19.0 

May   11 

17.5 

Mar.   9 

5.5 

1933 

Aug.   21 

23.5 

la&y   13 

15.5 

Jan.   13 

:       8.5 

Nov.   23 

17.5 

■ 

lO-W-No,  8,  Ventura  County  Game  Preserve  Association, 

Location  and  description;    0.42  nile  east  and  O.SO  mile  south  of  right 
angle  turn  in  Gaspor  Road,  1,50  miles  south  of  HueneiTie  Road. 

Reference  point;   Top  of  1-inch  flow  pipe,  7.5  feet  ahovc  ground.  On 
May  11,  1931,  reference  point  changed  to  pump  base. 

El ovation  of  reference  point;   10,97.   On  May  11,  1931,  elevation  of  refer- 
ence point  changed  to  2.46.  On  March  10,  1932  well  settled,  changing 
elevation  of  reference  point  to  1.59. 

Use;   |)uck  ponds. 


Date 

Dist.  R.?,  to" 
■■'ater  Surface 
feet 

Date 

Dist,  R,?,  to 
Water  Surface 
foet 

Date 

:Dist,  R,  P.  to 
:V»ater  Surface 
:    foet 

1931 
Jan.   20 

May   11 
Aug.   21 

8,7 

4.8 

*  40,6 

1932 
:jan,  26 

:Mar.  10 
May   20 

0.3 

1.0    : 
3,7 

1932 
Sep,    6 

1933   : 
Jan,   26 

:   *  40,9 
+  1.0 

pumping. 
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10-W-Fo.  9,  Aaucrican  Boot  Sugnr  Company. 

Location  and  description;   1.0  mile  south  of  THicncno  Road  and  0.5 

mile  cast  of  Casper  Road. 
Hcforencc  point;   Top  of  valve  connection  on  a  l-|-inch  pipe  loading 

into  well,  l.V  feet  r.hovc  ground. 
Slevation  of  rcforcnce  point;  10.7  7. 
Use:   Irrigation. 


Date 

Dist.  R.F.  to 
Water  Surface 
feet 

Date 

Dist.  R.p.  to- 
Water  Surface 
foot     : 

Date 

Dist.  R.F,  to 

'.Vater  Surface 

foet 

1931 
Jan.  20 
T.lay   11 
Aug.   21 

2.0 

9.8 

:     23.5 

1932 
Jan,   26 
Mar.   10 
May   20 

1.5 

+  2.0 

2.8 

1C.32 
ScT? .   6 

1933 
Jan.   26 

IP. 5 
0.2 

10-.5C-NO.  1,  Ventura  County  Game  Preserve  AssociTtion. 

Location  and  description;   Approxiriately  0,1  mile  southeast  of  a 

private  Game  preserve  Road  and  0.7  mile  south  of  Camper  Road, 
Reference  point;   Top  of  casinf^,  1.7  feet  belov;  gro'Jind. 
El eva t i on  of  reference  point;    1.00. 
Use;   Fot  used: 
Dianctnr  of  cr.tsing;   12  inches. 


Dist,  R,?, 

to: 

Dist,  R,P, 

to 

Dist.  R.P. 

to 

"..'ater  Surf- 

■■ce: 

V/ntor  Surface 

Water  Surf: 

ice 

Date 

feet 

D--te 

feet 

Date 

feet 

1931 

1952 

1932 

Aug.   21 

22,0 

I,  Tar,   10 

2,0 

Sep, 

6 

17.5 

1932 

May   20 

7,1 

Jan,  26 

2,6 
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11_P_ttq,  1,  A:,'crs,  Outlancl  &  Faulkner. 

Location  and  doscrlption;   Approximately  50  foot  southeast  of  Telegraph 

Road  and  O.S  mile  northeast  of  Cmnmings  Road, 
RoferencG  point;   Pluf^  in  pump  base,  0.5  foot  above  ground. 
Slcvatior.  of  reference  point;   229,11, 
Use:   Irrigation, 
Depth  of  well:   173  foot. 
Dianotor  of  casing;   16  inches. 


Dist.  R.P,  to: 

Dist.  R.P,  to 

Dist.  R.P. to 

Water  Surface 

Wator  Surfjicc 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1912 

1950 

1931 

Dec .  30 

a,   27.0 

Jji.n.   23 

36.8 

NOV.  17  : 

44.2 

1927 

.Apr.    7 

40.7 

1932 

N"v.   11 

:       50.2 

.July  25 

:     50.8 

.Jan.   20 

36.0 

1928 

:   1951 

Mar.    5 

31.2 

Jan.   5 

28.4 

Jan.   14 

:     39.0 

May   11 

+  54.2 

July  25 

40,7 

•May    7 

43.6 

Aup.   26 

*  58.8 

IJov.   7 

31,8 

: Aug .   18 

:     50.6 

1933 

1929 

Jan.    4 

38.0 

Nov.   20 

:       42.1 

*  Pumping 


11-P-No.  2,  Limoneira  Company 

Location  and  description;   Approximately  50  feet  southeast  of  Middle 

~"  Road  and  250  feet  northeast  of  Cummings  Road, 

Reference  point;   Air  gauge  2,3  feet  belot?  ground.   On  January  4,  1950, 

refsrenco  point  changed  to  concrete-  floor  of  pump  house. 
Elevation  of  reference  point;    244.04.  On  January  4,  1950,  elevation 

of  reference  point  changed  to;   245,34, 
Use;   Irrigation, 
Depth  o_f  well;   295  feet. 
Diameter  of  casing;   16  inches. 


Dist.  R.P.  to: 

Dist.  R.P,  to: 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface: 

Water  Surface- 

:Water  S'arf'-ce 

Date 

feet     :   Date 

:    feet 

Date 

feet 

1928 

:   1930   : 

1952 

Dec.   26 

44,4     :Apr.   7 

55.5 

Jan.   20 

50.9 

1929 

:July   8 

G1.5 

Mar.   5 

47,0 

Feb.   25 

46,4     :Ser).   16 

59.5 

July  15 

a.   62.6 

July   6 

62.4     :Nov.   4 

60.9 

Aus .   26 

59.8 

Aug.    3 

61.4     :   1951 

:Nov.   5 

a.   56.7 

Nov.    5 

59.4     ;Jan.   14 

52.8 

1953 

1930 

:May    7 

:     56.7 

Jan.   4 

55.7 

Jan.   4 

59.7      :Aug,   18 

66.0 

Jan.  14 

:  a.   52.0 

Jan.   25 

:    52.6     : 

a.      obtained  from  Liuioneir'.  Company. 
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11-P-No.  3,     Hcirpold  &  Nicoly. 

Location  and  description:        0^9  mile   southwest  of  Foothill  Road  and 

50  feet  saitheast   of  Kiddle  Road. 
Tifcfr-rence  poi_n_t;        Top  cf  metal  pump  plate,   0.3  foot  above  ground. 
El eva t i on  of  referoncc  po int :        23 2 . 21 . 
Use;        Irrigation, 
Depth  of  V7ell:        243  feet. 


Dist.  R.P.    to 

Dist.  R.F,    to 

:Dist.    R.P. to 

Vu'eter  Surface 

Water  Surface 

:Wator  Surf-.-cc 

Dato 

feet 

Date 

feet 

Date        :          feet 

1930 

.      1931 

1932        : 

Apr.        7 

88.2 

T!ay       7 

89.4 

r-nr.        5  :             77.9 

sop.      16 

94.2 

Aug.      18 

106.7 

May       11   :            88.2 

Nov,        4 

93.6 

l>Tov .      19 

109.1 

Aug.     26   :            94.0 

1931 

:      1932 

1933        : 

Jan.      14 

84,4 

Jan.      20   • 

86.5 

Jan.        4  r             89.7 

11-P-Fo.  4,   Pinkcrton, 

Location  and  description:   V'indmill,  approximately  0.4';'  mile  southeast 
and  O.iO  mile  northeast  from  the  intersection  of  Brings  Road  with 
Southern  Pacific  Railroad. 

Reference  point;   Top  of  casing,  0.3  foot  aboTc  gro^ond. 

Eicvatlon  of  rc.rcronce  point:   199,25. 

Use;   Domestic. 

Diameter  of   cr.sing:        G   inches. 


Di 

St,    R.P, 

to: 

Dist.   R.P,    to- 

Dist.   R.P.    to 

Vfe 

tor  Svrf; 

ce: 

V'.'ater  Surface 

Water  Surface 

Date      : 

foot 

:      Date 

feet 

Date 

feet 

1927      : 

:      1929 

1931 

Nov.     11 

9.0 

:July 

6 

13,0 

Au.3. 

18 

18.5 

1928 

:Auf> 

o 

:              13.9 

Fov. 

19 

17.7 

Jan,        5 

8,2 

:Nov. 

5 

13.1 

1132 

Fob.      22 

8,3 

:      1930 

Jai  . 

20 

:              12.5 

Mar,      29 

'-'.9 

:Jan, 

8 

:              14.0 

:rar. 

5 

:                9.7 

July     23 

*  18.5 

:Apr, 

7- 

11.4    ■ 

:ray 

10: 

10.7 

Nov,        7 

11.1 

:5ep. 

16 

:              15.8 

:Aug. 

26 

:             14.5 

1929 

:     1931 

:      1933 

Fob,      25 

9.7 

:Fay 

• 

7- 

15.2 

■Ja"- . 

4- 

13.1 

*     Fiimpin,=? 
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11-P-No.  5,  C.  E.  Orr. 

Location  and  doscrii^tion;   0.40  mile  soitheast  of  Telegraph  Road  end 

0.14  mile  northeast  of  Briggs  Road. 
Reference  point;   Top  of  casing,  0.4  foot  above  ground. 
Elevation  of  roforcnce  point:   201.74, 
IJs£_:   Irrigation, 
Depth  of  well;    159  feet. 
Diameter  of  casing;   18  inches. 


Date 

Dist.  R.?.  to. 
■.Vator  Surface 
feet 

Date 

Dist.  K.Po  to 
Water  Surface, 
feet 

Date 

Dist.  R.P.  to 
Water  Surface 
foot 

1931 
May   7 
Aug.  18 
Nov.  19 

:      17.1 
23.7 
29.7 

1932 
Jeci,      20  : 
Mar .   5 
I'ay   10 

12,3   : 
:       8.8 
:      12.5 

1932 
Aug.   26 
:  1953 

Jan.   4 

*  29. 0 
14.0 

+ 

■piinrni  r\r' 

11-P-No.  6,  Ray  Joy  {Todd  Estate) 

Location  aiid  description;   45  feet  southeast  of  Tolerr'iph  Road  and  0.3 

mile  southwest  of  C\itnming3  Road. 
Reference  point;    A.ir  gauge  (Direct  rcadinr),  0.5  foot  nbove  ground. 
Elevation  of  roforonco  point:    234.43, 
Use;   Irrigation, 
Depth  of  well;    210  feet. 
Diameter  of  cr^siiig;   16  inches; 


Disb.  R.r,  to- 

Dist.  R.. ,  to 

V.'ator  Surface 

7;atcr  Surf-'ce 

Date 

feet 

Date 

1951 

1932 

■ray   7 

57.0 

:jan.  20  ■ 

51.0 

Au 

NOV.  17 

53.0 

•T,:ar.   5  : 

47.0 

Hay   11 

50.0 

Je 

• 

Date 

•Dist.  R.I',  to 
:V?atcr  Surface 
:    feet 

1932 

Aug.   26 

1933 

Jan.   4 

;     58.0 

:     53.0 

Ill 


11-F-Nc).  7>  r.euboii  Atmorc. 

Locntion  nnd  description;   0,20  milo  northwest  of  Tole^raph  Rond  and 

0.74  mile  northeast  ox  Briggs  Road. 
RefercncG  poirt;   Air  g^^^'ge,  1.5  foot  above  grou:id. 
Elevation  of  rofercneo  point;   261.94. 
Use;   Irrigation; 
Depth  of  TTQll;   290  feet. 
Diameter  of  casing:   16  inches. 


Dist.  R.P. 

to: 

Dist. 

K.P.  tj; 

Disi.  R.P. 

to 

TTater  Surfi 

ice. 

Wate 

V  Sivrf^iC^-                     ; 

i.'rtor  Svirface 

D?te 

feet 

Dato 

foet    : 

Date 

feet 

1931   : 

1932 

1932 

Aug.  18  : 

81.0 

J"n.  20  : 

64.0   : 

AUE.   26 

*  77.0 

Nov.  19 

74.0 

Mrr.   5 

CQ.O 

1933 

May   11 

* 

73.0   : 

Jrin.    4 

67.0 

Pumping • 


11-P-No.  8,  M.  H.  Anders  ^n# 


Location  and  description: 


400  feet   southvTcst   of  i^ri --•■-•■. '3  R  ;ad  and 


500  feet  north-.7cst   cf  T-lcgraph  Road. 
Reference   point;        Air  (rrugc,    1.0  foot   above  .--round. 

Elovat  i  on_  of  r^  form  go  point ;        23'- .  70 . 

Use:        Irrif-rticn. 

Dv^-oth  of  ^oLl:        211  feet 

Diameter  of  casing:   8  inches. 


Date 


1931 

Aue.  IB 

Nov.   19 


Dist.  R.P.  to 
later  Surface 
feet 


Date 

Dist.  R.P.  to: 
?;rator  Surface 
foet     : 

Date 

:Di3t.  R.P.  i 
:Vi(Qtnr  Surfac 
:    feet 

1932 
Jan.   20 
I'ar.   5 
May   11 

43.5 
39.5 
49,0 

1932 
MiC'      25 

1933 
Jrn.   4 

•                 • 

:      51.0 
:      47 .0 

to 


*  Pamping 
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ll-P-!'o.  11,  Farmers  Tri-ipation  Company. 

Location  and  doscript.ion;   45  foot  ca.st  of  Cumparcs  Rond  nnd  20  foot 

s\xith  of  Middlo  R-ad." 
Rof crone G  point ;   B 'attorn  jf  pump  base. 
Eluvatiou  of  i-Jforonc o  point;    24-8 . 81 . 
Use;   Irric"tion, 
Depth  of  wo  11:   575  foot, 
biomotor  of  cosing:   18  inches. 


Di 

St.  R.?. 

to 

Dist.  R.p. 

to: 

Dist.  R.P. 

to 

Wa 

tor  Surfc 

cc 

rlVater  Surf 

^co 

V/atnr  Surf 

ICC 

Date 

foot 

Date 

:    foot 

:  Date 

foot 

1932 

:  1932 

1932 

Apr.   29 

61.9 

Sop.   8 

:     55.7 

Doc.  12  : 

64.8 

Juno   3 

*   92.5 

Oct.   13 

:     54.2 

1933   : 

July   6 

*  101.8 

:Ndv.   12 

*  92.5 

•Jan.   31 

:     63.8 

Moasuremcnts  Obtained  from  Farmers   Irrigation  Company. 
*       Pumpinf 

11-Q-Ho.   1,      Andrew  Borchard. 

Location  and  description:        Approximately  0,36  ailo   soiitho".st  and  0.5  mile 
southwest   of   intersection  of  Brig^s  Road  with  the  S-^uthorn  Paci-flc 
R'-.ilroad. 

Rofcrcincc   point;        Top   of   csinf ,    1.2  feet   above  f;:round. 

Elovation   of   rof croncG  point ;        136.10, 

TJso:        I  rr i  rr. t  ion , 

Di'-nieter   of  casing;        12   inches. 


Dist.  R.P.  to: 

Dist.  P.P.  to 

Bist.  R.P.  to 

Water  Surface: 

: Water  Surface 

V.'ator  Surface 

Date 

foot     : 

Date 

feet 

Date 

:   feet 

1924 

a,   17,0   : 

1929 

1931 

1925 

a,   20.0  : 

Fob,   25 

:     10.4    : 

:.!ay   7   • 

17.8 

1927 

June  21 

15.0    : 

.UlC  18 

21,9 

Nov ,   11 

9,7   : 

1930 

•   1932 

1928 

Jan.   8 

16.0    : 

Jan.  20 

13.8 

Jan,   5 

8.6   : 

July   8  : 

17.9 

I.:ar ,  5 

11,7 

Feb .   22 

9.0 

Sop.   16 

18.1 

May  10 

:     12,5 

July  23 

:       13,9 

Nov.   4 

:     19.0 

•AUf-.  26  : 

17.0 

Nov.  7 

11,8 

:  1931 

•   1935 

Jan.   14 

;     15.7 

:Jan.   4 

:•   15.0 

a.      obtained  from  Santa  Clara  Water  Conservation  District, 
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ll-q-I*ro.   2,     D.  T.  Beckwith. 

Location  r-.nd  doscription;       Approximr.tcly  1500  feet  southeast  of 

Tclcfr-ph  R-)".d  riid~20'0  foot  u^rtheact   of  Todd   E-.Tr^ncr,, 
Rcforence  point;       Top  of  cr.sing,  '0,1  font   rbovo  Ground. 
Elov-tion  of  roforenco  point;        220.74. 
Use;        IrriG^tion. 
Depth   of  well;        220  feot. 
Di'':'.metor  of  caging;       16   inches^ 


Dist.  R.P.  to 

I)ist .  R.P.  to; 

,Dist.  R.P. to 

ifetor  Surfi^co 

vVCitcr  Surfr.cc 

"^atcr  Surface 

Date 

feet 

Date 

lOCt 

Df\tc   : 

foot 

1-323 

•   1929 

1931 

M'-^^r. 

a.  39.0 

Fob,   25 

40.1 

Jan.   14  • 

45  .-9 

1925 

July   6 

50.3 

J'av    7  • 

50.0 

Iv!ar . 

a.   4C.0 

Auc.   3 

50.0 

:Au£.  18 

54.  7 

1C27 

:Wov.   5 

47.5 

Nov.  19  : 

50.7 

Nov.   11 

30.1 

1930 

1932 

1G28 

jrn.   23 

45.2 

.Jan.   20 

44.1 

Jan,   5 

36.8 

July   8 

:      51.2 

Mar.   5  : 

41.5 

Feb.   22 

39.4 

: Sep .   16 

49.7 

:May   10 

44.0 

July  23 

47.3 

Nov .   4 

49.-7 

Aug.  25 

47.8 

Nov,   7 

:      42.0 

1933   : 

•■ 

J^n.   4 

46.0 

a.     obt^iincd  from  Santa  Clara  \,'atcr  Consc^v•lti^r.  District. 


11-Q-ITo.   3,     R.   G.   Ed?rards. 


Location  and  description;   V/indmill,  in  Lot  TTo.  66,  approximately  1500 
feet  west  of  west  line  of  Lot  No.  37,  and  50  feet  north  of  north  line 
of  Lot  No.  81,  Rancho  Santa  Paula  y  San ti coy. 

Reference  point;   Top  of  casing,  1.0  foot  above  grouhd. 


Slevat  ion 

of  reference  point:   V 

73.74. 

User   Domestic. 

Depth  of  well;   

Dist.  R.P.  to- 

Dist.  R.P. 

to 

:Dist.  R.P. to 

V/ater  Surface; 

Water  Surface 

lYfeter  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

:   feet 

1927 

1929 

1931 

Nov.  11 

*  8.0 

July   6 

14.6 

'Aug.   18 

16.3 

1926 

Aug.   5 

15.3 

Nov.  19  ■ 

15.8 

Jan.  5 

7.4 

1930 

1932 

Feb.  22 

*  8.8 

Sep.  18 

14.5 

Jan.  20 

13.2 

Mar.  29 

*10.0 

Nov.   4 

*16.0 

Mar,   7 

11.0 

Nov.   7 

13.6 

1931 

1933 

1929 

Jan.   14 

13.7 

Jan,   5 

13.0 

Feb.  25 

9.1 

•J!ay    7 

15.0 

* 

Pumping, 
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11-Q-Fo.  4,  R.  G.  Edwards, 


Location  and  description;   ^.pproxiinately  50  feet  southwest  of  line  dividing 
Lots  Ko.  65  and  No.  66,  Rancho  Santa  Paula  y  Satieoy,  and  100  feet  south- 


east of  Sautl 
Reference  ooint; 


m  Pacific  Railroad, 

Bottom  of  -nuinp  base,  0.5  foot  below  ground. 

Elevation  of  rsforence  -loint;   184,58. 

UsG_:   Irrigation. 

Depth  of  well:    329.  foet. 


Dist.  R.P,  to: 

Dist.  R.P,  to 

Dist.  R.  P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Vr'ster  Svrfeco 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1930  : 

:  1932   : 

Nov.   11 

14,7   : 

Jan.   23 

22.7 

Jan.   20 

22.2 

1928 

:Apr,   7 

25.0 

Mar.    7 

19.4 

Jan.   5 

:      13,4 

Sep.   16 

27.5 

May   11 

21.0 

July  23 

:      25.5 

Nov.   4 

27.2 

:Aug.   26 

24,7 

Nov.   7 

:      19,2 

1931 

1929 

Jan.  14 

24.  S 

1933 

Fob.   25 

17.9 

Ivlay    7 

28.6 

Jan,   5 

:     21.0 

July   6: 

23.9 

:Aug,   18 

:     31.0    : 

Aug.   5 

29.5 

Nov,   19 

2  7.1 

Nov .   5 

:      23.5 

11-Q-No.  5,  R.  G,  Edwards, 

Location  and  description;   Approximately  700  foet  southwest  of  Olive 

Road  and  5000  feet  southeast  of  Telegraph  Road, 

Reference  point:   Ground,   On  Juno  21,  1925,  rof  rencc  "loint  changed 

to  top  of  casing. 

Elevation  of  rcfjrcrice  point:  159,5.   On  June  21,  1P29,  elevation  of 

reference  point  changed  to;  160.8. 
Use;   Irrigation  and  domestic. 


Dist.  R.P.  to: 

Dist.  R.P,  to- 

Dist.  R.P,  to 

Water  Surface 

Fater  Surface 

^'ato^  Surface 

Date 

feet 

Date  : 

feet 

Date 

foet 

1928 

1930   • 

1931 

Fob.   22 

Flowing 

Jan,   23 

3.6 

Nov.   19 

6.0 

Mar.   29 

Not  Flowing 

Apr,   7 

3.7 

1932   : 

July  23 

ft         M 

July   8  • 

8,4 

Jan.   20 

2.5 

Nov.   7 

Flowing  : 

Se  p,  18 

6,5 

:?'!ar.    7 

*  0,7 

1929 

Nov,   4 

:     5,5 

:l^ay   11 

1.2 

Fob.   25 

n 

1931 

Aug.   26 

4.5 

June   21 

5.0 

Jan,   14 

3.3 

Aug.   5 

:      7.3 

:I.iay    7 

6.7 

:   1935 

Nov.   5 

2.6 

Aug,   18 

8.7 

Jan,   5  • 

2.2 

*     Vl 


Flowing   at   depth  shown,   boiow  reference  point. 
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11-Q-No,   6,      C.   J.   Lindsoy. 

Location  and  description;        On  southsidc  of  Santa  Clara  River  wasli,   1.5 
iniTcs'southca.s.tcrly  from  Telegraph  Road,  measured  along  CT-irnmings 
Road,  and  0.20  mile  from  Cumiaings  Road  in  a  southwesterly  direction. 

Rcforonce  point;       Top  of  concruto  curb,   ?.8  fort  bclov/  niround. 

Elevation  of  refer-- nco  point :        177.05. 

Use;        Irrigation  and  domestic. 

Depth   of  well:        117  feet. 


Dist. 

R.r.  to 

Dist.  R.F.  to: 

Dist,  R.r.  to 

nater 

Surf c  ce 

V/rtcr  Surface  • 

rater  Surface 

Date  : 

foot 

Date 

feet 

Date   : 

feet 

1929 

1930 

1932 

Sep.   16  : 

6.9 

Nov.    3 

:     6.7 

Jan.   20 

6.7 

1930 

:   1931 

:Kay   10 

*  lE.O 

Jan.   8 

5,5 

.May     7 

:     6.2 

Aug.   26 

:  *  11.3 

July   8 

6.7 

:Aug.   18 

:   *  11.6 

1933 

Aug.   12 

7.0 

Nov.   19 

7.0 

Jan.   4 

:  *  5.0 

Pumping, 


11-R-No,   1,     Dol  Norte  Citrus  Co. 

Location  and  description;       Approximately  0.S5  mile  soutlr.'cst  of  Dol 

Norte  Avenue  and  100  feet   southoast   of  Ditch  Roi'.d, 
Reference  point;        Air  gauge,    0.3  foot  below  ground. 
Elevation  of   rcforonce   point;        137.90, 
TTse ;  Irrigation. 

Depth  of  well;  192  feet. 

Di-aictcr   of   casing;        15  inches. 


Dist.  R.F,  to 

Dist.  R.F.  to: 

:Dist.  R.r.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

:T7atcr  surface 

Date 

feet 

:   Date 

feet 

Date 

:    feet 

1927 

:    1930 

1952 

Nov,   20 

57.0 

:Jan,   27  : 

86.3 

Jan.   11 

:  a.  99.4 

1928 

;Aor.   4 

a.   80.5 

i:ar.   12 

:     92,4 

Jan.  11 

54,7 

:Sop.   22 

£2.1 

July   5  ; 

^*  •   83  •  2 

Fob.   25 

52,4 

:Nov.  12 

95.5 

Aug.    2 

;  a.  *97.0 

July  26 

56.3 

:    1931 

:S0T^.   3 

:     87.8 

Nov.   20 

68,6 

: Jan .   21 

94.4 

Oct.   19 

a.  97.0 

1929 

;J,^r.   10 

a.   90.9 

:   1933 

Feb.   26 

:     70,9 

;L:ay   13 

:     92.4 

Jan.   12 

:     02.4 

Aug.   10 

81,7 

;Aug.   25 

:   *10S.6 

:Fcb.   15 

:  a.   94.7 

Nov.   9 

86.3 

;SGp.   1 
: Doc .   3 

:  a.   99.4 
•  a.  101.7 

* 


Obtained  from  S;:nta  Clara  ',7ater  Conservation  District. 
Pumping, 
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ll-R-No.  2,   John  Lloyd-Butler. 

Loc'ition  ar-Q  description;   ''/indmill,  or.   south  side  of  Sinta  Clnrn  River, 

1.1  milos  oast  cf  Saticoj^  Bridge,   Casing  rt  bottom  of  pit, 
Rcferonce  point;   Top  of  2"  x  4"  plank,  on   top  of  curb,  1.4  feet  above 

ground.   On  November  12,  1?50,  reference  point  changed  to  west  side  of 

curb. 
Elevation  of  reference  point;   151.11.  November  12,  1950,  elevation  of 

reference  point  changed  tot   150,2. 
Use:   Stock. 
Depth  of  well;   40  feet. 
Diameter  of  casing:   8  inches. 


Dist,   R.P,    to 

DiBt.R.P.   to 

Dist.  R.   P.    to 

Water  Surface 

V'ater  Surface: 

'"/ator  Si-rfacc 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1928 

1950 

1931 

Dec.      26 

a,      33,0 

Apr.      16 

10.2 

May          6 

13.5 

1929 

July     14 

a,      30.3 

Dec.        2   ■ 

a,      33,3 

Feb .      26 

c.      28,0        : 

Sett.      22 

a.      32.1 

1932 

June     24: 

a.      28.7 

Dec.        1  : 

26.8 

J"n.        2 

:            51,0 

Aug.     10: 

a,      30.9 

Doc.      31 

22.2 

J;n.      31 

7.9 

Nov.        J 

a,      25.8 

1931 

Apr.      20 

5,7 

19o0 

?eb.        3 

11.8 

:Aug.        6 

29,6 

Jan.      22 

a.      30.5 

i.'ar.      15 

7,2 

Doc.      17 

31,5 

Mar,        4 

15. S 

:IT?y         1 

:             28.4 

1935 
:Jac.     7 

23,7 

•Fob,   15 

:            13,9 

Tleasurcmc 

snts  obtained 

from  Santa 

Cl-^ra  ^p.tev  C- 

3nservatio: 

1  District, 

a.  Measurements  by  Division  of  Wat .r  Resources, 


11-R-No,  3,  John  Lloyd-Butler, 

Location  and  description;   Approxinatoly  0.38  nilo  southeast  of  Vineyard 

avenue  and  0.70  mile  northeast  of  Del  Norte  Avenue, 
Reference  Point;   Hole  in  metal  pump  base,  0,3  foot  above  ground, 
Elev  t  ion  of  reference  point;    148 , 1 1 , 
Use;   Irrigation, 


Dist.   R.P,    to 

£)ist.    R.P.    to 

;Dist.   R.   P,   -t 

V.'ater  Surface 

Vv'atcr  S\irface 

rVfeter  Surface 

Date 

feet 

:      D:_te 

feet 

Dc-:tc 

:          foot 

1930 

1931 

:      1932 

Nov,      12 

89.0 

May.        12 

77.9 

J-'Ji.      27 

r               82,5 

1931      : 

'Aug,        25 

90.0        : 

Mar.      11 

:               74,4 

Jan.      21 

:            85,7 

■Dec,          2 

96.3 

May        19 
:      1035 
J-n .     12 

:             56.1 

78.1 
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11-S-No.  1,  0.  C.  Dcmpscy. 

Location  and  description;   Approximately  0.2  mile  northeast  of  Central 

Avenue  and  100  feet  southeast  of  Santa  Clara  Avenue. 
Refnrence  point:   Pujnp  base,  2,8  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  point:   90.30. 
Use:   Irrigation  and  danestic. 
Depth  of  well;    212  feet. 


'. 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to: 

Dist.  R.P. to 

water  Surface 

Water  Surface: 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date   : 

feet 

Date   : 

feet 

1927 

1929   : 

1931 

Nov.   29 

28.6 

:Nov.   9 

54.0 

Aug.  25 

68.3 

1928 

1930 

1932   : 

Jan.  11 

24.8 

Jan.   27  • 

93.0 

Jan.   11  • 

a.  62.2 

Feb.   25 

22.4 

Feb.   18 

a.   48.6 

Mai-.   11 

52.0 

Mar.   31 

24,5 

:Sep.   23 

60.0 

:May    2 

:  a.  60.5 

Nov.   20 

35.0 

:   1931   : 

1933 

1929 

Jan.  22 

:      58.0 

Jan.  11  : 

51.0 

Feb.   26 

:     36.0 

Feb.   25 

:  a.  55.0 

Feb.   15 

57.1 

a.  Obtained  from  Santa  Clara  Ylatev   Conservation  District. 


11-S-No.  2,  Mrs.  A.  L.  Chaffee. 

Location  and  j^escription;        Approximately  0,35  Kile  southwest  of  Del 

i\Tortc  Avenue  and  15  feet  southeast  of  Santa  ci-^-ra  Avenue, 
Rpfcrencc  point:        Pump  base,   0.3  foot  above  ground. 
Elevation  of  rcforcnco  point;       106.05, 
Use;        irrigation. 
Depth   of  well:        152  feet. 
Diameter  of  casing:        16     inches. 


Dist.  R.P.  to: 

Dist .  R,P.  to 

Dist.  R.F.tc 

Water  Surface: 

Water  SurfEce- 

Water  3urfa( 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

foot 

1927 

1930 

1P32 

Nov.   29 

36.2    ; 

Jan,  27  : 

57.0 

Jan.   11 

a.   71.0 

1928 

July  12 

02.0   + 

Apr .   7 

a.  54.7 

Jan.   11 

30.3 

:Scp.   23 

66.9 

July   5  : 

a.   69.5 

Feb.   24 

:      29.2 

:Nov.   12 

:     55.0 

Oct.  18 

a.  63.5 

Mar.   31 

:      36.2 

1931 

1933 

Nov.   20 

43.6 

:Jan,  22  • 

65.2 

_Jan,   11 

.     70.0 

1929 

July   1 

a.  77.6 

Fob.   15  • 

:  a.   64.1 

July  12 

:      66. 0 

Nov,   4  " 

a.  73.4 

Nov.   9 

:     . 61.1 

Obtained  from  Santa  Clara  Water  Conservation  District, 
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11-S-No.  3,  R.  L.  Boardsley. 


Location  and  description;   Approximately  0.75  mile  southwest  of  Del 


Norto 

Avenue  and  0,75  mile  souths 

ast  of 

Santa  Cl-^ra  Avenue. 

Rofcrcnce  poin 

t:   Hole  cut  in  west 

side  of 

casing  at  ground 

surface. 

Elevation  of  reference 

point:   ] 

L04. 

39. 

Use:    Irrigation, 

Depth  of 

well: 

163  feet. 

Diameter 

of  cosing:   ] 

L4  inches. 

Dist. 

R.P.  to 

Di£ 

t.  P.P. 

to 

Dist.  R.F.  to 

Water 

Surface 

.Water  Surf 

ace 

:V/ator  S\i.rfaec 

Date 

f 

2et 

Dnte 

feet 

Date 

feet 

1927 

1930 

1932 

Nov.   29 

43.5 

Jen,      29 

64.8 

Jan.  28 

73.2 

1928 

Sep .  83 

59.0 

Mar.   12 

70.8 

Jan.   11 

37.8 

:Nov.   12 

70.0 

M.'iy   19 

71.0 

Nov.   20 

48,4 

:   1931 

Sep.   3 

75.4 

1929 

•.J^n,      22 

67.6 

Aug.   9 

62.4 

Aug .   25 

75.5 

1933 

Nov.   9 

69.0 

Dec.   2 

74.3 

Jan.   13 

70.8 

11-S-No.  4,  Mrs.  Theresa  Scholle. 

Location  and  description;   Windmill,  a-oproximatoly  400  feet  southeast 

of  Santa  Clara  Avenue  and  on  lino  of  Del  Norte  Avenue,  produced, 
Rgfcrcnce  point;   Top  of  casing,  0.8  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;   116,3, 
Use; 


Domestic. 
Di'me  ter_of_cas_ing: 


12  inches. 


Dist.  R.P. to 

Dis 

t.  R.P.  to 

Dist. 

R.P.  to 

Water  Surface 

•7at. 

jr  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

:   Date 

feet 

1927 

1929 

•   1931 

Nov.   29 

39.3 

Nov,    9 

66.2 

Nov.    4 

•  a. 

78,0 

1928 

1930 

1932 

Jan.  11 

36.4 

Jan..   27 

52.8    : 

jon.   11 

■"-'  • 

76.7 

Feb.   25 

35.5 

•Fob .  11 

a. 

62.6 

Apr.   7 

70,1 

July  26 

55.3 

Sep.   22 

70.5 

July   5 

:  a. 

75,0 

Nov.   20 

49.0 

Nov.   12 

70.3 

:0ct.  la 

-•  • 

69.8 

1929 

:  1931   : 

:   1933 

Feb .   26 

53.9 

J-n.   22 

71.2 

Jan.   11 

71.7 

June  24 

74,7 

Apr.    7 

a. 

96.5 

:Feb.   15 

a. 

69.8 

Aug.    9 

72.6 

June   4 

a. 

72.7 

a.   Obtained  from  Santa  Clara  Water  Conservation  District. 
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11-S-No,  5,     G.  Fcri'o  &  Coiripany, 

Locr.tion  ".nd  description;        Approxiinr.tcly  0,25  mile  northwest   of  Snnta 

Clar".  Avenue  ?Jid  100  feet  northeast  of  Del  Norte  Ave  me. 
Reference  point ';       Top  of  crsing,   1,9  foet  rbovc  ground.     On  Febru'ry 

11,   193?,   roforencc  point  ch^.nged  to  cir  g^.ugc,   •'^.nd  on  July  1,   1931, 

it  changed  to  top  of  casing;. 
Elevation  of  reference  ppi^-t;        113,64.     On  Februrr-y  11,   1930,   jlev'\tion 

of  reference  point   changed  to;      114.6,    "nd  July  1,   1931,    it   changed 

to   113.6. 
Use:       Irrigation. 
Diameter  of  Casing;        16   inches. 


Dist.  R.P,  to: 

Dist,  R.P,  to 

Dist, 

R.P. to 

'■•'atcr  Surfaco- 

Water  S\irf-cc 

Water 

Surface 

Date 

feet 

Date 

foot 

T>.tc 

f( 

jct 

1924 

a,   16.9 

:   1929 

1931 

1925 

a,   30.0 

NOT .   9 

68,0 

Oct,    3 

b. 

31.0 

1927 

1930 

1932 

Nov .   29 

35.4 

Jan.   27  • 

61,0 

Jan,   11 

b. 

75.4 

1928 

Apr,   4 

b,  63.5 

Apr,   7 

:   I. 

68.3 

Jan,   11 

32.4 

Sep.   22 

70.5 

July   5 

b. 

80.0 

Feb.  25 

31,2 

1931 

Sep,   3 

66.5 

Mar.   31 

43.8 

Jan.   22 

:     74.5 

Oct,   18 

:  b. 

37,9 

Nov.   20 

49.5 

Mar.   10 

b.  81.0 

1^:33   : 

1929 

Jun.   4 

b.  72,9 

Jan,  11 

68,7 

Feb.   26 

57.0 

Aug.   25 

^4.7 

:Feb,   15 

^__b^ 

67,6 

Obtained  from  County  Surveyor's  Ofrico, 

Obtained  from  Santa  Cl^rn  Tator  Conscr;ation  District, 


11-S-No,   6,     J.5rs,   Th-'rcsa  Schollo. 

Location  and  description:        0,25  mile  southwest  of  Del  Ncrtc  Avenue  and 

60  foot  southeast   of  Sant-^'  Clara  Avenue, 
p.of crone o  point;        Pump  base,   1.3  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  point:        10G.98. 
Use:       Irrigrtion. 


:Dist,  R,P,  to: 

: Dist.  R.P,  to:        ; 

Dist.  R.P.  to 

:V/ator  Surface; 

:  Water  Surface 

water  Surface 

Date 

:    feet     :   Date 

feet 

:   Da.tc 

foot 

1929 

:            :  1931 

:  1032 

June   24 

:    69.0     :J-.n, 

22 

:      67.1 

•Jan.   27 

72.7 

Aug.    9 

:    68,6     :l,-ay 

13 

:      70.7 

:::nj7.   11 

:     70.2 

1930 

:            :Aug, 

25 

:      72.5 

Kay   le 

72,7 

Sep,    22 

:    67^     :Dcc, 

2 

:      73.7 

■Se-D,    6 

65,7 

Fov,   12  : 

66,8     : 

1933 

* 

Jan,  11  : 

69,8 
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11-T-Fo.   1,        J.   P.  Leidel. 

Locrtion  and  description;        Approxirartoly  0.7  nilo  west   of  Centr^.l  Avenue 

ojid   1400    ibct   south~of  Strto  Highwry  T.o,   101. 
Rcf  .rcncc   point;        Top  of  casing,   1.0  foot  above  ground, 
Elov^ition  of  reforcncc  point:        58 . 4 . 
Use;        Not   used. 
Dianetcr   of   casins-;        10   inches. 


:Dist .  R.P.  to 

Dist. 

R.P.  to- 

Dist.  R.  P.  to 

;Watcr  Surface 

Water 

Surface: 

•TJSrator  Surface 

'    Date   ;    feot 

Date 

feet 

Date 

foot 

1227  : 

:   1929 

1931   : 

Nov,   21:     10.0 

iJunc  24  : 

39.5 

Nov.   25 

:      44.0 

1928  : 

Aug,   8 

38.7 

1932 

Jan.   9:      8,0 

:Nov,   9 

35.0 

Jan,  25 

37.8 

Feb.   25:      7.4 

1930 

M'".r.   9 

:      35.3 

Mar.   31:     11.6 

J&n,   28 

27.3 

May   18 

:      42.5 

July  26:     20.0 

July  12 

54.0  + 

Aug,   31 

:      44.0 

Nov.  20:     21.0 

Sep ,  22 

49.2 

1929   : 

Nov.   12 

42.0 

1933 

Feb.   26:     16,5 

1031 
Jan,   22 

34.5 

Jan.  13 

:      3G.8 

:Aug.  22 

49 . 7 

11-T-No.   2,     N,  L,  Clayberg, 

Location  and  description;       Appro;:imatoly  0.35  mile  west  of  Central  Avenue 

and  20  feet  south  of  "State  Higliway  No.   101. 
Roferonco   point:        Top  of   casing,   1.0  foot  bolow  ground.      On  May  12,  1931, 

refer'  nco  point  changed  to   hole   in  puirp  frame. 
Elevation  of   rcfcrtmce  point:        33.2.     May  12,    1931,   elevation  of  roferonco 

point   ch:-irgud  to:        64.74. 
Use;        Irrigation, 
Depth   of  well:        320  foot. 
Diameter  of  casing:        12  inches. 


a. 


Obtained  from  County  Surveyor's  Office. 
Pumping, 


Dist.  R.P.  to: 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

\'JntoT   Surface: 

VJatcr  Surface 

Water  Surfrico 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1929 

ij'61 

1925 

a.   20.0 

Aug.   8 

40.0 

Aug.   22 

53.6 

1927 

Nov.    9 

37.2 

:Fov.   25 

4C.8 

Nov.  21 

13.2 

1930 

1932 

1928 

Jan.   28 

30,7 

Jm.   25 

43.0 

Jan.   9 

11.1 

Apr.    9 

:     33,0 

M-ir.   9 

:      40.5 

Feb.  25 

:      10.4 

Sep.   23 

50,6 

Mar.   29 

41.0 

Mar.  31 

:      15,7   : 

Nov.   12 

45,2 

May   18 

46.0 

July  27 

:      29,4 

1931 

Aug.   31 

*  71.9 

Nov.  20 

;      22.5 

J-n.   22 

37.6 

1933 

1929 

:Iv:ay   12 

:     53.2 

Jaji.   13 

41.3 

Foh.  26 

:      19.7 
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11-T-No.  i5, 


Daily. . 


Location  -ind  doscription;   Approximately  0.25  mile  south  of  St"tc 

High\7-y  No,  101  md  500  feet  o."st  of  TTood  Rond. 
Reference  point;   Top  of  4-inch  pipe  in  6-incb  casing,  2.1  feet  above 

ground. 
Eleva tion  of  reference  point;   67.01. 
Use;   Not  used. 
Diameter  of  casing;   6  inches. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

V/ater  Surface 

Water  Surface 

'.Vater  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1929 

1931 

Nov.   21 

12.4 

Nov.   8 

17. Il- 

Aug.  25 

:     22.0 

1928 

1930 

•Nov.   25 

:      22.0 

Jan.   9 

10.2 

Jan.  28 

ls. 9 

1932 

Feb.  27 

:     10.2 

Apr.   9 

14,6 

Jan,  25 

19.2 

Apr.   4 

9,9 

July  12 

:      16.6 

Mar.  10 

17.4 

July  26 

14.6 

Sep.   23 

:      19.4 

May   18 

:      20.1 

Nov.  20 

13.9 

Nov.   12 

19.4   : 

Aug.   31 

SL.3 

1929 

1931 

:  1933 

June  24 

16.5 

Jan.  21 

18.0 

Jan.  13 

3D.0 

Aug.   8 

17.3 

May   12 

:      20.6 

11-T- 

-No.  4,  Dr.  V7. 

R.  Livingston. 

Location  and 

description;   Approximat 

cly  1. 

45  miles  e. 

ast 

of  Rice  Road 

and  0.48  mile  north  of  Slrurgis 

Road 

• 

Reference 

point;   Top  of  casing, 

2.2 

feet  above  groiind. 

Elevation 

of 

reference  point:   54.20, 

Use;   irrigation. 

Diameter  of  casing:   12  inches. 

Dist,  R.r,  to; 

Dist 

.  R.P. 

to 

Dist. 

R.P.  to 

Wator  Surface: 

Wate 

r  Surface 

Water 

Surface 

Date 

feet     : 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1929 

1931 

Nov.   21 

10.0 

Nov.   7 

36.6 

Aug. 

22 

50.5 

1928 

1930 

NOV . 

25 

43.4 

Jan.   7 

7.9 

Jan.  27 

25.6 

1932 

Fob.   24 

7.6    : 

Apr.   14 

31,8 

Jan. 

26 

34.7 

Apr.   4 

17.2 

rJuly  11 

53.0 

•Mar. 

10 

32.5 

July  25 

31.8 

:Sep .   20 

47.7 

May 

18 

42.0 

Nov,   20 

19.5 

:Nov.    7 

42.8 

Aug. 

31 

44.7 

1929 

1931 

1933 

Fob.   28 

15.7 

:jan.  21 

33.2 

Jan. 

13 

33.9 

Jun,   25 

42.7 

May   12 

55.1 

Aug,   8 

42.1 
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11-T-lTo.  5,  Dr. 


R.  Li'vingston, 


Location  and  description;   Approximately  1.25  miles  east  of  Rice  Road 

and  0.4  mile  north  of  Sturgis  Road, 
Reference  point;   Top  of  collar  on  casing,  0.8  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;   51,99, 
Use;   Irrigation. 
Diameter  of  casing;   14  inches. 


Dist.  R.P.  to; 

Dist.  R.P,  to: 

Dist,  R,F.  to 

Water  Surface: 

Y/ater  Surface 

Water  Sm-f^cc 

Date 

foet     : 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

19E9 

1931 

NOT.   21 

6,9    : 

Nov,   7 

35,1 

Aug.    22 

55.3 

1928 

1930 

Nov,    25 

42.8 

Jan,   7 

5,4 

Jan.   27 

26,9 

1932 

Feb,   24 

5,3 

Arr.   14 

29,5 

Jan.   25 

32.2 

Apr.   4 

16.9 

July  11 

51,5 

tl/Iar.    10 

30,4 

Nov .   20 

:     18,0 

Sep.   20 

45,4 

!,!ay    18 

40.2 

1929 

TTov.    7 

41.3 

:Aug.   31 

43.5 

Feb.   28 

16,5 

1931 

1953 

Jun,  25 

:     41.3 

:Jan.   21 

:     30,8 

:jan.   13 

:     29.0 

Aug.   8 

43.3 

Tfriy    12 

48.0 

ll-TrNo.  6,  Fetcr  Connelly. 

Location  g.nd  Description;        Approximately  0,6  iiiile   nortlivfest  of   State 

Highway  No,   lOi  and  100  feet  southwest   of  Central  Avenue, 
Reference  point:        Air  gauge ,   0.5  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point ;        76.17. 
Use;        Irri;-;a't  ion  rml  domestic. 
Depth   of  vrell;        150  feet. 


Dist. 

R.P.  to: 

Dis":.  R.F. 

to: 

Dist.  R.P,  to 

Water 

Surface 

Water  Sijrfaco: 

77a ter  Su.rfaco 

Date 

f 

^et 

Date 

feet 

:   Date 

feet 

1925 

1929 

:   1931 

Jan.   1 

a. 

15.0 

•Aug.    8 

46,5 

:A.ug,   25 

55,0 

1927 

Nov,   8 

45,0 

:Dcc.   2 

57.5 

Nov,  29 

18,5 

1930 

:   1932 

1928 

: Jan,   27 

42.0 

:J8ii,   28 

54.0 

Jan,  9 

16,5 

Apr.   9 

44.0 

;Mar.   11 

5i,5 

Feb,  25 

17.0 

July  12 

:     60.0 

:May    19 

54,0 

Fov,  20 

31,0 

Sop ,   23 

54,0 

;Sep,    6 

:     55,0 

1929 

•   1931 

;   1933 

Feb.  26 

32,5 

jan,   22 

49,0 

;jan,   13 

52.0 

June  24 

46.5 

:r:ay   13 

:     62,0 

: 

July  12 

51.0 

: 

Obtained  frorr  County  Surveyor's  office. 
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11-T-No.  7,  E.  \V.  Daily. 

Location  and  description;   Approximately  65  foot  south  of  State 

Highwa3'-  Vo»   101  and  0.8"  mile  west  of  Central  Avenue  intersection. 
Heforcnce  point;   Top  of  nctal  puinp  base,  1.3  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;   C2, 7 , 
Use;   Irrigation, 


Dist.  R,?.  to: 

Dist.  R.P,  to 

Dist.  R.P. 

Water  Sarfaco; 

'.7ater  Surface 

■Water  Surf 

Date 

feet     :  Date 

feet 

Date 

feet 

1930 

;   1931 

1932 

Nov,  12 

43.5    ;Aug,  22 

52.5 

May   18 

42.7 

1931 

;Fov.   25 

45.7 

Aug.   31 

:     45,0  . 

Jan,  22 

36,5    ;   1932 

1935 

Hay   12 

48,0    :Jan,  25 
;Mar.   9 

40.6 
3S.2 

Jart,  13 

:     38.2 

11-U-lTo.  2,  A,  A.  Porter. 

Location  and  description;   0,15  mile  north  of  East  Fifth  Street  and 

125  feet  east  of  Tood  ?.oad. 

Reforonce 

point:   Top  of  casing,  1.5  feet  above  groimd. 

Elevation 

of  rcforcnc 

;e  point:   50.24. 

Use:   Irrigation, 

Depth  of  well;   840 

feet. 

Diametor  of  casing: 

16  inches. 

Dist.  R.P, 

to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Vi'ater  Surface 

TTator  Surface 

'^■^ater  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

192Q 

1930 

1932 

Aug.   8 

39,2 

Nov,   7 

27.0 

Jan.  28 

:    50.0 

Nov.   8 

25,0 

1931 

:Kar.  11 

:    20.9 

1930 

Jan.   24 

23.6 

':ay   20 

30.2 

Jan.  28 

17,9 

May    15 

43.7   : 

Sep.   6 

53.4 

Apr.  14 

20.1 

Aug.   26 

:      40.7 

1933 

July  11 

:     35.8 

.Dec.   10 

29.7 

Jan.   26 

24.0 

Sep,  23 

31.2 
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11-U-No.  3,  I.Tanael  Silver ia. 

Location  and  description;   Approximately  0.47  iwile  west  of  T'olff  Road 

and  0,33  mile  south  of  East  Fifth  Street. 
Reference  point;    Top  of  metal  pump  base,  level  with  ground, 
E levation  of  reference  po int :    44 , 35 , 
Use_t   I rri gat  ion , 
Depth  of  well;    244  feet. 


Dist.  R.P,  to- 

'Dist.  R.P,  to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface; 

V/ator  Surface 

Date 

feet 

Date 

foot 

Date 

feet 

1930 

1Q31 

1932 

Nov,   6 

46.0 

Kov,   25 

35.8 

i.'ay   18 

41.2 

1931 

:  1932 

Aug.   31 

43,5 

Jan.  21 

27,0 

Jan.  26 

23.8 

:   1953 

Aug.  21 

50.0 

:Mar.   10 

2  6  .  ij 

•Jtui.   26 

26,4 

ll-U-TIo.  4,  E.  E.  Lonox, 

Location  and  description;   Approximately  40  feet  south  of  Sturgis  Road 

and  0.5B  mile  west  of  Wolff  Road, 
Reference  point;   Top  of  casing,  1,1  feet  above  grouml.  On  Januai^'"  21, 

1931,  reference  point  changed  to  air  gauge. 
Elevation  of  reference  point;    49.7.  January/  21,  1931,  olcvcition  of 

reference  point  chrngcd  to:   50.2. 
Use:   Irrigation. 
Depth  of  well;    200  feet. 
Diameter  of  ca.-in.g:   16  inches. 


Dist.  R.F,  to 

Bio+.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

■Vatcr  Surface 

rratcr  Surface 

"'ator  Surface 

Date 

fCGt 

Date 

feet 

Date 

feet 

1930 

1931 

1932 

Nov.   7 

ig.2 

:Aug.    22 

53.0 

May 

18 

45.0 

1931 

Nov.    25 

46.0 

Ai-ig , 

31 

48.0 

Jan,  21 

:     29,0 

:   1952 

193S 

May  12 

46,0 

Jan.   26 

34.0 

j'-in  p 

13 

30.7 

?!ar.    10 

32.0 
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11-U-No.  5   E.  ?1.  Lonox 

Location  :md  description;   Approximately  30  feet  south  of  Sturgis 

Road  "find  0.51  "mile  'west  of  Wolff  Road, 
Rcfcrenco  point;   Top  of  collar  on  casing  in  concrote  pit,  7.3  feet 

bciov;  ground. 
Elevation  of  refurTince  pbint ;   42.09 
Use:   Not  used. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P, to 

Water  Surface 

■.7atv3r  Surface 

V/ater  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Bute 

feet 

1930 

1031 

1032 

Nov.   7 

30.3 

:Aug.   22 

30,8 

May   18  • 

20,2 

1031 

:Nov.   25 

30,4 

Aug.   31 

32 .0  . 

Jan.   21 

20,4 

:   1032 

1033 

May   12 

32,3 

;Jan.   26 

22,0 

Jan .   13 

:     21.1 

ll-U-No.  6,  Albert  Poukert, 

Location  and  description;   230  feet  west  of  "'olff  Rosd  and  0,1  mile 

north  of  Pleasant  Valley  Road. 

Reforence  point;   l/2-inch  pipe  in  east  side  of  concrete  p\imp  baso, 

1.3  feet  above  ground. 

Elevation  of  reference  ^2. \B^'  SO , 27 . 
Use:   Irrigation  and  domestic. 


Date   ■ 

Dist.  R.P.  tc; 
Water  Surface 
feet 

Dato 

Dist.  R.F.  to 
T'.'ater  Si;rf.'^co 
feet 

Date 

Dist.  R.J:',  to 

Water  Surface 

feet 

1031 
Jan.   21 
May   12 
Aug.   21 

23.3 
45,7 
47,0 

1031 
Nov.   25 

1932 
Jan.   26 
Mar.  10  : 

*  68.0 

26,0 

24,4 

1032 
May   18 
Aug.   51 

1933 
Jaj.i.   26 

*  72.0 
42.0 

:      24.0 

Piniping. 
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11-V-lTo.  1,  Mrs.  James  Doud. 

Location  and  description;   Approximatelj'  0.5  mile  north  of  Etting  Hoad 

"  and  500  feet  east  of  Hailes  Road. 
Reference  point;   Top  of  3-inch  pipe,  7.4  feet  above  ground. 
Elevation  of  refer once  point:   32,0. 
Use    Not  used. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.  P.  to 

Water  Surface 

•Water  Surface 

: Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1928 

1929 

Nov.   22 

6.7 

July  25 

37.1 

Aue:.    7 

40.0  + 

1928 

Nov.   19 

13.7 

Nov.    7 

40.0  + 

Jan.   6 

4.6 

1929 

1930 

Feb.   24 

4.6 

Fob.   27 

G.7 

Jan.   27 

15.0 

Apr,   4 

16.0 

June  25 

40.0  + 

Apr.   14 

Destroyed, 

ll-V-No.  2,  Clara  H.  Friel. 


Location  andjTescription:   Approximately  0.5  milo  east  of  pleasant 

Valley  Road  and  100  feet  south  of  Laguna  Road. 
Reference  point;   Bottom  of  6-inch  plug  in  pump  head,  ] ovol  with  ground. 
Elevation  of  reference  point:   30,74, 
Use;   Irrigation  and  domestic. 
Diameter  of  casing;    12  inches. 

Depth  of  T'ell;   igg  feet. 


:Dist.  R.P.  to 

:        :Dist.  R.P.  to: 

:Dist.  R.  P.  to 

:  <»ater  Surface 

; 

; Water  Surface; 

: Water  Surface 

Date 

:    feet 

;   Date 

:    feet     :  Date 

;   feet 

1927   : 

1930   : 

'■      1931    = 

Nov.   S2: 

2.4    : 

Jan .   27 

12.3   :!^ay   12  : 

36.0 

1928 

Apr .   14 

27.0   :Aug.   21  : 

42.0 

Jan.   6 

Flowing 

July   11 

50.0   r^ar.   10  ; 

24.0 

Feb .   24 

n 

Sep.   20: 

45.0    :May   18  : 

42.0 

Apr .   4  • 

16.5     : 

Nov.    6: 

41.0    :SeT:.   6  : 

50.0 

1929 

1931 

:   1933   : 

July  10 

46.0 

Jan.   21 

23,0    :Jaii.   26  : 

26.1 

Nov .   7 

33.0 

:         ; 
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ll-y-No.  3,  Utt  Development  Co. 


Location  and  description;   Approximately  0.45  mile  west  of  Wood  Road 

and  100  feet  south  of  Etting  Road. 
Reference  point;   Ground,  On  July  10,  1929,  reference  point  changed  to 

air  gauge.  May  12,  1931,  reference  point  changed  to  top  of  casing. 

Pomp  removed. 
Elevation  of  reforcncc  point;   22.6.  July  10,  1929,  elevation  of 

reference  point  changed  to:   23.7,  and  on  Jlay  12,  1931,  it  changed 

to:   23.0. 
Use;   Irrigation  and  domestic. 
Depth  of  well:   212  feet. 


Diameter  of  casing:   IS 

>  inches. 

Dist .  R.P.  to: 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface- 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

foet     : 

Date 

foet 

Date 

feet 

1925 

1928 

1931 

Kar. 

a.   12.0 

Nov,  19 

Not  Flowing 

Jan.  19 

16.0 

1927 

1929 

Hay   12 

27.9 

Nov.   22 

Flowing   : 

Feb.   27 

Flowing 

:Aug.   21 

31.2 

1928 

July  10 

29.5 

•Dec.   2 

26.3 

Jan.   6 

»t 

Nov.   7 

15.7 

:   1932 

Feb.   24 

tr 

1930 

:jan.  26 

20.3 

Apr.   4 

Not  Flowing 

:Jan.  27 

:      4.1 

Mar.  10 

Destroyed 

July  25 

»t       n 

Sep .   20 

36.4 

Nov.   6 

29.0 

a. 

Obtained  fron 

1  County  Sl 

irveyor's  Offic 

;e. 

11-7-No,  4,  James  Leonard, 

Location  and  description;   Approximately  0.75  mile  west  of  Wood  Road 

and  50  feet  south  of  Etting  Road, 
Reforonco  point:   Pump  base,  1.1  feet  rbove  ground. 
Elevation  of  reference  point;    24.13, 
Use;   Irrigation, 
Piam.eter  of  casing:   12  inches. 


Dist,  R.P,  to 

Dist.  R.P,  to; 

•Dist.  R.P.  to 

"*'ater  Surface 

V.'ater  Surface 

•'"atcr  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1929 

1930 

Nov.   22 

2,5 

Feb.   27 

2.5 

:Sep.   20 

32.4 

1928 

Nov.   7 

18.0 

Nov.    6 

33.7 

Jan.   6 

Flowing 

1930 

:  1931 

Feb.   24 

n 

Jan.   27 

4.7 

.Jan.   19 

Destroyed 

Nov.   19 

9.0 

•July  11 

35.8 
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ll-V-No.  5,  A.  M.  Ranney. 

Location  and  description;   Approximately  500  feet  ;north  of  Hueneme  Road 
and  0.25  mile  east  of  Naiiman  Road. 

Reference  point;   Top  of  collar  at  connection  and  casing  and  valve,  0.1 
foot  ah.ovc  groimd.  On  May  20,  1932,  a  new  pump  was  installed  and 
Reference  Point  changed  to  motal  pump  base, 

Elovation  of  reforonce  point;   18.5,  May  20,  1932,  deration  of  refer- 
ence point  changed  to:   18,25, 

Use;   Irrigation, 


Dist*  R.P.  to 

Dist.  R.F. 

to: 

Dist.  R.  P.  to 

V»'ater  Surface 

Vlater  Surff^ 

cc: 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date   : 

feet 

:   Date 

feet 

1927 

.   1929 

:   1931 

Nov.  22 

Flowing 

Aug.    7 

30.3 

:May.   11  ' 

29.0 

1928 

:Nov.   7 

23.7 

:Aug.   21 

36.8 

Jan.  6 

n 

:   1930 

:Dec.  10 

22.6 

Feb .   24 

n 

Jan.  25 

7.4 

:   1932   : 

Apr.   4 

5.4 

Apr.   10 

M.O 

:  Jan.   26 

13.4 

July  24 

25.8 

: July  11 

:      32.9 

:Mar.   10  ' 

11,2 

Nov,   19 

:     8.3 

:SeD.  20 

34.5 

:May   20 

23,0 

1929 

:Nov.   6 

31.0 

:SGp.   5 

29,5 

Feb.   27 

2.0 

•   1931 

:   1933 

June  25 

:    28.3 

:jan.  19  : 

14.2 

:Jan.   26 

10.6 

11-V-No,  6,  American  Beet  Sugar  Company 


Location  and  description;   Approximately  200  feot  south  of  Etting  Road 

and  300  feet  east  of  TTood  Road, 
Reference  point;   Top  of  casing,  1,5  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;   22,75, 
Use;   Not  used. 
Diameter  of  casing;    14  inches. 


Dist,  R.P.  to 

Dist,  R,p,to 

Dist.  R.F.  to 

'.7atcr  Surface 

V.^tcr  Surf  a  CO 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

:  Date 

feet 

1927   < 

1929    : 

1931 

Nov ,   22 

0.0 

Aug.   8  : 

21,0 

May   12 

:    23.8 

1928 

Nov,   7  : 

16,5 

Aug.   21 

27.0 

Jan.   6 

Flowing 

1930 

Dec.   2 

25,4 

Feb,   24 

»» 

Jan.  27  • 

9,5   : 

193? 

Apr,   4 

n 

Apr,  14  • 

10,6 

Jan,   26 

14,8 

July  25 

15.4 

July  11 

:      22.9 

Kar.   10 

:    23.3 

Nov,  19 

3,1 

Sep.   2G  • 

23.8 

:?Tay   18 

:    20.9 

1929 

Nov.   6 

22-9 

:Sep,   6 

:    25.0 

Feb.   27 

Flowing 

1931 

1933   ; 

June  25 

15,7 

Jan ,   19 

15,8 

Jan .   26 

12.0 

July  10 

18,1 
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11-V-No.   7,     mifau  Bros. 


Location  and  description; 

sCTath  Oi   Ettiug  Hoad» 
Reference  point;       Piimp  base,    1,0  foot  above  ground. 


0.5  mile  east   of  Ilailes  Road  and  20  feet 

On  July  11,  1930, 


reference  point  changed  to  air  gauge. 


Slevation  of  reference  point ; 

reference  point  changed  to: 
Use;   Irrigation, 
Depth  of  well;    332  feet, 
DiametGr  of  casing:   14  inches. 


21,7. 


Julj'-  11,  1930,  elevation  of 


Dist.  R.F.  to: 

Dist.  R.P,  to 

Dist.  R.r.to 

Water  Surface: 

Water  Surface 

later  Surface 

Date 

feet     :  Date 

feet 

Date   : 

feet 

1929 

:   1931 

.   1932 

Nov.   7 

21,0    :Jan.  19 

5.0 

Mar.   10 

12.7 

1930 

:Aug.   21 

*  79.6 

May   18  • 

31.1 

July  11 

37.8    :Dec.   2 

27,7 

•3-5? .   6  : 

*  65.8 

Sep.  20 

35.0    :   1932 

1933 

:Jan.   26 

19,6 

Jan .   26 

:     10.3 

*  Rimpin^ . 


11-V-Fo.  8,   Di-ifau  Bros, 

Location  and  description:   Approximately  300  fuet  south  of  Laguna 

Road  and  0,25  mile  west  of  Wood  Road, 
Reference  point;   Top  of  metal  pump  plate,  1.2  feet  above  ground, 
Elevj.tion  of  reforeuc e  point :    29,01, 
Use:   Irrigation, 


Date 


1930 
Nov.   6 
Aug.   21 
Doc.   2 


Dist,  R,?,  to 

VJater  Surface 

feet 


29,1 
34.7 
29,8 


Date 


■  1932 
Jan,   26 
Mar.   10 
liay   18 


Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

feet 


23,7 

14,7 
21,7 


Date 


1932 
Sep,   6 

1933 
Jan.  26 


Dist.  R.P, to 

Water  Sui-face 

foet 


8^.6 

15.3 
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ll-T-No.  9,   Frank  Eastwood. 

Location  and  description;   Approximately  240  feet  cast  of  Hailes  Road 

and  0.28  mile  s~outh  of  Pleasant  Valley  Road. 
Reference  point;   Top  of  3-inch  pipe,  0.2  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;   28.43. 
Use;   Not  used. 
Depth  of  well;   126  feet. 
Diameter  of  casing;    3  inches. 


•Dist.  P.P.  to 

Dist.  R.P,  to: 

;Dist,  R.P.  to 

Water  Surface 

Vfeter  Surface 

;Vvater  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

:  Date 

;    feet 

1930 

1932 

1932 

Nov.   6 

37.8 

Jan.   26 

:      20.2 

:Scp.   6 

:      37.0 

1931 

Mar.   10 

19.1 

1933 

Jan.   21 

20.3 

May   18 

34.0 

Jan.  26 

:      19.0 

May   12 

37.0 

Aug.   21 

42.5 

Dec.    2- 

32.8    : 

11-V-Ko.  10,  Grace  G.  Hardy. 

Location  and  description:   60  feet  northeast  of  State  Highway  Ho.  60 

and  740  feet  northwest  of  Huenome  Road, 
Reference  point;   Top  of  1/4  inch  pipe,  0,3  foot  above  pump  plate  and 

1.4  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  point:    18,36. 
Use:   Irrigation, 
Depth  of  well;    902  feet, 
Dieimcter  of  casing:   16  inches. 


Date 

Dist.  R.P,  to; 
Water  Surface 
feet 

Date 

Dist.  R.P,  to 

Water  Surface 

feet 

Date 

Dist.  R,P,  to 

Water  Surface 

feet 

1931 
Jan.  20 
May   11 
Aug .   21 

7.2 

22.8 

:     26.2 

1931 
Dec.   10 
:   1932 
Jan.   26 

14,7 
4,5 

1932 
liar,   10 

1933 
Jan.  26 

Flowing 
3,0 
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11-V-No.  11,  Gus  TJauman 

Location  and  description;   150  feet  west  of  Hailes  Road  and  450 

feet  south  of  Etting  Road, 
Reference  point;   Top  of  casing,  1,2  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;   26.17. 
Use:   Irrigation* 
Diameter  of  casing;   12  inches. 


•Dist.  R.P.  to 

Dist.R.T^.  to 

Dist.  R.F.to 

.Water  Surfacd 

Water  Surfrce 

«ater  Surf-ice 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1931 

1932 

1932 

May   11 

32,8 

. Jan.   26 

19.5 

May   18 

32.8 

Aug.   21 

41,5 

Mar.   10 

17.0 

1933 

Dec,   2 

32.0 

Jan.   26 

15.0 

11-W-No.  1,  R.  J,  CQllcns. 

Location  and  description*   Approximately  0.3  mile  aauth  of  Hueneme 

Road  and  1,0  mile  east  of  Casper  Road, 
Reference  point;   'Sbp  of  3/4-inch  pipe,  6  feet  above  ground.  On 

August  7,  1929,  reference  point  changed  to  air  gauge.  New  Pump 

installed. 
Elevation  of  reference  point;    19.3.  August  7,  1929,  elevation  of 

reference  point  changed  to;  15.2. 
Use;   Irrigation, 
Depth  of  well;   243  feet, 
Dismoter  of  casing;   12  inches. 


Dist,  R.F.  to 

Dist.  R.P.  to 

:Dist.  R.P. to 

Water  Surface 

Water  Surface 

iWater  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

•  Date 

:    feet 

1927 

1930 

1932 

Nov,  19 

2.7 

Jan.  25 

10.0 

•  Jan,  26 

:     12,0 

1928 

July  11 

34.0 

Mar.   10 

10.0 

NOV,  19 

8.0 

Sep,  20 

:      34.0 

■May   20 

24.0 

1929 

Nov.   5 

31,0 

■Sep,   6 

29,0 

Feb,   27 

3,0 

1931 

1933 

June  25 

26.5 

Jan.  19 
May   11 
Aug.   21 

13.0 
29.0 
37.0 

:Jan.  27 

11.0 
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11-W-Fo.  2,  Ventura  County  Game  Preserve  Association. 


Location  and  description;   1.50  miles  south  of  Hueneme  Road  and  1.78 

miles  cast  of  Casper  Rond. 
Rsforence  point;   Air  gauge,  1.7  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;   9,63. 


Use; 


Irrigation. 


Dist.  R.P.  to; 

Dist.  R.P,  to;        : 

Dist.  R.P.  to 

Tfeter  Surface 

Water  Surface;         ; 

l.'ater  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet     :  Date   : 

feet 

1931 

1931 

;   1932    : 

Jan.   20 

5.0 

.Dec.  10 

:     41,0    :Mar.   10  ■ 

+  3.7 

May   11 

:     10.5 

•  1932 

:            ;Mny   20 

2.0 

Aug.   21 

*  51.0 

Jen.   26 

1.0    ;Sep.   5  : 

•                       • 

8.0 

Pumping, 


12-0-No.   1,     Blanchard  Investment  Company. 

Location  and  description;        Approximately  400  feet  cast   of  F^gan  Cmyon 

and  200  feet   south  of  Santa  Paula  City  Limits. 
Reference  point;       Air  gauge,   1.4  feet  above  ground. 
Elevation  of  r.:forence  point;        365.61. 
Use;        Irrigation, 
Depth   of  well;        394  feet 
Diameter  of   casing;        16   inches. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.?.  to 

Di 

V.'ater  Surface 

Water  Surface 

:V7n 

Date 

feet 

Date 

feet 

:  Date 

1925 

1929 

1931 

Mar. 

a.   148.0 

Jun.  21 

156.0 

Apr.   23 

1927 

July  18 

159.4 

Aug.   14 

Nov.  10 

145.1 

Aug.   2 

160.0   : 

Nov.   17 

1928 

Sep.   9 

162.2 

1932 

Jan.  4 

145.1 

Hov ,   5 

166.6 

Jan.   19 

Feb.  22 

144.5 

1930 

Mar.   5 

Mar.  28 

147.0 

Jan.   23 

157.6 

May   10 

July  23 

152.6 

Apr.   7  ; 

154.0 

Aug.   24  : 

1929 

July   5 

161.5 

1933 

Feb.  22 

:      148.0 

1931 

Jan.   4 

Jan.   12  ■ 

158.4 

Jan.  27 

Dist.   R.P.   to 

Water  Surface 

feet   . 


163.8 
202.0 
167.0 

152.0 
147.8 
151.5 
159.3 

171.9 
154.9 


a. 


Obtained  from  Santa  Clara  TTater  Conservation  District, 
Pumping, 
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IS-O-No.  2,  John  Goodlirg, 

Location  and  description:   Approximately  0.5  mile  northwest  and  0^1' 

mile  northeast  of  the  intersection  of  Sewell  Lane  and  Middle  Road, 

in  northwest  part  of  Santa  Paula, 
Reference  point;   Top  of  casing,  4.0  feet  below  ground.  On  January  8, 

1930,  reference  point  changed  to  air  gauge. 
Elevation  of  reference  point;   363,11,  On  Jamiai^'-  8,  1930,  elevation 

of  reference  point  changed  to;  363.6. 
Use;   Irrigation: 
Depth  of  well;   247  feet. 
Diameter  of  casing:   12  inches. 


Dist.  R.P.  tO' 

Dist .  R.pi  to 

Dist.  R.r.  to 

v/ater  Surface 

Wator  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

foot 

Date 

feet 

1927 

Nov.  10 

155,3 

1929 

1931 

1928 

Nov.   3 

162.0 

Nov.   27  : 

169.0 

Jan.   4 

145,2 

1930 

1932 

Fob .   22 

145.0 

Jan.   8 

164.0 

■Jan.   20 

154.0 

Mar.   28 

:     149,4 

Apr.   7 

155.0 

Mar.   5 

147.5 

July  23 

154.7 

July   8 

167.0 

May   10 

152.0 

Nov.   17 

I'l-e.S 

Sep.   16 

169.0 

Aug.   24 

163.0 

1929   ; 

Nov.   3 

171.0   : 

Feb.   25 

11-7 . 5 

.   1S31 

Juno  21 

162.3 

.Jar.   12 

159. 0 

1933 

Aug.   13 

*  177.0 

Jan.   4 

:     156.0 

pumping 
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12-0-No.   3,      Santa  Paulu  Uatcr  Y/orks 

Location  and   description;        In  S^anta  Paula,   300  feet   south  of  Main  Street 

an'd~50"Tect '-wost   of~Brirkla  Street. 
Reforoncc   point:        Plug  in  pump  base,   1,0  foot   above  ground. 
Elevation  of  r';feronce  point;        245.17, 
Use:        Irrigation  and  domestic, 
Dop'th  of  well;        -114  feet. 
Diameter  of   casing:        18   inches. 


Dist.  R.P,  to 

Dist. 

R.P.  to; 

Dist,  R,  P.  to 

Water  Surface; 

V/ater 

Surface : 

V/ater  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet     : 

Date   : 

feet 

1924 

1927    ; 

1930   ; 

May  28 

28,0 

July  22  : 

28.5 

Oct.   27 

47.5 

June  26 

29,6 

Nov,   11  • 

a. 

on  A 

Dec.   8 

41.3 

Dec.  15 

24,9 

1928 

1931   ; 

1925 

:Jan.   3 

a. 

25.7   : 

Jan.   15 

;     35.4 

Fob.  9 

32.0 

July  23  : 

a. 

36.6 

Mar.   4  ; 

31,3 

Apr.  20 

28.6 

Nov.   7 

a. 

30.0 

Apr.  21  : 

52,2 

Aug.  13 

34,8 

1929 

TJay   29 

r    38.0 

Dct   22 

30.8 

:Mar.  13 

32.4 

Aug.   14 

57.0 

Dec.   5 

29.6 

r.lay    6 

34.8 

Oct.   21  ; 

48.2 

1926 

:Sep.   9 

48.6 

.  1932 

Jan.  18 

26.3 

:Nov.   1 

45.3 

Jan.   9 

':     35.5 

May  11 

:     24.4 

;Dec.   1 

45.2 

.Feb.   2 

30.5 

Sep.  14 

27.3 

1930 

:0ct.  13 

41.0 

Nov.  16 

:     26.8 

:Jan,   6 

38.8 

Dec.  12 

37.8 

1927 

:Feb.   8 

32.3 

1S33 

Jan.   5 

;     24,8 

:Apr.   7 

:  a. 

36.4 

Jan.   4 

■  a.   39.2 

Mar.  15 

;      22. S 

:July   5 

:  a. 

43,0 

•Feb .   20 

29.4 

May  12 

19,0 

Aug.   8 

52.5 

Measurements  furnished  by  Santa  paula  Water  Company,   ex  ept  where  other- 
wise shown. 


a.     Measurements  by  Division  of  Water  Resources. 


4 
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18-0-No.  4,  Farmers  Irrigation  Company. 

Location  and  description;   0.1  mile  north  of  Middle  Road  and  30  feet 

east  of  Fagan  Canyon,  Road. 
Reference  point:   Top  of  casing,  level  with  ground. 
Elevation  of  reference  point:   266,79, 
Use;   Irrigation, 
Depth  of  well;    248  feet. 
Diameter  of  car. lug:   20  inches. 


Dist,  R,?,  to: 

Dist.  R.P,  to: 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface- 

W  ater  Surfac? 

Water  Surface 

D'^to 

foot 

Date 

feet     : 

Tate  : 

feet 

1929 

1930 

1932   : 

July  11 

69,4 

Sop.   9 

70,5 

Jan.   9 

61.2 

Dec.   8 

64,5 

:  1931 

Mar.   30 

52.2 

1930 

Jan.   12 

a.   61.0 

Doc.   12 

62.2 

Jan.   8 

•   a,   65,0 

Mar,   4 

:     56.1 

1033 

Feb.   8 

58.0 

Aug,   13 

:  a.flOe.S 

•Jan.   31 

:     57.3 

July  25 

:     101.7 

rov.   27 

:     69.0 

Measurements  furnislied  by  Farmers  Irrigation  Company,   except  where 

othervvise  shown, 
a.     Measurements  by  Division  of  Water  Resources, 


12-0-No,    5,      L.   C.   Greiner, 

Location  and  description;   Windmill,  100  feet  viost  of  8th  Street,  and 

150  foot  south  of  Santa  pa,ula  Street,  in  Santa  Paula, 
Reference  point;   Top  of  casing,  3,3  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;    287,53, 
Uso;   Not  used. 
Depth  of  well:   81  feet. 
Diamctor  of  casing:   6  inches. 


Dist.  R.P,  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P, 

to 

TTatcr  Surface- 

rater  Surface 

Water  Surf- 

ce 

Date 

feet 

Date 

foot 

Date 

feet 

1930 

1031 

1932 

June  30 

72,3 

Jan.   12 

71.6 

J''-  n. 

20 

64.8 

July   7 

80.0 

•Apr.   23 

80,7 

Mar. 

5 

57.5 

Aug .   18 

81.0  + 

Aug.   13 

81.0  + 

T.l-y 

10 

66,9 

Sep .   16 

81.0  + 

:Ncv.   17 

81,0  + 

Aug. 

24 

74.6 

Nov.   1 

:     81.0  + 

1933 
Jan. 

4 

70,4 
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12-0-No.  6,  Farmers  Irrigation  Company, 

Locrition  and  description;   0.4  mile  north  of  Middlo  Road,  measured  along 

Cemetery  Road,  and  60  foot  south  of  Cemetery  Road. 
Reference  point;   Top  of  I-bccjn,  at  ground  level. 
El ovation  of  reference  po int ;    29 5 , 56 , 
Use;   Irrigation, 
Depth  of  well;   411  feet. 
Diameter  of  casing:   20  inches. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to- 

Dist.  R.P.  to 

V;ater  Surface 

VJatcr  Surface 

TJater  Surface 

Date 

foot 

Date 

feet 

■   Date 

feet 

1929 

1930 

1932 

July  5 

94.0 

Oct.   13 

98.2 

■Jan.  20 

a,   84.0 

Nov.   1 

94.5 

1931 

Mar,   30 

:      77.0 

Dec.  16 

:     89.0 

Jan.   12 

:  a.   88,4 

Aiig.   24 

•  a.*  129.0 

1930 

llrr,      14 

ss.o 

Oct.   13 

88.9 

Jan.  6 

:     94.0 

Aug.   13 

•  a. +137.0 

:Doc.  12 

:      90.3 

Feb.  24 

:     83.2 

Aug.   14 

103.1 

:  1933 

Sep.   9 

:     99.0 

Doc.   22 

90,2 

Jan.   4 
•Jan.   31 

:  a.   87.4 
83.8 

Measurcmonta  famishud  by  F.amiors  Irrigation  Campf,ny,  except 

where  otherwise  shov7n. 
a.  Measurements  by  Division  of  Water  Rcsourcos, 
*   Pumping. 


12-0-No.  7,  Charles  Farrand, 

Location  rjid  desoription:   300  foot  north  of  Santa  Barbara  street  and 

30  feet  west  of  4th  street,  Santa  Paula, 
Reference  point:   Top  of  concrete  pump  base,  east  side,  level  with  ground, 
Elevation  of  reference  point;   270.34, 
Use;   Irrigation, 
Depth  of  well;    160  feet. 
Diameter  of  casing;   5-5/8  inches. 


Date 

Dist.  R.P,  to 

Water  Surface 

feet 

Date 

Dist.  R.P.  to; 
Water  Surface: 

feet     :  Date 

Dist.  R.  P.  to 
"Water  Surface 
feet 

1932 
Jan.  20 
Mar.  5 

55.1 
■  49.0 

1932 
•I':ay   10 
.Aug.   25 

:   1933 
59.7   : 
67.3   :Jan.   4 

60.5 
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IS-O-No,  9,  Santa  paula  Water  Works, 


Location  and  description;   350  feet  west  of  intersection  of  Ojai  Road 

and  Pa'rk  Street  Alloy,  and  ZO   feet  north  of  park  St.  Alley,  Santa  Paula. 
Reference  point;   Top  of  plug  in  casing,  level  with  ground, 
EJevation  of  reference  _point;   359,45, 
Use;   Not  used: 
Depth  of  well;   390  foot. 
Diamoter  of  casing;  20  inches. 


Dist,  R.P,  to 

Dist.  R.P,  to 

Dist.  R.P.to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

foot 

Date 

feet 

Date 

feet 

1931 

1931 

1952 

?^ay   8 

142.0 

Dec.   21 

133.2 

Oct.   13 

139.2 

May  29 

136.7 

1932 

•Dec.  12 

140.1 

Aug.  29 

152.0 

Jan.   9 

134.5 

Oct.  21 

148.5 

Mar.   30 

122.3 

1933 

Nov.  27 

145.1 

Aug.   1 

:      144.8 

•Jan.   31 

152.2 

Meas-aroments  by  Santa  Paula  Water  Works, 


12-P-No.  1,  F,  I.:,  Smith 

Location  and  description;   Windniill,  in  Lot  K'o,  22,  Runclio  Santa  paula 
sr  Saticoy,  0,15  mile  north  of  Telegraph  Rond  and  0,25  mile  east  of 
Foothill  Ro'.id, 

Reference  point;   Top  of  c.nsing,  1.2  feet  above  ground. 

Elevation  of  reference  point;   250,02, 

Us£;   Domestic, 

Depth  of  well;   

DiaiTBter  of  casing;       6  inches. 


Dist.  R.?,  to 

Dist.  P.P.  to 

:Dist.  S.P.  to 

Water  Surf':',cc 

IVatcr  Surface 

: Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

foet 

1927 

1929 

•   1951 

Nov,   10 

38.0 

July   6 

56.0 

May    7  ■ 

62.2 

1928 

Nov.   4 

54.5 

Nov.   17 

:    56.7 

Jan.   4 

:     36:'5 

1930 

:.-  1932 

Feb.   22 

35.6 

Jan.   23 

45.0 

Jan .   20 

43.0 

Mar.   28 

:     34.0 

Apr.    7 

48.2 

:Mrr.   5 

:    57.3 

Nov.   7 

:     38.6 

July   8 

56,8 

:Aug.   24 

:    52.3 

1929 

Nov.   3 

58,5 

1933 

Feb.   25 

39.0 

Jnn.   4 

4-7.3 
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12-P-IIo.  2,  Thermal  Belt  Water  Company. 

Location  and  description;   in  Santa  Paula,  0.12  mile  south  of  Main  Street 

"and  70  foot  west  of  Baricl?  Street. 
Referenco  point;   Air  gauge,  0,5  foot  atovc  ground. 
Elevation  of  reference  point;   240 , 81 , 
Use;   Irrigation. 
Depth  of  well;    272  feet. 
Diameter  of  casing;   18  inches. 


Date 


1924 
Oct.   2 
Dec .  15 

1925 
Jan.  20 
Apr.   3 
Aug.  13 
Sep.  26 

1926 
Jan.  18 
r,:ay  25 
Aug.  26 
Sep.  30 
Dec.   2 


Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

feet 


25.6 
20.7 

22.7 
28.4 
30,6 
29,4 

22,2 
20,2 
28,7 
22.5 
21,8 


Date 


1927 

Jan,  15 
A  Dr.  4 
July  22 
NOV.   30 

1928 
Jan.   3 
July  23 

1929 
Aug.   26 

1930 
Jan .   23 
May   19 


Dist,   R.P,    to 

TJater  Surface 

feet 


21.0 
18.1 
24.6 
22.3 

a. 4 

43.6 

50.0 

54.7 
43,1 


Dis" 

b. 

R.    P.    to 

Yltit' 

5r 

Surface 

Date        : 

feet 

1930        ; 

?Tov.        1 

54,8 

1931 

Jan.     12   : 

40.8 

.'-ug.      13   : 

a. 

* 

63.7 

1932 

Jan,      20 

a. 

29.9 

Mar.     30 

22.0 

Aug.        1 

43.0 

Sep.        8 

39.3 

Doc.      12 

33.8 

1933 

Jan,        4 

a. 

* 

46.2 

Measurements  furnished  by  Thermal  Belt  Water  Company,  except 
where  otlierwise  shown. 


a.   Measurenents  by  Division  of  Water  Resources. 
*    pumping. 
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12-P-rTo.   3,     Fr.rmers  Irrigotion  Company, 


Location  and  doscriptior 


Approxinmtcly  500  foet  south  of  Telegraph 


Ro;id  and  on  liiiG  of  Foothill  Road,   produced. 
Reference  point;       Plug  in  pump  bnse,   1,9  feet  ribovc  ground, 
Elev-.tion  of  reference  point;        233,90, 
Use:        Irrigation, 
Depth   of  well;        216  feet, 
Dianptcr  of  casing;        18  inches. 


Dist.  R.F.  to 

Dist.  R.?.  to 

Diet.  R.P.  to 

'?7ater  Surface 

7ater  Surface 

rater  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date   : 

feet 

1923 

1927 

.   1030   ! 

Dec.   2 

20.8 

Jan.  15 

21.2 

;NoV,   26 

39.0 

1924 

Apr.   4 

18.5 

•   1931 

Feb.   26 

21.0 

Oct,   4 

24.5 

Jan,   8 

32.0 

May   16 

23,0 

1928 

:f.:ar,    4  • 

27.2 

Aug.  13 

30.7 

jan,   3 

a.   21.6 

May   29 

33.6 

Nov.  13 

21.4 

:June   4 

23,0 

•/ug.  14 

a.  *  68,6 

1925 

July  23 

a.   35.3 

Sep,   18 

44,8 

Jan.   7 

20.7 

Nov.   7 

25.0 

Fov,   17 

a,   40,8 

Juno   1 

22,0 

1929 

1Q32 

Sep.  14 

28,6    : 

Feb.   25 

a.   26.2   : 

J--n,   9  : 

30,5 

Nov,   17 

26,2 

July  30 

:      39.1 

Mar,   50 

:     23,5 

1926 

Oct.   15 

33.9 

:  Jvaic       3 

32,8 

Jan,   18 

22.8 

1930 

:Aug.   1  : 

40.5 

July  16 

20.0 

Jan.   6 

36.0 

.Nov.  12 

35.9 

Au  g.  26 

29.0 

Fob.  15 

27.2 

1933 

Dec.   2  ; 

21.8    : 

Aug.   27  : 

42.6 

Jan.   4  : 
Jaji.  31  : 

a.   32.3 

28.0 

Measurements  furnished  by  Farmers  Irrigation  Company,   except 
whore  othercri.se  shown. 


a.       Measurements  by  Division  of  T.'ater  Resources, 
*       Pampi  -ng . 
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12-P-Fo.  4, 
Location  and  description: 


Farmers  irrigation  Company. 

Approximately  700  feet  south  of  Telegraph  Road, 


on  line  of  Foothill  Road,  produced. 
Re-ference  point;   Plug  in  pump  head,  1.1  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;   229,19, 
Use;   Irrigation, 
Depth  of  well;   243  feet. 
Diameter  of  casing;   18  inches. 


:Dist.  R.P.  to 

Dis 

t.  R.P.  to 

:Dist,  R.  P.  to 

: Water  Surface 

:Wat 

er  Surface 

: Water  Surface 

Date 

:    feet 

.  Date 

feet 

:  Date 

:    feet 

1923 

1927 

.   1930 

Oct.   1 

:     14.0 

Jan.   15 

16.4 

:Fob. 

24 

:      23.1 

1924 

:Mar.   15 

13.7 

July 

30 

:      56.2 

Feb.   26 

18.7 

Oct.   4 

ie.6 

:Aug. 

27 

:      48.2 

June   2 

:     20.6 

•Nov,  11 

:a. 

19.0 

1931 

Aug.   13 

:     25.3 

.   19S8 

Jaa. 

8 

:      27.8 

1925 

Jan.   3 

a. 

16.8 

Mar. 

4 

:      22.2 

Jan.   7 

15.9 

:Feb.  82 

•a. 

14.8 

:Aug. 

29 

:      41.5 

June   1 

17.1 

Sep .  13 

23.8 

:Oct. 

21 

:      35.8 

Aug.   31 

25.6 

Nov.   7 

19,8 

.   1932 

Nov.   17 

20,1 

1929 

Jan. 

9 

:      25,9 

1926 

Apr.   6 

25.8 

?'ar. 

30 

;      18.5 

Jan.   18 

:     17.9 

Sep,  18 

43.0 

Ai'.g. 

1 

:      35,1 

May   11 

15.9 

Oct.  15 

28.9 

•I'Tov. 

1? 

;      30,5 

Aug.   11 

:     21.6 

1930 

:  1933 

Nov.   16 

18.2 

Jan,   6 

31.6 

Jan. 

4 

:  a.   27.2 

:Jan.  31 

• 

;      23.2   - 

Measurements  by  Farmers  Irrigation  Company,  except  where  otherwise 
shown. 

a.  Measurements  by  Division  of  V.'ater  Resources. 
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12-P-No.  5, 

Farmers  Irrigation  Company. 

Location  and  descriptior 

i:   Approximately  1000  feet  south 

of  Telegraph 

Road  and  on  line  of  Foothill  Road, 

produced. 

Preference 

point:   Plug 

in  p\imp  head, 

1.7  feet  above  ground. 

Elevation 

of  reference  point;    226,99, 

Use:   Irrigation. 

Depth  of  well:   235  feet. 

Diameter  of  casing:   18  inches. 

Dist.  R,P.  to; 

Dist.  R.P.  to: 

Dist.  R.P. to 

Water  Surface 

Wat 

3r  Surface 

'iVater  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1924 

1927 

1930   • 

s 

June  27 

17.5 

Jan.  15 

14.3 

Nov.   12 

35.2 

Oct.   20  : 

15.4 

Apr.   4 

11.8 

1931 

1925 

Oct.   4 

17.8 

Jan.   8 

25,0 

Jan.   7 

12.9 

Nov.  11 

a. 

16.9 

Mar.   4 

aD  .4 

Apr.   27 

17.0 

1928 

:Aug.   14 

a   45.4 

Aug.   31 

23.2 

Jan.   3 

a. 

14.9 

•Nov.   6 

38.5 

Sep.   26 

20.5 

•   1929 

1932 

Dec.   29 

15.8 

May    6 

27,3 

Jam.   9 

:     22.9 

1926 

:Sep.   9 

35.6 

:Mar.   8 

:     16.8 

Mar.   12 

16.8 

1930 

•Aug.   1 

32.7 

May   25 

:     13.9 

:JaB,   6 

foi/  »<U 

Oct.   13 

25,9 

Aug.   18 

20.6 

: Jan.  23 

:  a. 

24.3 

:   1933 

Nov.   16 

15.0 

.Aug.   8 

38.1 

:Jan.   4 

:  a.   26.0 

:Sep.   29 

32.0 

Jan.  31 

:     21.2 

Measurements  by  Farmers 
a.  Measurements  by  Div 


Irrigation  Company,  oxccpt  where  otherwise  shown, 
ision  of  Water  Resources, 


12-p-No.  6,  Bertha  Geisler. 

Location  and  descrj-ption;   Windmill,  approximately  180  feet  southwest 

of  Converee  Lane  and  0,55  mile  southeast  of  Telegraph  Road, 
Reference  point;   Top  of  casing,  1,7  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  point :   21 9 . 5 9 , 
Use;   Hot  used. 
Depth  of  well:   28  feet 
Diameter  of  casing:    8  inches. 


Dist. 

R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P. to 

Water 

Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

:   Ifcto 

feet 

Diite 

feet 

1927 

:   1929 

1931 

Nov.   11 

15.0 

:Aug.   2 

19.0  + 

May    7 

25.2 

1928 

; Nov .   5 

19.0  + 

Aug .   14 

20.5  + 

Jan.   4 

13.6 

:   1930 

Nov.   17 

2  £.5  + 

Feb.   22 

13.5 

:Jan.   8 

19.0  + 

1932 

Mar,  29 

16,5 

:Apr.   7 

19.0  + 

:Jr.n.   20 

19.3 

July  23 

20,4 

:July   8 

19.0  + 

Mar .   5 

15.7 

Nov.    7 

17,0 

:Sep.  16 

19.0  + 

May   10 

19.0 

1929 

:Mov.   3 

19.0  + 

Aue.  25 

24.0 

Feb,   25 

15.5 

:  1931 

1033 

June  21 

19.0  + 

:Jan.  14 

22.0 

Jan.   4 

S0..8 
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12-P-rTo.  7,  Bertha  Geisler, 

Location  and  description;   Approximately  20  feet  southwest  of  Converse 

Lino  and  0,52  mile  southeast  of  Tolcgraph  Road, 
Reference  point;   Metal  pump  base,  level  with  ground. 
Elevation  of  reference  point;    218,84, 
Use;   Irrigation  and  domestic. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P,  to 

Dist,  R,  P,  to 

: Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

:  Date 

feet 

Date 

feet 

1929 

:   1931 

•   1932 

Aug,   2 

24,2 

;Jan.  14 

20.0 

Mar.   5 

13,9 

Nov,   5 

:      23.6 

:May    7 

24»0 

May   10 

18,2 

1930 

:Aug,  14 

33.0 

Aug.   25 

83,8 

Jan,   8 

23,2 

:Nov.  17 

27,0 

July   8 

25,0 

:   1932 

1933 

Sep.   16 

25.7 

:jan,  20 

17,8 

Jan.   4 

19,7 

Nov ,   3 

25.7 

12-P-No.  8,  Farmers  Irrigation  Company, 

Location  and  description:   Approximately  0,33  mile  southeast  of  Telegrapih 

Road,  on  the  line  of  Foothill  Road,  produced. 
Reference  point;   Top  of  casing,  0,6  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;   225,68, 
Use;   Not  used. 
Depth  of  well;   175  feet. 
Diameter  of  casing;   18  inches. 


Dist.  R.P,  to- 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.  P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1924 

1927 

1930 

Apr,   25 

13,6 

Apr  •   4 

11.3 

:Nov.   3 

:  a.   52,2 

July  26 

17.4 

June   4 

12.6 

:  1931 

Oct.   20 

13,6 

1928 

:Jan.  14 

:   a,   23,0 

1925 

.Feb.   23 

14,6 

:Mar,   4 

IS. 7 

Jan.    7 

:      11,0 

Anr.  16 

23,0 

Aug.  29 

:       37.0 

Apr,   27 

14.1 

June   4 

:      10,9 

:Nov.   27 

:       30,9 

Aug,   20 

27.0 

Oct.   15 

20.5 

:   1932 

Dec.   29 

15.2 

1929 

rJan.   9 

:       22.2 

1926 

Sep.   30 

28.2 

:Mar.   8 

:       15.1 

May   11 

13,3   : 

Nov.   15  ; 

32.7 

Aug.   1  • 

30.9 

Aug,  18 

18,9 

1930 

Nov.   12  : 

2  7,7 

Nov ,   15 

15,4 

Jan,   6 

28.3 

1933   : 

1927 

Aug,   1 

36.5 

Jan.   4 

23,5 

Jan,   15 

13,8 

Jan.  31 

19,8 

Measurements  by  Farmers  Irrigation  Company,  except  where  otherv/ise 

shown, 
a.  Measurements  by  Division  of  Water  Resoarces, 
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12-P-No.  9,  F.  M.  Smith 

Location  ana  description;   0.25  mile  east  of  Foothill  Road  and  700 

feet  north  of  Telegraph  Road, 
Reference  point;   Concrete  floor,  0.6  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;   248,65. 
Use;   Irrigat  ion. 
Depth  of  well:   148  feet. 
Diameter  of  casing:   12  inches. 


Date 


1930 
July   8 
July  31 
Sep.  16 
Nov.   3 


Dist.  R.?,  to 
Water  Surface 
feet 


55.5 
59.0 
56,6 
61.2 


Date 


1931 
Jan.  12 
Apr.   24 
Aug.   13 
Nov.   17 


Dist.  R.F.  to 
Water  Surface 

foot 


45.0 
50.8 
66,0 

55.5 


Date 


1932 
Jan.  20 
Mar.   5 
Kay   10 
Aug.   24 

1S33 
Jan.   4 


Dist. R. P.  to 
tVater  Surface 
feet 


43.0 
37.3 
47.5 
52.0 

46.6 


12-P-No.  10,  Lindsay  &  Pinlrerton. 

Location  and  description;   0,47  mile  southeast  of  Telegraph  Road»  and 

0.51  rAle   northeast  of  Briggs  Road. 
Reference  point:   Top  of  metal  pump  plr.te,  3,2  feet  above  ground. 
Elevation  of  Reference  point;   212.12. 
Use;   Irrigation, 
Diaaeter  of  casing:   14  inches. 


Date  : 

Dist*  H.P,  to: 
li&tex   Surface- 
feet 

rate   ; 

Dist.  R.P.  to: 

Water  Surface- 

feet 

Date 

Dist.  R.P.  to 

^ater  Surface 

feet 

1931 
May    7 
Aug.   14 
Nov.  17 

24,3 

31.5 
26.9 

1932 
Jan,  20 
Mar.   5 

19.4 
15.7 

1932 
Aug,   25 

1933 
.Jan.    4 

:     24.8 
20.3 
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12-P-No,   13,      Santa   Faiila  VTatcr  VTorks. 


Location  and  description;        280  feet  west  of  Barkla,  Street  and  580  feet 

south  of  Main  Street,   Sar.ta  Paula. 
Reference  point;       Top  of   casing,   1,0  foot   above  groun-d.        ■  '     _ 

Elevation  of  reference  point;        240.4. 
U^sc:       City. 

Depth  of  well:        284  feet,  ...  '   .         '   .  ,      .   . 

Diameter  of  casing;       16  inches. 


Date 


1931 
May       7 
Aug.    29 
Nov .      6 


Dist.   R.P.   to 

Water  Surface 

foet 


37.8 
46.2 
48.9 


Date 


1952 
Jan.     16 
Mar.     30 


Dist.    R.?,  to 
Water  Surface 
feet 


29.0 
21. S 


Dist.  'RiP,  to 

Water  Surface  ... 

Dt\te 

:  feet 

1952      - 

Sop.      8  . 

:-  •      38.7 

Doe.    12   . : 

33,9 

Measurements  obtained  from  Santa  Pai.ila  V/atdr  r.orlis, 


12-Q-No.   1,      C.   L.   Lindsay, 


Location  and  description;        0.62  mile   southeast   and  0.14  railc  northeast 

from  the    intersection  of  Briggs  Road  with  tho  Southern  lacif ic-Railroad. 
Reference  point;       Top  of  casing,    level  with  ground. 
Elevation  of  reference  point;        195.50.    ■ 

Use;        Irrigation.  ■•      '  ... 

Depth  of  well;        117  feet. 
Diameter   of   casing:        20   inches. 


Date 

Dist.  R.P.   to 

Water  Surface 

feet 

Date 

Dist.   R.P.   to- 

V/ater  Surface; 

f  ee.t            : 

D?ite  . 

Dist,  S.P.    to 
.V/ater  Surfrce 
■  feot 

1931 

Jan.     14 
Ka-Y          7 
Aug.      18 

9.7 

9.7 

:          11.3 

:      1931 
Nov,     19  ■  • 
.      1932 
:Jan.      20 • 

11.4        : 
8.3 

1932        • 
Mar .       5 • 
?.^iy       10  ': 
Aug.        6 

6.4 

7.0 
Capped, 
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12-R-No.  1,  R,  VV,  Daily. 

Location  and  description:   Approximately  0.3  mile  east  of  VJalnut 

Avenue  and  400  feet  south  of  Los  Angeles  Avenue, 
Referer^e  point;   Pump  b^-se,  1,0  foot  ebove  ground. 
Elevation  of  reference  point;   296,05, 
Use;   Irrigation, 
Diameter  of  casing:   16  inches. 


Dist.  P.P. 

to: 

Dist.   R.P.   to 

Dist.  R.P,   to 

Vfeter  Surfa 

CO 

Water  Surface 

T.'ater  Svu'f-.cc 

Date 

feet 

Ds.te 

feat            : 

Dr..te 

feet 

1927 

1929 

1931 

Dec.        3 

162.1 

Nov.      13 

164.0 

DOC.         7 

165.0 

1928 

1930 

1C32 

Jan.     10 

162.1 

Jan.      29 

153.2 

J?Ji.      27 

165.5 

July     18 

237.0 

+ 

Apr.        9 

:            170.0   + 

?;nr.      12 

:            162.2 

TJov.      21 

132.7 

Sop.      22 

:            163.7 

l.tiy      19 

:            161.8 

1929 

1931 

Se-Q.        3 

:            163.6 

Feb .      26 

162.8 

J-^.n.      22 

:            165.0 

1933 

June      24 

161.4 

.May       l5 

165.5 

:jan.      10 

162.0 

Aug.      10 

:             16'r.8 

:Aug,      24 

:            164.7 

12-R-No.  2,  fTrs.  Theresa  Scholle. 

Location  rjid  description:   9.3  mile  north  of  Los  .Ingeles  Avenue  and  400 

Teat  enst  of  "clnut  Avenue,  Las  Posas  Ve.Mey. 
Reference  point:   Plug  in  piomp  head,  1.7  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  point:   329.44, 
Use:   Irrigation 
Depth  of  well;   816  feet. 
Diameter  of  casing;   14  inches. 


Dist.  R.P.    to: 

Dist.   E,?*    to: 

Dist  .R.P.    to 

water  Surface 

V7ater  Surface: 

Pater  Surface 

Date      : 

feet 

Date        : 

feet            ;        Date 

feet 

1929 

1931        : 

:        1932 

Nov,      13 

198.2 

:Jan.     22 

206.0          :Jan.     27 

205.6 

1930 

May        15 

212.3          :Mar.      12 

33  9.0 

Jan.      29 

202.0 

Aug.     zh 

814.5          :Tv!ay       19 

203.0 

Sep.      22 

20  5.0 

Dec.        7 

209,7          :Sep.        3 

211.0 

Nov.      12 

202.0 

:      1933 

<. 

:Jan.      10 

203.0 
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12-R-No.  3,  Frank  Russell. 

Location  and  description;   300  feet  north  of  center  Road  and  0.55  mile 

"east  of  V/alnut  Avenue, 
Reference  point;   Top  of  casing,  1,6  feut  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;   389,58. 
Use;   Irrigation, 


Dist.  R,P.  to: 

Dist,  R.P.  to 

Dist.  H.p.  to 

Water  Surface; 

Water  Surface 

V.'ater  Surface 

Date 

feet     :  Date 

feet 

Date 

feet 

1929 

:            ;  1930 

1932 

Nov.   13 

;      248,2   ;Nov.   12 

259.4 

Jan .   27 

232.0 

1930 

;            :   1931 

uMar.   12 

234.4 

Jan.   29 

;      245.5   ;Jan.   22 

:      235.2 

:M£v    19 

230.0 

Apr.   9 

;      243.5   ;I^ay   14 

;      235,0 

•Sep.   3 

232.0 

July  18 

240.0   ;Aug.   24 

;      231-. 3 

:  1933 

Sep.   22 

:      237.7   ;Dec.    7 

:      231.8 

:Jan,  10 

;     231.0 

12-S-No,  1,  peter  Connelly. 

Location  and  description;   0.2  mile  west  of  Walnut  Avenue,  produced  south, 

and  0.6  mile  south  of  Los  Angeles  Avenue, 
Reference  point;   Itop  of  casing,  1,3  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;   258,56, 
Use;   Not  used. 
Depth  of  well;   630  feet. 
Diameter  of  casing;   16  inches. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

:Di 

St.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

;Wa 

ter  Surface 

Date 

feet 

Date 

Feet 

Date 

Feet 

1929 

1930 

:   1932 

Nov,   22 

84.0 

Nov.   12 

101.9 

■Jan.   27 

109.3 

1930 

1931 

May   19 

105.7 

Jan,   29 

82.0 

Jan.  22 

117.0 

Sop.   3 

121.5 

Apr.   9 

88.0 

May   14 

132.9 

1933 

July  18 

100.0 

Aug.   24 

131.5 

•  Jan.  10 

120.4 

Sep.   22 

104.4 

Bee.   7 

112.7 
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12-S-No,  2,  Hardison,  Dean  &  Ilardison. 

Location  and  description:   0.35  mile  west  of  Walnut  Avenue  and  0,90 

milG  south  of  Los  Aiigeles  Avenue, 
Reference  point;   Top  of  metal  pump  base,  0,2  foot  aliove  ground. 
Elevation  of  reference  po int :   321 , 2 , 
Use;   Irrigation, 
Depth  of  wo  11;   612  feet. 
Diameter  of  casing;   16  inches. 


Dist.  R.P,   to 

Dist.   R.P.   to 

Dist.   R.P.    to 

Tater  Surface 

Tfater  Surface 

Uatcr  S-orface 

Date 

foot 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1931 

1932 

July     15 

:      a,      212,0 

llsy       15 

248,0 

May      13 

243,3 

1930 

.Aug.      24 

240,7 

:Sep.        3 

245.0 

Dec,     15 

238,6 

.      1932 

1933 

1931 

:Jan,     27 

:            244,0 

Jan.      10 

244,7 

Jan,      22 

239.3 

:tCar,      12 

1 

244,8 

a,  Lleasurement  by  Owner, 

12-S-ITo,  3,  Hr^dison,  Dean  and  Hardison. 

Location  and  description;   1,35  irilos  southeast  of  Santa  Clara  Avenue 
and  0.20  mile  southwest  of  Del  Norte  Avenue  and  Santa  Clara 
Avenue  intersection. 

Reference  point;   Top  of  casing  0,8  foot  above  ground. 

Elevation  of  reference  point;   170,2. 

Use;   Domestic, 

Depth  of  well:        350  foot. 


Dist,    R.P,   to- 

Dist.   R.P,   to 

Dist.R.P.    to 

\78ter  S-arfacc- 

Water  Sujfacc 

Water  &jvfac;c 

Date 

feet            : 

Dnte 

foot 

:     Dnte 

foot 

1930 

1931 

1952 

Dec .     15 

96,2 

Aug.      25 

109,6 

Liay       19 

100,5 

1931 

1932 

Se-:.        3 

101.4 

Jan,      22 

97,0 

Jan.      28 

102.0 

1933 

May       13 

101,9 

Jan.      13 

105.6 
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12-S-Ko,  4,  Peter  ConnelJLy. 

Location  and  description;   0,25  raile  west  of  Walnut  Avenue  and  0,53 

mile  aouth  of  Los  Angeles  Avenue. 
Reference  point;   Air  gauge,  1.1  feet  above  gro'ond. 
Elevation  of  reference  point-   258.77. 
Use;   Irrigation. 
Diaireter  of  casing;   14  inches. 


Dist.  R.p.  to 

Dist.  R.p.  to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

V'ater  Surface 

rater  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1931 

1931 

1952 

Jan.   22 

120.5 

Dec.    7 

118.8 

Sep .   3 

123.5 

!:ay   14 

130.5 

1932 

1933 

Aug .   24 

129.3 

Jan.   27 

117.0 

J---n.   10 

122.0 

Fay   19 

115.0 

12-T-IJo.  1,  E.  W.  Daily. 

Location  and  description;   North  of  State  High.way  no.  101,  0.2  mile  north- 
east of  the  angle  in  Las  Fosas  Road  and  20  feet  south  of  Las  Tosas  Road. 
Reference  point;   Plug  in  pump  base  0.2  foot  above  grouM. 
Elevation  of  reference  point;   134.57. 
Use;   Irrigation, 
Depth  of  woll;   800  feet. 
Diamet-^r  of  casing;   16  inches. 


Dist.  R.F.  to 

Dist.  R.i".  to: 

Dist.  H.P.  to 

Water  Surface 

VTater  Surface 

:V/atcr  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

font 

1920 

a.   28.0 

1929 

1931 

1927 

Nov.   12 

80.9 

¥e.Y     14 

110.0 

Nov.   26 

63.4 

.1930 

Aug.  26 

108.7 

1928 

:Jan.  29 

79.1 

Dec.  11 

92.7 

Jan,  10 

51.7 

Apr.   16 

103.5 

1932 

Nov.   21 

67.8 

July  12 

130.6 

•jpn.  28 

88.0 

1929 

Sep.   25 

100.2 

rr.r.    11 

85.0 

Feb.   28 

80.0 

Nov.   10  • 

90.0 

Key  21 

103.5 

Aug.    9 

110.2 

1931 

Sep ,   7 

101.9 

Jan.   S3 

87.3 

1933 
Jan.  14 

89.9 

a.   obtained  from  County  Surveyor's  Office. 
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12-T-No.  3,   E. 


Daily. 


Location  and  description;   Windraill,  approximatoly  0.5  mile  cast  of 

Wood  Road  and' '700  feet  south  of  State  Highway  i-To.  101. 
Reference  roint;   Top  of  casing  0.9  foot  above  ground. 

73.50. 


Elevation  of  ref ore^nce ^point^; 

14  inches. 


Use:   Domestic. 
Diameter  of  cising: 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

!7atcr  Surface: 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

foot 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1930 

1932 

Nov.   25 

19.7 

Jan.  28 

22.8 

Jan.  25  • 

*        4:2. A 

1928 

1931 

Mar.   9 

38.6 

Jan.   9 

19.6 

Jan.   22 

38.2 

1%'        18 

:   *  47.0 

July  26 

35.0 

■I/^ay   12 

48.3 

Aug.   31 

*  50.7 

.1929 

Aug.   25 

55.5 

'  1933 

Fob.   28 

25,5 

'Nov.   25 

*  49.2 

Jan.  13 

*  43. S 

Aug.   9 

43.8 

Nov.   8 

37.3 

Pumping, 


12-T-No.  4,  Ed  Scholle. 

Location  and  description:   Approximately  0.4  m.ile  east  of  Wood  Road 

and  900  feet  'north  of  state  High^vay  No.  101. 
Reference  point:   Air  gauge  1.0  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point:    125.17. 
W3e_:   Irrigation.' 
Depth  of  well:    P02  feet. 
Diameter  of  casing:   16  inches. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

:Di3t.  R.F.  to 

Tatsr  Surface 

Water  Surface 

:^ater  Surface 

Date 

feet 

date 

feet 

date 

feet 

1927 

1929 

1930 

Nov.   25 

44.6 

Nov.   8 

71.5 

Nov.   12 

80. 8 

1928 

:   1930 

1031 

Jan.   9 

43.4 

:Jan.  28 

65.9 

f.:ay   12  : 

100.0 

Nov.   20 

58.5 

Apr.   9 

92.3 

Aug.   25 

94.2 

1929 

•Sep.   23 

83.1 

NOV .   25 

7?. 2 

July  11 

101.6 
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12-T-Fo.    5,     Gabe  Gisler. 

Location  and  description;        Approximately   0.4  mile  wost  of  Las  Posas 

~lfo¥d  a^dTolTfeet  's'outh  of  State  Highway  ITo.   101. 
Reference   point;        Purap  base,    0,3  foot  above  ground. 
Elevation  of  TCifejx-rj.ce  ripint:        87. SO. 
lUse:        Irrigation, 


Dist.  R.P.  to; 

Dist.  P.P.  to; 

Dist,  H.  P.  to 

'tVater  Surface 

?ator  Surface-- 

'.'.'ator  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet     : 

__pa_te  __  : 
1931 

feot 

1927 

1930 

Fov .   25 

19.8 

ja  n.   28 

39.0 

Nov.   25 

■   57.4 

1928 

Arr.   9 

58.7 

1932 

Jai.   9 

17.9 

Sev.      23  : 

57.0 

Jan.   25 

50.3 

Feb.   27 

38.5 

Nov.   12  ■ 

53.3 

Mar .   9 

46,3 

July  26 

58.7 

1931 

May   18 

60.8 

Nov .   20 

32.0 

Jan.   23 

52.7 

Aup.   31 

61.0 

1929 

J  lay   12  : 

73.0 

1933 

June  24 

66.3 

Aug.   25 

72.0 

Jan.   13 

52.0 

Aug.   9 

71.5 

• 
• 

IP-T-No.    6,     Mrs.   R.   E.  Mahan. 

Location  and  description:        Approximately  0.55  mile  cast   o:'    Las  Fosas 

Road~m(rii00" Tee t"south  of  state  Highway  No.   101. 
Reference  point;        Hole  cut   in^  c^sinf  0.5  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference   point;        108.99. 
User        Irriration. 
p'ept  n  of_  we  1 1 :        2fc;  5  feet. 
Diameter   of   casing;:        12   inches. 


Dist.  R.?,  to 

•Dist.  R.P.  to 

^ist.  R.P.  "to 

iVater  Surface 

Water  Surface 

',7ater  Surface 

Date 

feet 

:   date 

feot 

date 

feet 

1927 

:   1950 

1931 

Wov.  25 

36.5 

:Jan.   28 

48.7 

Aig.   25 

55.7 

1928 

:Arr.   16 

54.0 

Dec .  11 

56.0 

Jan.   9 

33.3 

:July  12 

:     74.0  + 

1932 

July  25 

62.0 

:Sep.   23 

74.0  + 

Jan.  28 

51.2 

Fov.  21 

43.0 

rNov.   10 

56.0 

Mar.   11 

49.9 

1929 

:   1931 

•J;lay   20 

59.7 

Feb.  27 

61.7 

rJeji.   24 

:     50.7 

Sep.   8 

60.1 

Aug.   9 

71.5 

:May   14 

59.0 

1933   : 

Nov.    8 

47.0 

Jan.  14 

54.9 
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12-T-No.  ",  Thomas  McConaick. 

Location  and  description;   0.24  mile  north  of  pleasant  Valley  Road 

and  0.24  mile  east  of  Las  Posas  Road. 
Reference  point;   ?.'etal  pump  bace,  1.0  foot  above  ground. 
Slevation  of  reference  po int :   81 , 2 , 
Use;   Irrigation, 
Depth  of  WGll;   875  feet. 
Diameter  of  casing:   16  inches. 


Dist. 

R.F.   to 

Dist.   R.P.   to 

Dist.  R.P.    to 

Water 

Surface 

"sjE-ter  Surface 

'^I^ater  Surface 

Date 

foet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1931 

1931 

1932 

Jan.      26 

42,5 

Dec,     10 

50.0 

May        20 

59.0 

May       15 

69.0 

1932 

Ser.        7 

58,0 

Aug.      26 

71,6 

Jan.      28 

45.5 

1933 

Mar,     11 

42.3 

Jan.     14 

48.0 

12-U-!To.  1,  ADisrican  Beet  &.igar  Con;pacy. 

Location  and  description;   on  line  of  Cawelti  Roa^,  rroiiiced,  and 

approximately  300  feet  vest  of  Las  Posas  Road. 
Reference  point ;   Ground,  On  Jul:;"  11,  1930,  reference  point  changed 

to  air  gauge, 
51eY(ition  of  reforence  point;   46.2.   On  July  11,  1930,  elevation  of 

reference  point  changed  to;   47.2. 
Use ;   Irrigation, 
Diajseter  of  casing;   16  inc'-ies. 


Dist.  H,?.   to 

:Dist.   R,P.    to 

:Dist.  R.F.   to 

■;7ater  Surface 

Water  Surface 

:T?ater  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

:          feet 

1927 

1930 

197.2 

Nov .      23 

Flo77ing 

Jan.      28 

Not  Flo^ng 

Jan.     28 

;             19.0 

1028 

Sep.      23 

40.0 

:Mar.     11 

16.0 

Jroi.        9 

fi 

Nov.      10 

55.0 

J.ray       20 

57.0 

Feb.      27 

Not  Flowing 

1931 

SOT),        6 

47.0 

July     25 

M                     » 

Jan,      24 

34,0          : 

1933 

Nov.      21 

n               i» 

Aug.      26 

43.0 

Jan.      26   : 

23.2 

1929 

Dec,      10 

34,0          : 

Feb.      23 

»f               ft 

15£ 


12-U-iro.  2,   American  Beet  Sugsr  Company. 

Location  and  description;   Approximately  0.5  mile  south  of  Gawelti  Road 

and  30  feet  vrest  of  Las  Posas  Road,';'  v 
Reference_ point ;   Air  gp.ugc  0,7  foot  abovo  ground.  On  September  23,  1930, 

rof&ronce  point  chcnged  to  air  gauge,-. 
Elevation  of  referenco  point:  .37.35.  On  September  23,  1930,  elevation 

of  reference  point,  chtinged  to':.  '  38.2. 
Use:   Irrigation.  .     •     ■ 

Diameter  of  casing:   15  inches. 


Dist.   R.P.    to 

Dist.  E.P.   to 

'Dist.   H.P.   to 

??ater  Surface 

'.Tater  Surface 

:V7ater  Stirfsce 

nato     . 

•  feet 

Dat-e     ; 

feet 

date: 

feet 

1927 

1929 

1932 

Nov.    23 

■+  10.0 

Arr.      15 

27.5 

J;-n.        28 

:            21.5 

1928 

occ  •      So    ; 

21.0 

:I>r.       11 

:            17.5 

Jan.      .9 

Flov7ing 

1931,-     : 

, 

:May         20 

r            29 .5 

Feb.    27 

Not  FloT.'ing 

:jan.      24 

14.0 

Sep.  -       6 

>      *   106.5 

July  25 

»»            " 

I.iay       15 

40.5 

:     1933 

Nov.   21 

ti                n 

Aug.      26 

•  30.5 

Jan.      26 

:            12.9 

1929 

Dec.     10 

:          :  28..5          : 

Fob.    28 

ft                » 

pumping. 


12-U-No,  3,  Americt^n  Boot  sugar  Compar.y. 

Location  and  description:   Approximately  100  feet  south  of  Pleasant 

Velley  Road  and  10  feet frest  of  Las  Poses  Road. 
Reference  point:   Top  of  pasing.  0.2  foot  cboB"c  ;ground.  On  ifovcirbor 

8,  1929,  reference  point  chcngod  to  air  gauge. 
Elevation  of  rofercnce  point;    70,46.  On  November  8,  1929,  clevntion 

of  reference  point  changed  to:  .71,0,  • 
Use;   Wot  used. 
Diameter  of  casing;   13  inches. 


Dist.   R.P.    to 

Dist.   R.P,    to 

•Dist.   R-.P.  to 

■'.Tater  Surface 

Water  Surf^.ce 

: Wat or  Surface 

Date 

foot 

Date 

feet 

•     Date 

feet 

1927 

1929      : 

•      1930 

. 

Nov.    23 

17.5 

July     11 

51.5. 

NOV.        7 

32.2 

1928 

Nov.        8 

32,0 

1931 

J;.in.      9 

15.6 

1930 

Jcin.      24 

28.7- 

Feb.    27 

18.4 

Jan.      28 

:               29.0 

!!ay       15 

Destroyed 

Apr.      5 

:            36.0 

July     12- 

44.1 

July  25 

58,7 

Sep.      23 

35.?. 

Nov.    21 

35.5 
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12-U-r'o.  4,     Amoricnn  Beot  Sugar  Company. 

Location  and  dcs_cription;       Approximately  30  foot  south  of  Plon.sr'.nt 

Vr.llcy  Road  and  35  feet  wost     of  L'ls  Posas  Road, 
•Reforence  point:       Air  gauge. 
EleYation_^f  referonce  £oint_:        70.45. 
Use:        Irrigation. 


Date 

Dist.  R.P.  to 

Vi'ator  Surface 

feet 

Date 

Dist.  R.P. to 
Uater  Surface 
feet 

Pate 

Dist.  R.Pj  to 
VTater  Surface 
feet 

1931 
Avig.   26 
Dec.   10 

54.0 
50.0 

1932 
Jam.   28 
Mar.  11 
May   20 

30.0 

27.0 

*102.0 

1932 
Sjp.   7  • 
:   1933 
Jan .  14 

45.0 
35.0 

Pumping, 


12-U-Ko.  5,  A.  A,  Portor. 

Location  and  description;   0.40  mile  south  of  Fifth  Str-et  and  0,50 

mil:;  east  of  ".'ood  Road. 
Roforence  point:   Top  of  concrete  pu^^p  base  0,7  foot  atov^  ground. 
Elevation  of  reference  point;   41,63, 


Use: 


Irrigation, 


Dist.  R.P,  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Water  S-..trface 

■,7ator  Surface 

"^ater  Surface 

Date 

fact 

Date 

feet 

Date 

feet 

1930 

1931 

1932 

Apr.   15  . 

12,5 

Jan.   24 

13.0 

•Mar.   11 

10.0 

July  11 

71,0 

May   15 

34.0 

Hay   20 

20.7 

Sc-D .   23 

21,2 

Aug.   25 

33.2 

Sep.   6 

26.7 

Nov.    7 

18.5 

Dec.  10 

22.2 

1933 

.   1932 

:jan.   27 

:     13.2 

Jan,   28 

:     13.7 
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12-V-Fo.  1,  American  Eoet  Sixgar  Corapany. 

Location  and  description;   Approxiinately  7000  feet  south  of  Laguna  Road 

and  on~line  of  Coultas  Road,  produced. 
Reference  point |   Ground,  On  July  11,  1929,  reference  point  changed  to 

top  of  casing. 
Elevation  of  reference  point;   21.0.  On  July  11,  1929,  elevation  of 

reference  point  changed  to:  21.5, 
Use:   Irrigation, 
Depth  of  well:   767  feet. 
Diameter  of  casing:   15  inches. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to: 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

:  Date   : 

feet 

Date 

feet 

1927 

:   1929 

1931 

NOT.  .28 

Flowing 

:Fov,   8  : 

9.8 

Aug.   23  : 

22.0 

1928  ■ 

:   1930 

Dec.  10 

16.1 

Jan.   9 

»( 

:Jan.   29 

3.3 

193S 

Feb.   24 

t» 

:Apr.  16 

14.2 

Jan,  26 

8.2 

Apr.   5 

Not  Flovv'in;' 

: July  11 

21.8 

Mar .  10 

5.1 

July  25 

tf     f» 

:Sep.   23 

15.5 

:I/iay   20 

20.7 

Nov .   21 

»f     t» 

:Nov.  10 

:    19.5 

Sep.   6 

22.0 

1929 

:   1931 

:   1933 

Feb .   28 

:   Flowing 

: Jan  .  24 

9.7 

:Jan.  26 

7.3 

July  11 

25.4 

:luay   15 

25.2 

12-y-No.  2,  American  Beet  Sugar  Company, 

Location  and  description:   Approximately  0.55  milo  west  of  Las  Fosas 

Road  and  50  feet  south  of  Laguna  Road, 
Reference  point;   Pump  base  0.4  foot  above  ground.   On  August  8,  1929, 

reference  point  changed  to  air  gauge. 
Elevation  of  reference  point:   27.58.  On  August  8,  1929,  elevation  of 

reference  point  changed  to:   28.1. 
Use;   irrigation. 
Diameter  of  casing:   16  inches. 


Dist.  R.P.  to: 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.  P.  to 

Water  Surface 

V/ater  Surface 

•Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Diite 

feet 

1927 

1929 

1932 

Nov.  23 

Flowing 

Nov.   8 

13,7 

Jan.   28 

4.8 

1928 

1930 

Mar.   11 

5.8 

Jan.   9 

n 

Sep.   23 

20.7 

•May   20 

23.8 

Feb.  27 

•  Not  FloT'ing 

Nov .  10 

:     40.2 

•Sop.   6 

:   *  74.8 

Apr.   5 

Flowing 

1931 

:  1933 

Nov.  21 

Not  Flowing 

Jan.   24 

30.7 

•Jan,   2G 

11.3 

1929 

Aug.   26 

27»8 

Feb.  28 

:   Flowing 

.Dec.   10 

17.8 

Aug,   8 

29. 2 

pumping 
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18-W-Fo,  1,  American  Beet  Sugar  Company. 

Location  and  description;   Approximately  0.5  mile  east  of  Wood  Road 

and  ''00  feet  south  of  private  road,  produced  from  Hueneme  Road. 
Refei'ence  point:   Ground . 
Elevation  of  reference  point;   11.5. 
Use;   Irrigation, 


Date 

1927 
Nov.   22 

1928 
Jan.   5 


Dist.  R.F.  to: 

Water  Surface 

feet 


Flowing 


Date 


1928 
Feb.   24 

July  24 


Dist.  R.F.  to 

Water  Surface 

feet 


Flov/ing 

Not  Flowing 


Date 

1923 
Nov .  19 


Dist,  R.F.  to 

?7nter  Surface 

feet 


Flovrinr 


12-W-No.  2,  Broome  Ranch. 

Location  an d  _de s c ri pt i on :   1.3  miles  east  of  77ood  Road  and  50  feet 

south  of  private  road  leading  to  Birooaie  Ranch, 
Reference  point:   Air  gauge  2.1  feet  ntove  crO'^nd, 
Elevation  of  reference  point;   14,10, 
Use ;   Irrigation, 
Depth  of  well:  840  feet. 


Dist,  R,P.  to: 

Dist.  R.F»  to: 

Dist.  R.F.  to 

7/ater  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1930 

1931 

1932 

Jan.   29 

Flowing 

I'lay   15 

21.4 

Mar.   10 

•  +  5,e 

Apr.  16 

1.8 

Aug.  26 

21.4 

May   20 

:   *  50,3 

1931 

1932 

Sep.    6 

15,6 

Jan.   24 

Flowing 

Jan.  26 

+  1.0 

Pumping. 
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13-0-No.  1,   Mclntyre. 

Location  and  doscription;   Approximately  400  feet  west  of  the  railroad 

crossing  on  Telegraph  Road  east  of  Santa  Paula,  and  200  feet  south  of 

Telegraph  Road, 
Reference  point;   Top  of  pump  base,  2,5  feet  above  ground.  On  August  13, 

1931,  reference  point  changed  to  top  of  casing. 
Elevation  of  reference  point:   302.2V.   On  August  13,  l^^Sl,  elevation  of 

reference  point  changed  to:   300.9, 
Use:   Domestic  and  irrigation. 
Depth  of  well:    283  feet. 
Diamotor  of  casing:   9-5/8  inches. 


Diot. 

R.P.  to 

Bist.  R.P,'  to' 

Dist,  R,  P,  to 

Wator 

Surface 

7/ater  Surface 

•'"ater  Surface 

Date 

feet 

Date   : 

feet 

:  _Date 

feet 

19E2 

1928 

1931 

July   20 

a. 

41.7 

rov.   6 

45,5 

:Jan.   29 

42.6 

1924 

1929 

:Mar.  17 

43.2 

Apr.   1 

b. 

36.0 

Feb.   25 

42,0 

:Tlay    7 

46.9 

Oct.    4 

a. 

42.0 

July   5 

48,9 

.Aug,   13 

51.0 

1926 

Aug.   2 

50,4 

Nov,   14 

39.9 

Oct.   27 

a. 

42.3 

Nov.   4 

48,7 

1932 

1927 

1930 

Jan,  18 

35.0 

Nov.   10 

42.1 

Jan.   22 

46,8 

liar,   3 

31.5 

1928 

Apr.   7 

45,0 

May   10 

38.5 

Jan.   3 

41.5 

July   7 

49,4 

Aug.   24 

:      42.3 

Feb.   21 

41.9 

Sep .  16 

49.2 

.   1933 

Mar.   29 

42.0 

Nov,   1 

44.6 

iJani,   4 

38.0 

July  25 

43.5 

a.  Obtained  froia  Division  of  Engineering  and  irrigation. 

b.  Obtained  from  Santa  Clara  Water  Conservation  District. 
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13-0-No.  2,  M.  Hermann. 


Location  and  description;   Appi-oxiraately  800  feet  west  of  the  railroad 
crossing  of  telegraph  Road,  east  of  Santa  Paula,  and  400  feet  south 
of  Telegraph  Road. 

Reference  point:   Top  of  casing,  0.7  foot  below  ground. 


Elevation 

of  reference  point:   29^ 

).67. 

Use:   Irrigation, 

Depth  of  well:  300  feet. 

Diameter  of  casing:   1^ 

1:  inches. 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to: 

Dist.  R.P,  to 

Water  Surface; 

Water  Surface; 

V/ater  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet     ; 

Date 

feet 

1916 

a.   40,0 

1929 

1931 

1917 

a,   38.0 

?eb .   25 

33.8    ; 

Apr.   23 

45.9 

1925 

a.   38.0 

June  21 

43.7 

Aug.   13 

46.5 

1927 

Nov.   4 

41.5 

Nov.   14 

4S.2 

Nov.  10 

34.3 

1930 

1932 

1928 

Jan.  22 

37.0 

Jan.   IS 

33.6 

Jan.   5 

52.7 

Apr.   7 

38.3 

Mar.   3 

29.0 

Fet .   21 

34.1 

.July   7 

43.4 

May   10 

:      35.0 

Mar.  S9 

54.8 

Sep.  15 

43.5 

Aug.   24 

40.2 

July  23 

35.5 

Nov,   1 

45.3 

1933 

Nov .   6 

37.5 

1931 

Jan.   4 

36.4 

.Jan.   12 

:      33.4 

a.  Obtained  fron  Santu  Clara  Vfeter  Conservation  District. 


13-0-No,  3,  Dr.  J.  C.  Strong, 
Location  and  description:  Windmill,  approximately  0,15  mile  north  of 

Telegraph  Road  and"  150  feet  oast  of  Orcutt  Rood. 
Reference  point;   Top  of  casing,  level  with  ground. 

314.80,    Use:  Domestic. 

Diameter  of  casing;  6  inches, 


Elevation  of  reference  point: 
Depth  of  v/ell; 


80  foet. 


Dist.  R.F4  to; 

Dist,  R.P,  to 

D:st.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

T'ster  Surface 

Date 

foet 

D.'\te 

foet 

Date 

feet 

1927 

1929 

1931 

Nov.  10 

40.0 

June  21 

41.3 

A::r.   23 

42.0 

1928 

Aug.   2 

*  56.0 

Aur.   13 

58.0 

Jan.   3 

37.8 

1930 

No-.   14 

41.4 

Mar.  29 

37.5 

Apr.   7 

o*-j  •  0 

1932 

July  23 

38.2 

July   7 

41.9 

jon.   18 

37.0 

Nov.   6 

37.4 

Sep ,  15 

56.3 

i;ar.   3 

36.4 

1929 

1931 

May   10 

35.5 

Feb.   25 

36.2 

Jan,   12 

'i5.5 

Aug.   24 

39.0 

Dec.   30 

37.9 

Pumping 
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13-0-No,  4,  Farmers  irrigation  Company, 

Location  and  description;   300  feet  north  of  Santa  Paula  Street  and  20  feet 

west  of  Thirteenth  Street,  Santa  Paula, 
Reference  point;   Top  of  concrete  floor. 
Elevation  of  reference  point;   315,01, 
Use;   Irrigation, 
Depth  of  well;   394  feet. 
Diameter  of  casing;   20  inches. 


Dist.  R.P,  to 

Dist.  ?..F,  to 

Dist,  R.  P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface- 

Watjr  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1929 

1930 

1932 

Apr.   2 

76.5 

Sep,   8  • 

105,1 

Jan.   18 

a.   75,4 

Nov,   11 

96.1 

1931   : 

ysiT,    30 

60.2 

1930 

Jan,  12 

a,   86,7 

Dec.   12 

91.0 

Jan.   6 

94,1 

Mar,   4 

76.0 

1933 

Jan.  22 

a. 83. 3 

Aug.  13  : 

a.*150.5 

:jan.   4 

a.   82.6 

Mar.    7 

77.1 

Dec,   22 

84.0 

Jan,  31 

77.6 

Measurements  by  Farmers  Irrigation  Company,  except  where  otherwise 

shown, 

a.   Measurements  by  Division  of  Water  Resources, 
pumping, 

13-0-No,  5,  Farmers  Irrigation  Conipany. 

Location  and  description;   Approximately  100  feet  west  of  the  Southern 
pacific  Railroad  crossing  on  Telegraph  Road  east  of  Santa  Pa\ila,  and 
0.3  mile  southeast  of  Telegraph  Road, 
Reference  point;   Top  of  casing,  1,1  feet  below  ground. 
Elevation  of  reference  point;   270,03,  -gse;   Irrigation 
Depth  of  well:   261  feet,  •pTSneter  of  casing;  18  inches. 


Date 


1925 
July  7 
Aug.  31 
Nov .   4 

1926 
Jan,  18 
May  11 
July  26 
Sep.  30 

1927 
Jan,  15 


Dist,  R,?,  to 

Water  Surface 

feet 


8.0 
8.8 
7.8 

8,0 
4,3 
8.2 
7.8 

5.8 


Date 


1927 
Mar.   5 

1929 
Aug,   26 
Nov,   4 

1930 
Jan.   6 
Mar.  17 
Sep.   8 
Nov,   26 

1931 
Jan.  12 


Dist.  R,-f,  to 

?7ater  Surface 

feet 


a. 


3,3 

12,2 

9,2 

10,5 

4.5 

12.6 

10,4 

6.0 


Date 


1931 
Mar .   17 
Aug.   29 
Oct.   21 

1932 
Jan.   18 
Mar.    3 
Sep.    8 
Nov,   12 

1933 
Jan.   31 


Dist,  R.P.  to 
Water  Surface 
feet 


a, 
a. 


5,8 
13,0 

11.6 

2.3 

0.4 

10,1 

9,5 

2.4 


Measurements  by  Farmers  Irri| 
a.     Measurements  by  Division 


;ation  Company,  except  where  otherwise  shown, 
of  Water  Resources, 
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13-0-No.  6,  Teague  &  i:cKevett. 

Location  and  description;   0.25  mile  north  of  Telegraph  Road  and  0.45 
mile  west  of  lanch  road  running  north  and  south  at  railroad  crossing 
east  of  Santa  paula. 

reference  point:   I'etal  pump  baso,  1.?  feet  abova  ground, 

51e'/ation  of  refcrDn£e_  po int :   247  . 0 . 

Use;   Irrigation. 

Depth  of  well:   520  foot. 


Dist.  R.P.   to 

Dist,   H.F.    to 

Dist.   R.P.   to 

Water  Surface 

Vfcter  Surface 

?7ater  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1929 

1931 

1932 

Nov.        4 

112.0 

Jan.        8 

a.   108.8 

Mar.        8 

a.         86.0 

1930 

Ma  r.        4 

:      a,      99.3 

Sep.        8 

a.        117.5 

Jan.     13 

107.8 

.May       29 

a.   104.4 

Dec.     12 

a.        10S.9 

Apr.        7 

103.0 

Nov.        6 

a,   lis. 5 

1933 

Aug.      18 

120.6        : 

1932 

Jan.       4 

:             111.0 

Sep.      15 

124.7 

Jan.        9 

a.     99.9 

Jan.     31 

a.       100.7 

a.  obtained  from  Santa  Clara  Water  Conservation  District. 


13-0-ro.  7,  G.  F.  Nowal:. 

Location  and  description;   0.20  mile  east  of  Santa  P?>;ila  Creek  and  250 

feet  north  of  Telegraph  Road. 
Reference  point;   Top  of  casing,  0,7  foot  below  ground. 
Elevation  of  reference  point :   305 . 04 . 
Use;   Irrigation  and  domestic. 
Diameter  of  casing;   10  inches. 


ijiSo.   R.F,    tO 

Dist.   H.F.   to 

:Dist.  R.P,    to 

Water  Surface 

iTater  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1930 

1931 

1952 

, 

Apr.        7 

57.4 

Apr.      23 

64.5 

?'ar.        3 

:           38.7 

July        7 

70.5 

:Aug.      13 

S5.0 

!:ay       10  : 

50.0 

Sep,      16 

71.7 

Nov.      14 

61.8 

Aug.      24  : 

59.5 

Nov.        1 

69.2 

1932 

1933 

1931 

Jan.      18 

45.7 

Jan,       4  : 

*     76.0 

Jan.      12 

64,4 

Jan.      28 

:            51.8 

Pumping, 


I 
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13-0-No.  8,   P.  H.  Hendrickson. 

Location  and  description;   0.28  mile  east  of  T:lcgraph  Road  and  Southern 
""  pacific  Railroad  crossing,  east  of  Santa  Paula,  and  150  foct  north  of 

Telegraph  Road, 
Reference  point:   Top  of  metal  pmap  plate,  1.3  feot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;   302.74, 
Use:   Irrigation  and  domestic. 


Dist.  R.-t*.  to 

Dist.  R.P.  to: 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Vfetcr  Surface: 

'.yator  SvirfacG 

Date 

feot 

Date 

toct            :      Date 

feet 

1930 

1931 

:   1932 

Apr.   7 

34.5 

Jan.   12 

34.7   :Jan.  18 

32.0 

July  7 

37.8  ■ 

Apr.   23 

39.0   :Mar.   3 

29.0 

Sep.  15 

37.8 

Aug.   13 

♦  48.2   :May   10 

31.2 

Nov.  1 

38.7 

Nov.   14 

47.5   :Aug.   24 
;Dcc.   30 

35.5 

33.9 

Rmping. 


13-0-lMo.  9,  C.  Whipple. 

Location  and  description:   0.10  mile  oast  of  Santa  Paula  Croek  Bridge 

and  0.2  mile  southeast  of  Telegraph  Road, 
Reference  point;   Top  of  metal  pump  pinto,  1,3  feet  abov,7  ground. 
Elcvatio:!  of  reference  poiiit;   285.86. 
Use ;   Irrigation, 
Depth  of  well:   230  feet. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  K.P. 

to 

Dist.  R.  P.  to 

: Water  Surface 

.'.Vater  Surfs 

-ce 

■Water  Surf?-ce 

Date 

feet 

.   Date 

foot 

Eatc 

feet 

1930 

1931 

* 

1932   : 

Apr.   7 

40,2 

Jan.   12 

44.7 

Mar.   3 

:     28.0 

July  7 

50.4 

Aug.   13 

51.1 

May   10 

:     35.0 

Sep.  16 

51.6 

Nov.   14 

50.5 

.Aug.   24 

*  56.1 

Nov.   1 

51.3 

1932 

1933 

Jan.  18 

39.5 

Jan.   4 

:     42.5 

Pumping, 
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13-0-No,  10,  Farmers  Irrigation  Company. 

Location  and  description;   20  feet  east  of  Sircamorc  Street  and  80  feet 

north  of  Santa  Paula  Street,  in  Santa  Paula. 
Reference  point;   Top  of  concrete  floor. 
Elevation  of  reference  point:  308.16, 
Use;   Irrigation. 
Depth  of  well;   347  feet. 
Diameter  of  casinc!   20  inches. 


Dist,  R.F.  to 

Dist.  K.P. 

to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  S'urface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1929 

1931 

1932 

July  17 

83.0 

'Jan,   8 

84.0 

Mar. 

30 

56.9 

Nov.   11 

91,3 

;Mar.   4 

70.8 

Dee. 

12 

85.0 

1930 

Nov,  17 

a.   96.3 

1933 

Jan.   6 

87.6 

■   1932 

Jan. 

4 

a.   76,7 

Mar.   7 

71.7 

.Jan.   9 

73,7 

Jan. 

31 

72,2 

Sep .   29 

98.0 

Measurements  by  Farmers  Irrigation  Company,  except  vThere  otherwise 

shonri, 
a.   Measurements  by  Division  of  Water  Resources* 


13-0-No.  11,  Farmers  Irrigation  Company. 

Location  and  description:   175  feet  south  of  Santa  paula  Street  and 

225  feet  east  of  Thirteenth  Street,  in  Santa  pa\i.la. 
Reference  point;   Top  of  concrete  floor,  at  ground  level. 
Elevation  of  reference  point;   506.18 
Use;   Irrigation, 
Depth  of  well;   392  feet. 
Diameter  of  casing;   20  inches. 


Dist.  R.P.  to: 

Dist.  R.P.  to 

rDist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

; Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

Feet 

Date   :    feet 

1929 

1931 

1932   ; ' 

July  17 

78.3 

Jan.   8 

81.2 

Mar.   30  .     50.7 

Nov.   11 

84.0 

:Mar.   4 

65.5 

.Oct.   13  .     81.7 

1930 

Dec.  21 

74.4     : 

1933   . 

Jan.   6 

82.9 

1932 

.Jan.   4  .  a,  72.5 

Mar.  17 

66.5 

Jan.   9 

63.6 

Jan.  31  :     67.5 

May   19 

83.9 

Measurements  by  Farmers  Irrigation  Company,  except  whore  otherwise 

shown 
a.  Measurements  by  Division  of  V/ater  Resources. 


162 


13-0-No,  12,  Santa  Pai.aa  Water  Works 

Location  and  description;   30  feet  north  of  Orchard  Street  and  100  feet 

west  of  Thirteenth  Street,  in  Santa  paula. 
Reference  point r   Top  of  concrete  floor. 
Elevation  of  roferoncc  point;   339 , 20 , 
Use;   Irrigation, 
Depth  of  well;   436  feot. 
Diameter  of  casing:   20  inches. 


Dist.   H.P.    to 

Dist.   R.P,   to 

■Dist.  R,P.    to 

TZater  Surfaco 

V;ater  Surface 

'Jater  Surfaco 

Date 

feet 

Dito 

feet 

Date 

Feet 

1929 

1931 

1932 

Aug.    29 

118.8 

Jan.        8 

112,8 

Mar .       8 

86,0 

Oct.      4 

119,5 

Mar,        4 

101,3 

Sep,        8 

124.0 

1930 

Aug,      29 

12  3.0 

Dec ,     12 

120.4 

Jan.   11 

:            113, 5 

•Nov,      27 

:          120. 8 

•     1933       : 

Mar.      7 

:            102,4 

1932 

Jan.       4 

:   a.     109.5 

July  30 

:            127,4 

.Jan.        9 

:            99,5 

:feb.      20 

:               96.4 

Nov.    26 

124,7 

Measurements  by  Santa  pauJ.a  Water  Works  Co.,  Except  V7liere  otherwise 

shown, 
a.  Measurements  by  Division  of  Water  Resources, 


13-R-No,  1,  J.  k  7.   M.  Aggen. 

Location  and  description;    A.ppro^cimately  0.5  mile  n.  of  Los  Angeles  Avenue 

and  100  feet  West  of  Aggen  Road, 
Roferoncc  point;   Top  of  casing  0,2  foot  above  ground. 
Elevation  of  roferoncc  point ;   402 , 7 , 
ITsei   Irrigation, 
Depth  of  well:   560  feet. 
Diameter  of  casing:   12  inches. 


Dist.  R.p.   to: 

Dist.    3. P.    to 

:Dist.   R.P.    to 

Wator  Surfaco 

Water  Surft.ce 

: Water  SurlL  ce 

Date     • 

feet 

Date 

foot 

Dsto       : 

foot 

1927      ' 

1930 

1931 

Dec,     3 

218,2 

Jan,     29 

235.0 

Dec.        8 

235,0 

1928 

Apr,        9 

238.0  + 

.      1932 

Nov,   21 

221,8       : 

Sep.      22 

:            232.5 

•Jan.      27 

:             235.0 

1929 

Nov.      13 

232.0 

Mar.      12 

:             234.0 

Feb.    26 

224.5 

1931 

•  May       19 

233.0 

Aug,   10 

:             236.7 

:jan,     22 

239.0 

Sep.        3 

:             237 ,0 

Nov.   13 

236.0 

:May       14 

236.0 

1933 

Aug.      24 

239.0 

Jan,     ].0 

231.0 
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13-R-No.  2,  T.  B.  DeBoni. 

Location  and  descrirtion;   0,55  mile  W.  of  Aggen  Road  and  0.55  mile 

North  of  Los  Angeles  Avenue, 
Reference  point;   Top  of  casing  0,6  foot  below  ground. 
Elevation  of  reference  point;   404.60. 
Uset   Irrigation, 
Depth  of  well:  505  feet. 
Diameter  of  casing;   16  inches. 


Disc.  R.P.   to 

Dist.  R.F.   to 

. 

Dist.,   R.r.   to 

Water  Surface 

V;ater  Siirfoce 

?7ater  S-.u-face 

Date 

feet 

Date 

feet 

r.&to 

feet 

1930 

1931 

1932 

Jan,      29 

212,0 

lug,      24 

252,0 

j:ar ,     12 

240.8 

Sep.     22 

244,0 

Dec.        7 

242,0 

trarr       19 

240.0 

Nov.     13 

238,8 

1932 

•Se-).       3 

245.0 

1931 

Jan,      27 

241,5 

1933 

May       14 

247.5 

:jan.     10 

245.0 

13- 

3-No.   1, 

3,   J.  Knuckols 

» 

Location 

and 

descri-otion;       Anproximatelj'-  0.85  mile  West 

of  Arneill 

Road  and 

3.4  mile  North  of  Las  Posas  Road. 

Reference 

po 

int;       Top  of  pump  base  0.5  foot  above  ground 

, 

Elevation 

of 

reference  point;        2 

L2,76. 

Use'        Irrig< 

ation. 

Depth  of  well:        558  feet. 

Diameter  ( 

Df    ( 

3asiiig:        16   inches. 

:Di. 

:t.  R,p,    to 

:Dist.   R.F.   to 

:Dist.   R.r.to 

: Water  ©Jirfcico 

•\7ater  S-orfaco 

•YJatcr  Surface 

Date 

feet 

Date 

:          foot 

:     Date 

:          feot 

1927 

•      1929 

•      1032 

Nov.      26 

124,8 

July     11 

:            185.3 

Jan.     28 

176.1 

1928 

Aug.       9 

185.4 

Mar,     11 

156,6 

Jan.      10 

122,6 

1930 

May       HI 

163.2 

Feb.      27 

135,1 

Jan,     29 

148.7 

Sop,        7 

173.5 

Apr,       5 

143.8 

1931 

Nov,      21 

140.0 

Jan.      23 

157.6 

1933 

May       14   : 

174.0 

Jan,      14   : 

163.0 

Doc.      11 

181.0 
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12-S-No.  2,  Ray  Thomas, 


Location  and  description;   Approjcimatoly  0,25  inilc  East  of  Arneill 

Road  and  0.5  mile  Forth  of  Las  Posas  Road, 
Reference  point;   Air  gauge  0,2  foot  above  ground.   On  J'ay  14,  1P31, 

reference  point  chJcngod  to  top  of  casing. 
Elevation  of  refor^jncc  point:   315,82.  May  14,  1931,  elevation  of 

reference  point  changed  to:   314,8. 
Use;   Irrigation, 

702  feet. 

14  inches. 


Depth  of  V7ell: 
Diameter  of  casing: 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to: 

D: 

St.  R,?.  to 

Water  Surface 

Water  Surface- 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1930 

1931   : 

Nov,  26 

172.5 

Jan,   29 

196.9 

Dec .  11 

250,0 

1928 

Sep,   25 

208.4 

1932 

Feb.  27 

191.0 

Nov.   10 

208,4 

Jan.   28 

247.0 

Apr,  5 

191.8 

1931 

l!ar.   11 

242.9 

Kov,  21 

:     187.5 

Jan.   22 

:     225.0 

:r^ay   21 

245.5 

1929 

:A.Tay   14 

:     243.2 

rSeiD,   7 

251.0 

Feb,  28 

185. 3 

Aug.   26 

253.3 

1933   : 

Nov.  12 

201.5 

:Jan,   14 

247.0 

13-S-Fo.  3,  Pleasant  Valley  Futual  Water  Company, 

Location  and  description;   0,80  mile  W.  of  Somis  Road  and  300  feet 

N.  of  Las  Posas  Road. 
Reference  point;   Top  of  casing  0.1  foot  abovo  ground. 
Elevation  of  reference  point;   199.8. 
Use:   Irrigation  and  domestic. 


Date 


Dist.  R.P. to 
Water  Surface 

feet 


Date 


Dist.  R.P,  to 

Water  Surface 

feet 


Date 


Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

feet 


1930 
July  12 
Sep,   25 


105.0 
106.3 


1930 
Kov,   10 


106.2 


1931 
Jan.  23 


105.8 
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13-S-No.   4,     R.   B.  Lauterbacl:. 

Location  and  description;        l.S  miles  Vfest  of  Sornis  Road  and  200  feet 

North"  of  Lris  Rosas   Roo.d. 
Re  fore  nc  (J  point;        Top  of  ca^in,'?,   1.6  feet  above  ground. 
Elcv'it  ion  of  ref  jrcncc_  ]Toin_t_:        2?2 . 66 , 
Use;        ITot  used. 
Depth  of  ?/oll:      151.0  foct. 


Dist.  R.P,    to: 

Dist.  R.P.    to 

Dist.  R.P. to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date        : 

fer;t 

1929 

1930 

1932 

July     11 

142.7 

Sep .      25 

145.5 

Jc:i .      28 

:         144.5 

Aug.        9 

142  .,5 

Nov.      10 

143.6 

Mar.      11 

143.7 

Nov,      12 

140.5 

1931 

I  toy       21 

145.5 

1930 

Jan .     23 

:            142.0 

Son.        7 

:          151.0  + 

Jnn.      29 

140.0 

Kay       14 

145.1 

ADr.     16 

147.9 

Aug .      26 

149.7 

:      1933 

July     12 

154.3 

:Dec.     11 

145.8 

.Jan.      14 

:          148.0 

+  of  Arnoill 


13-S-No.  5,  L.  ^nrd. 

Location  and  dcscrir>';ion:   Approxiuirtoly  0,.':  mile  E'ls 

Road  and  0.3  milo  South  of  L'^.s  posas  Road. 
Reference  point;   Air  gauge  l.S  feet  above  groar..d.   Oii  August  9, 

1Q29,  rjference  point  cha^igcd  to  td  of  casing, 
Ele^'-ation  of  reference  point;   182.79.  Ou  August  9,  1929,  elevation 

of  referonce  point  changed  to  181.9. 
Use_i   Irrigation, 
Depth  of  well;   37  5  feet. 
Diane  ter  of  c '"i s  ing ;   14  inc he s , 


Dist.  R.P.   to: 

Dist.   R.P.   to 

•Bist.  R.P.    to 

Water  Surfr-.ce 

Tatcr  Surface 

TJatcr  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1929 

i:31 

Nov.      29 

83.0 

Aug,        9 

9£,6 

Au,-?,      £5 

98.6 

1928 

Nov.      12 

90,9 

Dec.      11 

96,2 

Jan.        9 

33.0 

1930 

1932 

Feb.      27 

84.1 

Jan.      30 

:            90.4 

Jan,      28 

95,0 

Apr,        5 

84.0 

:Apr.     16 

90.6 

rjar.      11 

95.0 

Nov.      21 

:            63.8 

Sep.      25 

94,2 

I.lay       £1 

96.5 

1929 

Nov,      10 

94.0 

Sep.        7 

100.3 

Feb ,      28 

91.4 

1931 

1933 

!{ay       22 

89.1 

Jan.      24 

93.0 

Jan.      14 

100.0 

June     18 

91.5 

:May       15 

:            95,4 
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13-T-No.  2,  B.  L.  Hughes. 

Location  and  description;   Ap-oroximately  0.9  Mlo  West  of  Arneill 

Road  and  200  feet  So'ath  of  State  Higliway  Ko.  101. 
Reference  point:   Top  of  cesLng  0.8  foot  a'bo\,''e  ground. 
ETevation  o f  referenco  point :   118.55. 
Use;   Domestic. 
Diameter  of  casing:   5  inches. 


Dist.  R.p.  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date   : 

feet 

1927 

1929 

1931 

Nov.  25 

:     26,0 

.Aug.   9 

28.4 

Aug.   25 

29.0 

1928 

Nov.   8 

28.2 

.Dec.  10 

29.6 

Jan.  9  : 

26.2 

:  1930 

1932 

Feb,  S7 

26.2 

:Jan,  28 

:     28.5 

:Jan.   23 

29.7 

Apr.   4 

:     26,7 

•Apr.  16 

:     28.8 

Mar.   11 

29.8 

July  25 

:     27.0 

July  12 

28.9 

:May   20 

:   *  34.0 

Nov.  21 

:     28.0 

Sep .   23 

28.0 

Sep.   8 

30.1 

1929 

Nov.   10 

:     27.3 

1933 

Feb.  28 

:     27.5 

1931 

•  Jan .   14 

:      31.0 

July  11 

:     27.7 

:May   14 

:     28.9 

Pur:ping. 


13-T-No,  4,  David  FljTm. 

Location  and  description;  Approximately  1.1  milei  soiitliwest  of  Arneill 
Road,  measured  along  Las  posas  Road,  75  feet  south  of  Las  posas  Road. 

Reference  point ;   Plug  in  pump  head,  0.5  foot  above  ground.  On  l.Tay  14, 
1931,  reference  poirt  changed  to  top  of  open  cnsing.   Pomp  renoved. 

Elevation  of  reference  point;   147.3-5.   On  May  14,  1931,  elevation  of 
reference  point  ca.anged  to;   146,6. 

Use:   Irrigation, 

Depth  of  vTell:      730  feet. 


Dist,  R.P.  to:        : 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.x^.  to 

Water  Surface; 

Water  S^irface 

Water  Surface 

Date   : 

feet     :  Date 

feet 

:   Date 

feet 

1927   • 

:  1930 

:   1931 

Nov.  26 

61.4  ,.  :Jan.   29 

84.6 

:DeCc  11 

:      96.9 

1928 

:Ar>r.  16 

:      99.0 

:   1932 

Jan.   9 

57,9    :Sep.   25 

:     100.3 

;Jan.   28 

92,9 

rov.  21 

75.0   :N0Tr.  10 

:      97.9 

:Mar.   11 

89,3 

1929 

:            :   1931 

:I.!ay   21 

102,0 

Feb,  28 

89.0   :Jan,  23 

96.0 

•.Sev.        7 

105,0 

July  11 

:     113,9    :May   14 

115.2 

:   1933 

Nov,  12 

87,9    :Aug.   26 

114.0 

:Jan,   14 

:      88,0 
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lo-T-No.  5,  J,  !,'.  Arncill. 

Location  and  description;   Approzime-tely  0.4  nile  south  of  Las  Posas 

Road  and  30  feot  west  of  Arneill  Road, 
Reference  point;   Top  of  casing,  level  with  ground. 
Elevation  of  reference  point;   153,84. 
Use;   Not  used, 
Diai-ceter  of  casing;   16  inches. 


Dist.  R.p,  to 

Dist.  R,P,  to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Do.to 

feet 

Date 

feet 

1027 

1928 

1929 

; 

Nov,  26 

49.4 

July  25 

51.7 

Juno  26 

61, 0  + 

lti28 

Nov.   21 

57,0 

to    : 

Jan.   10 

49,6 

1929 

1933 

Feb,   27 

:      50,5 

:Feb,   28 

57.2 

.Jan.  14 

61.0  + 

Apr,   5 

51,0 

Note:   water  did  not  rise  above  61  feet  during  the  period 
June  26,  1929  to  Januar/  14,  1933. 


13-T-No,  6,  L.  Ward. 

Location  and  doscription;   Approxlmatoly  0,5  mile  Tl.h*,  of  Camarillo 

Road  along  Somis  Road  and  400  feot  N.  of  Snmis  Ri--e.d, 
Ro fere nee  point;   Air  gauge  2,5  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  point:   163,74, 
Use:   Not  used. 
Depth  of  weU;   370  feet. 
Dirjnctor  of  casing:   8  inches. 


Dist.  '^.P.  to 

Dist.  R.P.  to- 

Dist.  R.P. to 

Wnter  Snrf^.ce 

Water  Surface 

Water  Surfao 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1928 

1923 

Nov,   29 

77.9 

Feb ,   27 

69.5 

:Nov.  21  : 

76.8 

1928 

Apr,   5 

70.5     : 

1929 

Jar,    9 

71,3 

July  25 

75.0 

Feb,   28 
Juno  26 

76.4 
Destroj'ed 
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13-T-No,  7,  A,  J,  Petit. 

Location  end  description;   Approximately  2800  feet  E.  of  Semis  Road, 

and  400  feet  S.  of  State  Highway  JTo,  101, 
R<j  f  er  c  nc  e  po  int ;   Top  of  casing  under  discharge  pipe,  1,1  feet  below 

ground . 
Elevation  of  roferencc  point;   134,18. 
Use  ;   Irrigation  and  domestTic, 
Depth  of  well;   298  feet. 
Diameter  cf  Casing;   14  inches. 


Dist,  R,P,  to 

Dist,  H,P,  to 

Dist.  R.p.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

i;7cter  Surfe  ce 

Date 

foet 

:   Eutc 

feet 

Date 

foet 

192V 

:   1930 

1931 

Nov,  28 

67.7 

:Jan.  30 

82,6 

Dec,  11 

:     94.0 

1928 

:Apr.  15 

91.7 

1332 

Jan,  9 

66,8 

: Sep .   25 

88,2 

:Jan,  29 

96.5 

Feb,  27 

65.3 

:Nov.  10 

:     81,3 

•IJar,  14 

:     89.5 

Nov,  21 

77,9 

:   1931 

:T>.y   21  : 

90.3 

1929 

:Jrai,   26 

87,9    : 

Sop,   3  : 

93.0 

Aug,   9 

87,5 

:May   18 

89,3 

1935 

Nov,  12 

83.0 

:Aug,   2? 

91,7 

Jan,   14 

:     92.3 

15-T-No,  8,  Comity  Well. 

Location  and  description;   Approxi:natcly  100  feet  Test  of  Lov/is  Road 

and  50  f^ot  north  of  Plcrsant  Valley  Ror.d, 
Reference  point;   Top  of  concrete  pim)p  base,  0,9  foot  above  ground. 
Elevation  of_  re'fcroncc  point:   118,33, 
Use;   Not  used. 
Diameter  of  Casing;   12  inches. 


Dist.R.F.t©  : 

Dist.  R.P.  to: 

Dist.  R.F.to 

VJater  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date  . 

feet     : 

Date 

feet 

Pate 

feet 

1927   . 

1929 

1930 

NOV.  28. 

55.2     . 

Feb,   28 

58,9 

July  12  : 

92.0 

1928 

June   26 

:     87,8 

Sep.   25 

79.0 

Jan,   9 

55.2 

Aug,   9 

:     83.3 

Nov.   10 

:      62.0  + 

Feb,   27 

56,0 

Nov.   8 

:     72,1 

:   1931 

Apr.   5 

65 .0  + 

.   1930 

:jan.   26 

62.0  -^ 

July  25 

65.0  + 

:jan.  28 

70.2 

May   15 

:      62.0  + 

Nov,   21 

:     55.0  + 

Apr.   15 

:     72.0 

Aug.   26 

:    Destroyed 
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13-T-No.  9,  G,  W.  Glenn. 

Location  and  description;   Approximately  0,4  mile  north  of  Pleasr'nt 

Valley  Road  and  100  feet  west  of  Le^is  Road. 
Reference  Point;   Air  gauge,  1,3  feet  above  ground.   On  February'  28, 

1929,  reference  point  changed  to  top  of  casing.  On  September  25, 

1930,  reference  point  changed  to  new  air  gauge. 

Elevation  of  reference  point;    150,84.  On  February  28,  1929,  elevation 
of  reference  point  chanj^red  to:   130,03.   On  Scptoinber  25,  1930, 
elevation  of  reference  point  changed  to:  130.3. 

Use:   Irrigation, 

Depth  of  well:   200  feet. 


Dist.   R.r.    to 

Dist.  R.P.    to 

Dist.   R.P.   to 

.Vater  Surface 

Water  Surface 

Tfeter  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1929 

1931        : 

Nov.      28 

68.4 

Jun.      26 

77.6 

May       15   : 

88.4 

1928 

Aug.        9 

76.5         : 

Aug.      26 

:              95.4 

Jan.        9 

67,2 

Nov.        8 

.79,8 

:Dec.      10 

95.4 

Feb.      27 

67.2 

:        1930 

:      1932 

Apr,        5 

70.7 

Jan.      28 

79.7 

Jan.      28 

95.4 

July     25 

:             75.3 

:Apr.     15 

89.2 

.Mfir.      11 

:               93.0 

Nov.      21 

77.6 

:Sep.      25 

91.9 

:May        20 

95.4 

1989 

Nov.      10   < 

90.7 

;Sep.         7 

95.4 

Feb .      28 

74.0 

1931 

1933 

H-ay       17 

76.4 

Jan.      26 

93.0 

Jan.      14 

97.7 

13-T-No,  10,  Hu?:hes  Brothers. 


Location  and  description:  Appro;:imately  150  feet  south  of  State  High- 
way~No.  101  and~"0^5"6~mile  west  of  Arneill  Road,  Camarillo. 

Reference  point;  Air  gauge  0.4  foot  above  casing,  also  1.5  feet  above 
ground.  On  July  11,  1929,  reference  point  changed  to  top  of  casing. 
On  July  12,  1930,  reference  point  changed  to  air  gauge. 

Elevation  of_  reference  point;   140,24.  On  July  .11,  1929,  elevation  of 
reference  point  changed'  to;  139,8.   On  July  12,  1930,  elevation  of 
reference  point  changed  to  140.24. 

Use;   Irrigation, 

Diameter  of  casing:   16  inches. 


Dist.  R.P.   to 

Dist.   R.P. 

to 

Dist.   R.P.    to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

:      Date 

feet 

Date 

feet 

1929 

:      1930 

1932 

May     22 

86.1 

: Sep .      23 

96.5 

Jan.      2S 

87.3 

June  26 

102.3 

:Nov.      10 

91.9 

Mar.      11 

85.0 

July  11 

104.8 

:      1931 

May        20 

98.8 

Nov.      8 

83.0 

:jan.      24 

89.6 

Sep.        8 

98.8 

1930 

:Hay       14 

110.4 

1953 

Jan.      28 

78.4 

:Aug.      25 

lOS.l 

Jan.     14 

*  125.5 

Apr.      16 

98.6 

:Dcc.      10 

91.9 

Jan.      27 

87.3 

July     12 

12A.2 

i 

^       Puraping. 
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13-T-No.  11,   J. 


Pal ton. 


Location  and  description;   0.4  mile  northeast  of  State  Ilighwa:, 

and  300  feet  north  of  Somis  Road, 
Reference  point;   Air  gauge  1,0  foot  above  ground. 
Elevation  of  refer ence  point :   153 , 29 , 
Use;   Irrigation, 


NO,   101 


•Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  tp: 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

:     feet 

date 

feet 

date 

1929 

1930 

1931 

Jun,   26 

:       98.2 

NOV,   10 

125.9 

Dec,   10 

Aug.   9 

:      104,0 

1931 

1932 

1930 

Jan,   24 

134,0 

Jan.   28 

Jan.   30 

:      122.5 

May   14 

138,5 

Mar.   11 

Apr.   16 

129,4 

Aug .   25 

147,9 

May   21 

Sep.  25 

:      134,0 

•Sep.   7 

1933 
Jan.   14 

Dist.  R.P.    to 

Water  Surface 

feet 


125.9 

120.2 
115.5 
122.5 
134.0 

122.5 


13-U-No,   1,      J.   F.   Lewis  &  Sons. 


Location  and  description;        .Ipproximatel.y  0.55  iiiile   southvvest   of   intersection 

of  Lewis  Road  and  Cawelti   Road,    and  500  feet   soutaeost   of  Lewis  Road. 
Referencs  point;        Top  of   casing  0.8  foot  above  ground. 
Elevation   of   reference   point;      75.90. 
Use;        Irrigation. 

200  feet. 

16   inches. 


Depth  of  well: 
Diameter  of  casing; 


Dist .  R.P.  to 

Dist,  R.P,  to 

:Dist.  R.  P,  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

: water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1930 

1932   ; 

Nov.   28 

17.3 

Jan.   28 

29,7 

Jan.   26 

39.0 

1928 

Apr,   16 

33.5 

Mar.   10 

36.3 

Jan.   9 

17;0 

Nov,   10 

38.2 

May   20 

42.9 

Feb.   24 

17.4 

1931 

Sep.   6  • 

46.3 

Nov.   21 

23.7 

Jan.   24 

35,7 

1933 

1929 

May   15 

44,6 

Jan.   26 

40.8 

Feb.   28 

28.4 

Aug,   25 

48,0 

June   26 

42.2 

Dec,  10 

42,4 

Nov.   8 

31.5 
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13-U-IIo.  2,  American  Beet  Sugar  Company. 

Location  and  description;   Approximately  1.1  miles  enst  of  Las  Posas 

~  Road  and  20  feet  north  of  Cawelti  Road. 

Reference  point;   Plug  in  pump  base  0.7  foot  above  ground. 

Elevation  of  reference  point;    65.15, 

Use;   Irrigation. 

Diameter  of  casing:   16  inches. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P,  to 

Difet.  R.P,  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1929 

1931 

Nov,   23 

11.5 

Nov.   8 

32.7 

Aug.   26 

51.7 

1928 

•   1930   : 

Dec.   10 

■:     42,4 

Fob.   24 

14,6 

.Jan.   28 

25.2 

1932 

NOV.   21 

21,9 

Sep.   23 

40.2 

Jan.   28 

:     34.5 

1929 

:Nov.   10 

:     44.9 

war.   10 

:     31.2 

Feb.   28 

25.7 

•   1931 

1933 

Aug.   8 

:     58.6 

iMay   15 

:     48.0 

•Jan.   26 

:     35.8 

13-U-No.  3,  American  Beet  Sugar  Com.pany. 

Location  and  description;   AT^pro::imately  0.95  milo  oat-t  of  Las  Posas 

Road  and  30  feet  south  of  Pleasant  Valley  Road. 
Reference  point;   Top  of  casing  level  with  ground. 
Elevation  of  reference  point :   90.29 
Use;   Not  used. 
Depth  of  well;   900  feet. 
Diamutcr  of  casing;   16  inches. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Sarface 

Water  Surface 

Date 

foot 

Date 

feet 

Date 

foot 

1927 

1929 

1931 

Nov.   23 

36.5 

Aug.   9 

40.4 

Llay   15 

94.5 

1928 

Nov,   8 

42.5 

Aug,   26 

82.3 

Jan.   9 

34,1 

1930 

Doc.   10 

71.4 

Fob.   27 

:      34,9 

Jan.   28 

57.2 

:  1P32 

Apr,   5 

39.0 

Apr ,  15 

37,0 

Jan,  28  ] 

:,     64.2 

July  25 

39.8 

July  12 

42,5 

liar   11 

39.8 

Nov .   21 

41.0 

Sep.  23 

34,8 

May   20  - 

77.0 

1929 

NOV,   7 

:     40.0 

sop.   7 

79.0 

Feb,   28 

:      39.9 

:   1931 

1933 

June   6 

41.2 

Jan.   24 

*   56. 2 

Jan.  14 

66.0 

Pumping  in  vicinity. 


17S. 


13-U-I'-To.  4,  American  Beet  Sugar  Company, 

Location  and  description;   Approximately  1.1  mile  east  of  Las  Fosas 

Road  and  0.5  milo  south,  ol'  Cawelti  Road. 
Reference  point;   Top  of  casing  3.3  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;    54.49, 
Use;   Not  used. 
Diameter  of  casing:    16  inches. 


Dist.  R.p.  to 

Dist 

.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Y/atcr  Surface 

Wato 

r  Surface 

»?ater  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1929 

1931 

Nov.  23 

4.7 

Aug.   8 

50.5 

:May   15 

30.0 

1928 

Nov.   8 

25,0   : 

Aug.   25  • 

43.7 

Jan-,  9 

3.5 

1930 

:Dqc.   10 

34.0 

Feb.  24 

5.6 

Jan.  28 

18.5 

1938 

Apr.   4 

:     28.1 

:  Apr .  16 

24.8 

•Jan.   28 

:      23.7 

Jul3^  25 

*  45.8 

July  11 

* 

37,5 

Mar.   11 

:      22.2 

Nov.  21 

14.0 

Sep .   23 

19.2 

:Fay   20  : 

*  44.0 

1929 

.Nov.   10 

36,7 

: Sep .   6 

49.5 

F9b.  28 

:   ♦  18.4 

1931 

:  1933 

June  26 

*  49.0 

Jan .   24 

29,0 

:Jan.  27 

:      24.5 

Pumping  in  Vicinity, 


13-U-No.  5,  Weber. 


Location  and  description:   Approximately  0.83  milo  west  of  Lewis  Road  and 


200  feet  south  of  Cawolti  Road. 

Reference  point; 

Top  of  casing  0 

,8  foot  abov 
.50. 

3  ground. 

Elevation  of  reference  point;    6 

)7. 

Use;    Irrigation, 

Diameter 

of  casing; 

14  inches. 

Dist.  R.F. 

to- 

D: 

.St. 

R.P. 

to 

Dist 

.  R.P. 

to 

Water  Siirf 

ace 

■W^-ter 

Surfr 

ce 

•Wate 

r  Surf 

iCC 

Date 

feet 

Dp.to 

f 

eet 

Date 

feet 

1927 

1989 

1931 

Nov.   23 

12.3 

Juno  25 

64^1 

:Iv:ay   15  : 

50.3 

1928 

Aug,   8 

61.0 

Au'l,   £6 

54.4 

Jan.   9 

11.6 

Nov,   8 

35.5 

Dec ,  10 

45.0 

Feb,   24 

12,4 

1930 

1932 

Apr.   5 

28,8 

Jan,   28 

29.0 

Jan,  28 

37.4 

July  25 

33.6 

Apr.   16 

47.1 

Mar,   10 

34.0 

Nov.   21 

24,7 

Sep .   23 

48.2 

Sop,   6  ■ 

51.0 

1929 

Nov.   10 

48,6 

1933 

Feb.   28 

29,2 

:   1931 
Jan .   24 

41.0 

:jan.   26 

39,0 
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13-U-No,  5,  Jcmes  T.  0' Conner  Estate  Company 

Location  and  description:   Approxiiostely  0.7  mile  scjuthenst  of 

Pleasant  Valley  Road  nieasured  along  Lewis  Road,  and  500  feet  east 
of  Lewis  Road, 

peference  point;   Bottom  of  pump  base  0.7  foot  below  ground.  On 
jlily  12,  1930,  well  destroyed.  Measurements  taken  on  well  15 
feet  northwest  of  old  well.  Reference  point:   Top  of  casinp;. 

Elevation  of  reference  point ;•   100.09.  On  July  12,  1930,  elevation 
of  reference  point  changed  to;   100.88. 

Depth  of  well:   600  feet. 

DiP-meter  of  casing:   12  inches. 


:Dist.  R.P,  to 

Dist.  R.P.  to 

•Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

: Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Dete 

:   feet 

1927 

1929 

1930 

Nov.   28 

37.4 

Aug.   8 

63.7 

July  12 

61.2 

1928 

Nov .   8 

51,5 

Sep.   23 

59.2 

Jan.   9 

31.5 

1930 

•Nov.   10 

:      58.8 

Feb.   27 

37.1 

Jan .   28 

:      51.0 

1931 

Nov.   21 

43.8 

Apr.   16 

58.2 

:Jan.  26  : 

Destroyed 

13-U-No.  7,   Guy  E.  Le^is, 

Location  and  description;   Approximately  600  feet  "'orthoast  of 

intersection  of 'Lewis  Road  -and  Qawelti' Road  and  500  feet  south- 
east of  Lewis  Read. 

Reference  point;   Top  of  casing  1.3  feet  above  ground. 

Elevation  of   reference  J^P^JlJ  •        89.47 . 

Use:        lrric_'ation  and  domestic. 

Depth  of  well:        150  feet. 

Diameter  of   casing:        12   inches. 


Dist. 

R.P. 

to 

Dist.  R.F.  to 

Dist.  R.P.  to 

Water 

Surf? 

ce 

V7ater  Suj-f-ice 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1930 

1931 

Nov.   28 

27.4 

Jan.  28 

40.2 

Dec .  10 

51.3 

1928 

Apr,  16 

43.0 

•   1932 

Jan.   8 

26.9 

July  12 

54,3 

Jan.  26 

49.4 

Feb.   24 

27,3 

Sep.   25 

51,7 

ns.v.    10 

47,2 

Nov,   21 

33.6 

Nov.   10 

47.8 

May   20 

51,7 

1929 

1931 

Sep.   6 

54.4 

Feb.  28 

28.2 

Jan.   24 

46.3 

1933 

June  26 

50.2 

:  :ay   15 

51.3 

Jan.  26 

52.0 

Aug.   8 

50,9 

Aug.   26 

54.6 

Nov .   8 

43.5 
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IS-U-Ho.  8,  A.  M.  Barnard. 

Location  and  description;   Approximately  1.0  mile  southwest  of  Cawelti 

Road,  measured  along  Lewis  Road,  and  100  feet  north  of  Lewis  Road. 
Reference  point;   PuiTiP  base,  level  with  ground.  On  September  23,  1930, 

reference  point  changed  to  concrete  floor,  end  on  March  10,  1932  changed 

to  top  of  casing. 
Elevation  of  reference  point;   59.80.  September  23,  1930,  elevation  of 

reference  point  "changed  "to:   59.53,  and  on  March  10,  1932,  it  changed 

to:   59.52. 
Use;   Irrigation. 
Depth  of  well;   185  feet. 
Diameter  of  casing:   16  inches* 


:Di3t.  R.?.  to 

Dist,  R.P.  to: 

Dist.  R.  p.  to. 

Water  Surface 

Water  Surface 

^ater  Surface 

Date 

feet 

Date 

feot 

Date 

feet 

1927 

1930   : 

1931 

Nov.   28 

12.7 

•Jan.   28  : 

22.6 

Dec .   10 

35.0 

1928 

Apr.   16  : 

33.8 

1932 

Jan.   9 

12.1 

:Sep.   23  : 

36.7 

Jan.   26 

30.3 

Feb .   24 

:     11.9 

:Nov.   10 

33.2 

:Mcir.  10 

25.5 

1929 

:   1931   : 

May   20 

36.0 

Aug.   8 

44.2 

:jan,  24  : 

28.7 

Sep.   6 

:     42.1 

Nov.   8 

31.8 

•May   15  : 

40.8 

:   1933 

:Aug.   25 

44.0 

:Jnn.   26 

:     29.6 

,., 

13-U-Ko.  9,  James  O'COnner  Estate  Company. 

Location  and  description;   0.20  mile  east  of  Lewis  Road  and  100  feet 

south  of  private  road  prodiiced  east  from  Pleasant  Valley  Road. 
Reference  point;   Top  of  casing  0.60  foot  above  ground, 
Elevati on  of_  reference  point :   116 . 80 . 
Use;   irrigation. 


Dist.  R.P.  to: 

Dis-' 

Water  Surface 

Wat: 

Date 

feet 

Date 

1930 

:  1931 

Apr .   15 

73.5 

May   15 

July  12 

105.5 

Aug.   26 

Sep.   25 

80.1 

Dec .  11 

Nov.  10 

79.0 

1932 

1931 

Jan,   28 

Jan.   26 

:      74.5 

Dist.  R.Po  to 

;Vatcr  Surface 

feet 


78.3 
S3. 7 
76.2 

74.8 


Dist.    R.   P.   to 
Water  Surface 
feet 


73.8 

♦  106.5 

*  102.5 


102.5 
76.7 
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13-U-^'o.  10,   J.  F.  Lewis  &  Sons. 

Location  and  description;   Approxiinately  100  feet  south  and  60  feet 

west  of  bridge  on  Levris  Road  over  Callecuas  Greek. 
Reference  point:   Top  of  casing  1.2  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;    58.69. 
Use;   Irrigation, 
Depth  of  well:   192  feet. 
Diameter  of  c?sir.s:   16  inches. 


;Dist.  n.P.  to: 

Dist.  R.P.  to: 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface: 

water  Surff'ce: 

■; 

^ater  Surf-^ce 

Date 

feet 

Date 

feet     : 

Date 

feet 

1927 

1929 

1931 

Nov.   28 

12.8 

Nov.   8 

33.3 

Aug.   26 

47.0 

1928 

1930 

Dec .  10 

36.0 

Jan.   9 

12,3 

Jan.  29 

22.7 

1932 

Feb .   24 

12.0 

Apr.   16 

36.2 

Jan.   26 

29.8 

July  25 

39.0 

Sep .   23 

32.5 

Mar.   10 

25.9 

Nov.   21 

19,0 

Nov.   10 

35.5 

Kay   20 

3B.2 

1929 

1931 

Sbt).   6 

:      45.0 

Feb .   28 

25.0 

:Jan.  24 

:      28. 0 

:   1933 

July  11 

33.8 

J&y   15 

41.7 

Jan.  26 

;      27.5 

Aug,   8 

47.8 

13-U-Fo,  11,  F.  A.  Borchard. 

Location  and  description;  120  feet  northwest  of  East  Fifth  Street  and 
^6T37  mile  southwest  of  Pleasant  Valley  Road,  1.5  miles  soutiirest 
from  Caiaarillo, 

Reference  point:   Top  of  casing  level  with  ground. 

Elevation  of  reference  point:   94.53. 

Use;    irrigation. 

Depth  of  wo  11:   300  feet. 

Dfameter  of  casing:   14  inches. 


Dist.  T{,-p.    to: 

Dist.  R.r.  to 

Dist.  R.P.  to 

water  S^arfece 

Water  Sjrface 

•V'nter  S^arf^Tce 

Date 

feet 

Date 

feet 

Drto 

:    feet 

1930 

1931 

1932 

Nov.  10 

54.7 

Aug,   26 

60.4 

•:.:ir.  11 

;      53.5 

1931 

Dec,   10 

57.0 

LCD.   7  : 

60.0 

jan,   24 

52.3 

1932 

1933 

May   15 

57,2 

:Jan,   28 

55.0 

:Jan.   27 

:      62.5 
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13-ir-i;o.  12,  Thoims  McCormick. 

Location  and  description;   120  feet  southeast  of  East  Fifth  Street  and 
0.56  mile  southv/est  of  Pleasant  Valley  Road,  2.0  miles  southwest  of 
Camarillo. 

Reference  point;   Air  gauge  1.1  feet  above  ground. 

Elevation  of  reference  point;   89 , 50 . 

Use;   Irrigation. 


:Dist,  R.P.  to: 

Dist.  R.P.  to- 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1931 

1932 

1932 

Jan.   26 

61.0 

Jan.  28 

57.0 

S3p.    7  ; 

67.0 

May   15 

63.0 

Mar.  11 

56.0 

1933 

Aug.   26 

:      68.0 

May   20 

68.0 

■Jan.   14 

61.0 

Dec .  10 

57.0 

13-T-Ko.   1,      J.  F.   Lev;is  &  :3ons. 

Location  and  description;       Approximately  0.6  irile   south  and  0.2  mile 
west   of  bridge   on  Lewis  Road  over  Calle^as  Creek,  meesured  along 
private   road. 

Reference   point;      Top   of  casing  0.7   foot   above  ground. 

Elevation  of    reference  point;        50,03. 

Use;        Irrigation. 

Depth  of  well;        165  feot. 

Diameter  of  casing;        lo   inches. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

vrater  Surface 

T/ater  Surface 

:Water  Su.rrace 

Date 

feet 

Date 

foot 

Date 

feet 

1927   • 

1930 

1931 

Nov.   28 

7.3 

Jan.   29 

17.0 

D3C .  10 

30.1 

1928 

Sep.   23 

30.0 

1932 

Jan.   9 

6.6 

Nov.  10 

27.9 

Jcji .   26 

23.7 

Feb .   24 

6.1 

1931 

Mar.   10 

19;7 

Nov.   21 

17.5 

Jan.   24 

22.5 

May   20 

27.6 

%ir% 

36.0 

!!ay   16 
Aug.   26 

35.2 
:     39.0 

Sep,   6 
1933 

38.4 

Nov.   8 

27.0 

Jan,   S6  • 

24.5 
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15-V-ro.  3,   J.  F.  Lewis  «:  Sons, 

Location  and  descrlptiop:   1.2  miles  south  and  10  feet  west  of  bridge 

on  Lewis  Road  over  Ccilloguas  Creek,  measured  along  private  road. 
Reforenco  noint:   Top  of  casing  0.7  foot  above  ground. 
Elevation  of  reforonce  point;   36.64. 
Use:   Not  used. 


Dist.  E.P.  to 

Dist.  R.F.  to 

Dist.  R.P.  to 

Y/ater  Surface 

vfater  Surfc.ce 

Dc-.ter  Surf?.ce 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

1929 

1930 

1932   < 

July  11 

23.5 

Sop.   23 

23.0 

Jan.   25  : 

22.9 

Aug.   8 

23.3 

Nov.  10 

22.2 

Mar.   10  • 

20.4 

Nov.   8 

21.1 

1931 

T,lay   20 

:      21.0 

1930 

Jan.   24 

21.2 

Sop,   6 

24.9 

Jan.  29 

19.4 

May   15 

24.5 

1933 

Apr.   16 

19.8   : 

•Aug.   26 

27.6 

Jon.   26  ; 

22.7 

July  11 

24.8 

Dec.   10 

25.0 

13-V-iro.  4,   J.  F.  LowiSo 

Location  and  description;  Appro?:imately  1.0  mile  south  of  bridge  on 
Lewis  Road  OTer  Calleguas  Creek;  along  private  road,  tlience  0.5  mile 
southeast  up  Long  Grade  Canj'-on. 

Reference  point;   Pipe  in  east  side  of  concrete  puinp  base,  1.1  feet 
above  ground. 

Elevation  of  reference  point ;   100 . 17 . 

Use;   Irrigation, 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

•Dist.  R.^.  to 

Water  Surface 

Wnter  Surface 

Tyater  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1929 

1930 

1932 

July  11 

91.7 

Sep.   23 

85.0 

Jan.   26 

84.4 

Aug.   8 

92.0 

Fov.   10 

82.8 

Mar.  10 

P2.0 

Nov.   8 

86.4 

1931 

ir^y      20 

81.3 

1930 

Jan.   24 

82.3 

Se-r,.        6 

83.3 

Jan.   29 

81.4 

May   15 

85.3 

1933 

Arr.   16 

81.6 

Aug.   26 

88.2 

Jan.   26 

81.5 

July  11 

84.3 

Dec.   10 

86.0 
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14-N-ro.  1,   Santa  Paula  Le?non  Company. 


Location  and  description;  Approximatelj'-  0.36  mile  north  of  Telegraph  rload, 

and  700  feet  Trest  of  Hall  Road,  in  Row  Ko.  35  of  lemon  orchard. 
Reference  point;   Top  of  casing  1.3  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;   536.4, 
Use: 


ITot  used. 

Diameter  of  casing: 


8  inches. 


: 

Dist.   R.P.   to 

Dist.   R.P.   to 

'Dist.   R.P.   to 

IVater  Surface 

Water  Surface 

•V.'ater  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1929 

1931 

NOV.      7 

198.0 

Aug.        2 

2C1.4 

May        2 

203.8 

1928 

Nov,        4 

202.5 

Aug.   13 

204.0 

Fet.    21 

193.5 

1930 

Nov.   14 

206.1 

Mar.   29 

194,5 

Jon .      13 

202.5 

1932 

July  21 

198.2 

Apr,        4 

200.2 

Jr-n,   18     : 

204.3 

Nov.      6 

200,0 

July        7 

203.5 

Mar.      3 

:             203.4 

1929 

Sep.      15 

2C4,0 

Ifey     10 

:            203^0 

Feb.   21 

203.3 

For.        1 

2C7.0 

Aug.    24 

202.8 

June  20 

200.0 

1931 
Jan.        7 

203.8 

Dec.    30 

202.2 

14-0-No.  1,  Rancho  Sospe. 


Location  and  description;   Approximately  0.3  mile  sout>i  of  Telegraph 
Road  and  0.15  mile  east  of  Timber  Canyon  Road,  produced.  At  foot  of 
Muff. 

Reference  point;   Top  of  platform,  0.4  foot  above  ground. 

Elevation  of  reference  point;   301.90, 

Use;   Not  used. 


Dist.   R.P.    to 

Dist.   R.P.    to 

Dis-^.   R.P.    to 

Tfeter  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Df'te 

feet 

Dp.te 

feet 

1927 

1929 

1931 

NOV.      7 

:              0.8 

•Nov.      22 

2,8 

Msy .        2 

5.3 

1928 

1930 

Aug.      13 

11.4 

Jan.      3 

1.0 

Jan»     13 

1.8 

Nov .      14 

10.9 

Feb.   21 

1.3 

AT)r.        3 

0.2 

•      1932 

Mar.   29 

0,7 

July        7 

7.3 

Jan.      18 

3.1 

July  21 

2.9 

SeT3 .      15 

19.4 

liar.        3 

*      0.6 

1929 

Nov,        1 

10.0 

!.!oy       10 

7.0 

Feb.   21 

Flowing 

1931 

Aug.      24   : 

11.0 

JuiE    20 

2.0 

Jan.      12 

5,2 

Doc .     30    : 

4.5 

Aug,      2 

5.4 

Flowing  at  depth  shown,  below  reference  point. 
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14-0-No.  2,   Pine  '^ree  ^anch  Company 

Location  and  de.°!criptiont   Approximately  0.46  mile  southwest  of  Timber 

Canyon  Road  and  300  feet  north  of  Telegraph  Road, 
Reference  point;   Top  of  casing  belov;  discharf^ie  pipe,  1.7  feet  below  gix5und . 

On  August  2,  1929,  reference  point  changed  to  air  gauge. 
Elevation  of  reference  point;   405.42  On  August  2,  1929,  elevation  of 

reference  point  changpd  to:   407.92. 
Use;   Irrigation. 
Depth  of  v;ell;   490  feet. 
Diameter  of  casing;   14  inches. 


Dist.  P.P.   to 

Dist.   R.P,   tor                     : 

Dist.   R.P.   to 

Water  Surface: 

Viater  Surface:                     ; 

Water  Si.irface 

Date        : 

feet            ; 

Date        ; 

F^et             :      Date 

Feet 

1925 

a.     95.0 

1929 

:      1931 

1927        : 

June     21 

105.0        :J^yi.      13 

111.0 

Nov.      7      • 

103.0        : 

AiJg .        2 

103.0        :llay          2 

112.0 

1928 

Nov.        4 

110.0        :Aug.     13 

115.0 

Jan,      5 

100.3 

1930 

:Kov.     14 

117.0 

Mar.   29 

99.7 

Jan.      13 

:            103.0      ::      193C 

July  21 

105.1 

Apr .        4 

104.5        :Jan.     18 

110.0 

Nov.      6 

103.7 

J\ay       7 

111.0        :M-r.        3 

:            105.0 

1929 

Sep.      15 

113.0        :Wlay       10 

:            107.0 

Feb.    25 

:            103.3 

:Nov.      ^0 

:            114.0        iAug.      24 

112.0 

:                              ;Dec.      30 

:           110.0 

a.      i 

Dbtained   fro.n  ^ 

5anta  Clart 

1  V.ator  Conservation   Di.r- 

ti->ict. 

14_0-No.  3,   S.  S.  Rogers. 


Location  and  description;   Approximately  50  feet  west  of  line  dividing 
Parcels  "9  and  10,  Lot  i.'o.  2,  Rancho  Sespe,  and  1000  feet  south  of 
Southern  Pacific  Railroad. 

Reference  point;   Top  of  casing  in  pit,  4.2  feot  below  ground. 

Elevation  of  reference  point;    301 .54 . 

Use;   Irrigation. 

Dianetor  of  casing:    14  inches. 


Dist. 

R.P.   to    : 

Dist.  R.P.   to:                     : 

Dist.   R.P.   to 

• 

Wato 

r  Surface: 

Wht«^r  Surface: 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

f-~fet              :     Date 

fe^'t 

1922 

a. 

3.8 

1929 

:      1931 

1925 

a. 

3.8 

June     20 

5.0            ;Jan,      12 

4.4 

1927 

:Au6.        2 

:            6.0            :May         2 

5.3 

Nov.      7 

4..1 

:Nov.      22 

4.5            :AUe.      13 

10.5 

1928 

1930 

:Nov.     14 

10.7 

Jan.     3 

3.4 

:Jan,      13 

:            3.7             :      1932 

Feb.   21 

3.6 

:Apr.        3 

3.0            :Jan.     18 

:            2.9 

Mar.   29 

2.9 

: July       7 

:            6.2            rlVIar.        3 

:            1.4 

July  21 

4.5 

:Scp.      15 

:             6.5            :Ma7       10 

!            5.3 

19S9 

:Nov.      20 

:            6.0            :Aug.     24 

6.5 

Fob.   21 

1.7 

:                             :Dec.     30 

:          4.3 

j_ 

^A      ^-^r^w,      Q, 

^^•(•^    n  ^,T>.- 

-i  f- 1.  . 
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14-0-I'7o.  4,  Charles  A.  Storke. 

Location  anj  description;  Approximately  0.9  mile  west  of  Balcom  Canyon 

Road  and  0.4  mile  north  of  Bellevue  Avenue. 
Reference  point:  Ground,   On  May  6,  1931,  reference  point  changed  to  a 

1/2"  pluft  in  side  of  suction  pipe. 
Elevation  of  reference  point;   304.0.  On  May  6,  1931,  elevation  of 

reference  point  changed  to:  305. 2 ^ 
Use;   Irrigation; 


Dist,  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface; 

Water  Surface 

•Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1930 

1932 

Nov.   10 

1,3 

Jan,   22 

Not  Flowing 

Jan,   19 

2,7 

1928 

Apr,   4 

Flowing 

Mar,   4 

?1 owing 

Jan,   4 

Flowing 

July   5 

Not  Flowing 

May    9 

ri 

Feh.   22 

tf 

Nov,   3 

It      n 

Aug.   25 

4,0 

July  21 

Not  Flowing 

1931 

1933 

Nov.   7 

Flowing 

Jan,   13 

It      " 

Jan.   3 

3,3 

19E9 

:I\5ay    6 

:     3.8 

Feb.   22 

II 

Nov,   4 

:  Not  Flowing 

14-0-No,  6,  Rancho  Sespa, 


Location  and  description:  Approximately  0,3  mile  south  of  Telegraph  Road 
and  0,2  mile  W,  of  Hall  Road  produced.  At  the  foot  of  bluff,  0.4  mile 
west  of  Brown  «7ash. 

Reference  point;   Air  gauge  3,8  feet  above  ground, 
reference  point  changed  to  plug  in  pump  head. 

Elevation  of  reference  point;   322,55, 

Use;   Irrigation, 

Depth  of  well;   370  feet. 


On  Septombcr  15,  1930, 


Diameter  of  casing;   16  inches. 


Dist.  R.P,  to 

Dis 

t.  R.P,  to 

Dist. 

R.P,  to 

Water  Surface 

Wat 

3r  Surface 

Water 

Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

:  Date   : 

feet 

1925 

:   1930 

:   1931 

Apr, 

a,   13.8 

Jan,   13 

13,6 

rAug.  13 

18,0 

1927 

Apr,   3 

11,6 

:Fov,   15 

b. 

18,0 

Nov.   7 

13,6 

July   6 

11,0 

:   1932 

1928 

' Sep .   15 

16,2 

:Jan,  18 

12,3 

jam,  3 

:       13,6 

:Nov,   20 

14,0 

:Mar.   15 

b. 

10,0 

Mar,  29 

11,3 

1931 

:Aug.   1 

b. 

15,0 

1929 

Jan,   1 

:  b. 

14,5 

:Oct.   1 

b. 

14,0 

Nov,   4 

11.0 

Apr,   1 

b. 

10,0 

:N3V.   15 
'.-Dec,      50 

b. 

16,3 
14,8 

a.  Obtained  from  Santa  Clara  WaTiF'C onserva tion  District. 

b,  obtained  from  Rancho  Sespe, 
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14-0->To.  7,  Santa  Clara  School 

Location  and  description;   Windmill,  30  feet  south  of  Telegraph  Road 

and  300  feet  southv<est  of  Toland  Road. 
Reference  point;   Hop  of  casing  1.0  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;   403.26. 
TJse;   Domestic, 
^ismeter  of  casing:   8  inches. 


Dist.  R.P. 

to: 

Dist.  R.P.    to 

Dist.   R.F.    to 

Water  Surft 

ce: 

Water  &.irface 

Water  Surface 

Date 

feet 

:      Date 

feet 

Date 

feet 

1928 

:      1930 

1931 

July     21 

94.9 

:Jan.     13 

97.2 

Aug.      13 

:            108.0 

Nov.        6 

94.6 

:Apr.       4 

95.2 

Nov.      14 

109.0 

1929 

: July       7 

102.2 

1932 

Feb.      21 

91.3 

:Sep.     15 

105.2 

Jan.     18 

98.0 

June     20 

96.0 

:Nov.       1 

103.2 

Mar.       3 

95.0 

Aug.        2 

100.2 

:      1931 

Jfey       10 

102.4 

Nov.        4 

99.2 

: Jan.        7 

102.4 

Aug .      24 

:             105.8 

:T.!ay         2 

101.9 

Dec.     30 

102.0 

14-0-vo.   8,     Goo,  T/.  Fleisher, 

Location  and  description;     0,47  ?iile   southwest  of  Ti-.h.-r  Ccnyon  Road 

and  0.60  aile  south'  of  Telegraph  Road. 
Reference  point:        Top  of   seal  ou  casing,   level  vrith  ground. 
Elevation  of  reference  point;        28 7 , 26 , 
Use;        I7ot  used. 


Dist.   R.P.   to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.F.   to 

Water  Surface 

VTatcr  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

:          feet 

1930 

1931 

•      1931 

Apr.      7 

Flowing 

Jan.      13 

■f   2.5 

T:ar.       3 

+     4.0 

July     7 

n 

May         2 

+   1.4 

K-y      10 

+      2.0 

Sep.      9 

m 

Aug.     13 

1.5 

Dec .      30 

Flowing 

NOV.      1 

:            0.0 

:Nov.     13 

1.1 
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14-0-No.  9,  Rancho  Sespe. 

Location  and  description;   0.1  mile  east  of  Timber  Canyon  Road  and  50 

feet  south  of  Telegraph  Road, 
Reference  point ;   Top  of  metal  pump  plate,  0,4  foot  above  ground.   On 

July  30,  1930,  reference  point  changed  to  air  gaage. 
Elevation  of  reference  point;   397,03.   On  July  30,  1930,  elevation  point 

changed  to:  "   398.33, 
Use;   Irrigation, 
Depth  of  well;    433  feet. 
Diameter  of  casing:   20  inches. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  H.  P,  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surff.ce 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1930 

1931 

1932 

Jan,   13 

94.5 

July   6 

a.   108.0 

■Mar.   3 

93,5 

Apr.   3 

93.9 

Aug.   29 

a.   113.0 

•July   5 

a,  107,5 

Oct.   11 

a. 110.0 

Dec.  1 

a.   104,0 

Oct.   1 

■  a,  108,0 

1931 

1932 

•   1933 

Jan.   7 

a.  98.0 

Jrji .   1 

a.    99, -0 

Jan.   28 

99.0 

Kar.   15 

a.  95.0 

a.  Measurements  obtained  from  Rancho  Sespe, 


14-0-ITo.  10,  Citrus  Mitual  Water  Corxipany. 

Location  and  description;   Approximately  200  feet  north  of  Telegraph 

Road  and  0.40  mile  east  of  Timber  Canyon  Road, 
Reference  point;   Air  gauge  2.1  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;   409.94. 
Use;   Irrigation; 
Depth  of  well;   439  feet. 
Diameter  of  casing;   16  inches. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R,P,  to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

•   Date 

feet 

1930 

■   1931 

193S 

Jan.   13 

102,0 

May    2 

106,0 

May   10 

*  124.0 

Apr,   4 

100,0 

Aug,   13 

113,0 

Aug,   24 

*  130,0 

July   7 

108,5 

:Fov,  14 

*  138,0 

Dec,   30 

124.0 

Sep ,  15 

110,5 

1932 

1933 

1931 

Jaii,   18 

100.5 

Jan,   28 

101,0 

Jan.   7 

106,0 

Mar,   3 

98,0 

Pumping, 
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14-0-No.  11,  Rancho  Sespe. 

Location  and  descriptiont   175  feet  west  of  Tixnccr  Conyon  Road  and  0.25 

inile  south' of  Telegraph  Road.  At  foot  of  bluff. 
Reference  point;   Top  of  casing  0.5  foot  above  ground.  On  April  1, 

1931,  reference  point  changed  to  air  gauge. 
Elevation  of  reference  point;   314.48.  On  April  1,  1931,  elevation  of 

reference  point  changed  to:   315. 21 » 
Use;   Not  used. 
Depth  of  well;   300  feet. 


Dist.  R.P,  to 

Dist,  R.P.  to 

Dist,  R,P,  to 

Water  Surface 

Water  surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1930 

1931 

1932 

July   7 

a.   18,0 

July   6 

24.0 

Liar.  15 

13.5 

Nov.  1 

a.   20,0 

Aug.   31 

23,5 

July   5 

:     18,8 

1931 

1932 

NOV,   1 

:     17.0 

Jan.  12 

a.   16.4 

Jan.   1 

16.0 

Obtained  from  record  of  Raucho  Sospe, 

a.  Measurements  by  Division  of  Uater  Resairces, 


14-0-No.  15,   City  of  Los  Angeles. 

Location  and  description;      0.3S  mile  east  of  Tivnbcr  C<?.'iyon  Road  produced. 

0.44  mile  southeast  of  well  14-0-No.  11,  0.46  mile  south  of  Telegraph 

Road,  or  0.25  mile  south  of  the  bliiff. 
Reference  point;    Top  of  16"  casing. 
Elevation  of  refere ncc  point;   30 6 , 6 8 . 
Use;   Not  used. 
Depth  of  well;    252  feet 
Diameter  of  casing;   16  inches. 


Date 

Dist.  R.P.  to 
Water  Surface- 
feet 

Date 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

feet 

Date 

Dist.  R.P.  to 

Water  Su.rface 

feet 

1931 
July  23 
Nov.   15 

7.5 
7.5 

1932 
Jan.   1 
Apr.   1 

:     2.5 
1.5 

1932  : 
A-ug.   1 
Nov.   1 
Dec.   1 

5.4 
5.0 
4.1 

Obtained  from  record  of  Rancho  Sespe. 
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14-S-T-o.  1,  Bcrylwood  Investment  Company. 

Location  and  description;   Approximately  0.38  mile  northeast  of  Somis  Rfiil- 

road  Depot  Qnd'"200  feet  southeast  of  Southern  pacific  R^.ilroad. 
Reference  point;  Air  gai.ige  2.6  feet  above  ground. 
Elevation  of  ^reference  point ;   27 7 . 52 . 
Use_;   Irrigation. 
Depth  of  well:   415  feet. 
Diameter  of  casing:   16  inches. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feot 

Date 

feet 

Date 

foot 

1927 

:   1950 

1932 

Dec.   6 

83.9 

Jan,   29 

118.6 

Jan.  30 

120,9 

1928 

Sep .   25 

123.2 

Mar.   14 

115.1 

Jan.  10 

82.8 

•Nov,  15 

117.4 

May   23 

109,3 

Feb.  27 

82.8 

1931 

Sep.   7 

125.5 

Nov.  21 

94.5 

May   19 

132.4 

•   1933 

1929 

:Aug,   27 

133.6 

Jan.   10 

:     118.6 

Aug.   9 

152.4 

:Dec,   12 

125.5 

rov.  12 

104.7 

14-S-No.  2,   F.  Aggen. 

Location  and  description:  Approximately  250  feet  east  of  intersection 

of  Somis  Road  with  Las  Posas  Road,  in  metal  puiup  house. 
Reference  point;  Air  gauge  1.36  feet  above  floor  of  pujnp  house. 
Elevation  of  reference  point;   220.80. 
Use:   Irrigation. 


Dist.  R.P.  to 

Distj  R.r.  to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

•Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1929 

1950 

:  1951 

May  22 

78.3 

July  12 

94.5 

Dec.  11 

101.4 

July  11 

82.9 

Sep.   25 

94.5 

1952 

Aug.   9 

81.8 

Nov .   10 

94.5 

Jan.   28 

100.2 

Nov.  12 

85.2 

,   1931 

Mar.   11 

99.1 

1930 

Jan.   23 

95.5 

May   21 

95.8 

Jan.  29 

87.5 

May   15 

96,8 

Sep.   7 

101.4 

Apr.  16 

88.7 

Aug,   25 

101,4 

1955 
Jan.  14 

100.8 
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14-S-Ko,   3,      Joe  Baptista. 

Location  and  description;     Approximately  0,4  mile  scuthwest  of  irrter- 
iection  of  Somis  Road  with  Las  Posas  Road  and  ?00  feet  southoast  of 
Somis  Road, 

Reference  point ;     Air  gauge  0,2  foot  above  I-beara  at  pump  base, 

Elevat i on  of  reference  point;        204 , 26 , 

Use;        Irrigation. 

Depth  of  well;        751  feet. 

Diameter  of  casing;        15   inches. 


pate 

1929 
May   22 
July  11 
Nov,   12 

1930 
Jan ,   29 
Apr.   16 
Set),   25 


Eist,  R,p,  to 
Water  Surface 
feet 


* 

* 

* 


74.8 

79,2 
81.4 

33.5 

34.5 
90.2 


Date 


1930 
Nov,  10 

1931 
Jan.   23 
May   14 
Aug.   25 
Dec.   11 


Dist.  R,P,  to 

Water  Surface 

feet 


90.0 

88.6 
92.0 
96,4 
95.2 


Date 

1932 
Jan,  28 
:':ar.  11 
!,:ay   21 
Sep,   7 

i933 
Jen,   14 


Bist, 

R.F.  to 

Water 

Surface 

f 

uet 

* 

94,9 

* 

93,6 

* 

91,1 

* 

95,6 

94,8 


These  measurements  were  estimated  from  14-S-No,  2, 


14-S-Ilo,  4,  San  Jusn  Seminary, 


Location  and  descrirition; 


450  feet  northeast  of  the  intersection  of 


Somis  Road  and  Las  Posas  Hofid,  and  800  feet  southeast  of  a  private 

extension  of  Las  Posas  Road, 
Reference  point;   Top  of  metal  pump  tase,  0.2  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point :   201 . 50 , 
Use;   Irrigation  and  domestic. 


:Dist.  p.p.  to: 

;Dist.  P.p.  to; 

:Dist,  R.P,  to 

•Water  Siarf-\cc; 

■Water  Surface 

•rater  Surface 

Date 

feet     :  Date 

feet 

:   Dn.tc 

feet 

1930 

;   1931 

1932 

July  12 

78,3   ;?:ay   15 

77.7 

•r-T,  11 

79,6 

Sep .  25 

75.4   ;Aug.   25 

82,2 

!:ay   21 

78.5 

Nov,  10  : 

74.8   ;Dec.   11  : 

82.6 

Sep,   7 

83.8 

1931 

:   1932 

1953    ; 

Jan,  23  : 

74.0   :jan.   28  : 

80.7   : 

Jan,  14  : 

81,5 
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14-T-No.  1,   J.  S.  Cam<3.rillo. 


Location  and  description;  Approximatcl3''  0.2  miln  west  of  Caraarillo  Road 

and  150  feet  south  of  State  Highway  No.  101, 
Reference  point:   Pump  base,  1.7  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  point:   141.56. 


Use; 


Irrigation. 


Dist.  R,P.  to 

Dist,  R,P,  to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

.   Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1930   : 

1932 

Nov.   28 

85,0 

Jan,  30  • 

92.5     ; 

Jan.   29 

100.2 

1928 

Apr.  15 

98,8 

.Mar.  14 

97.0 

Jan,   9 

71,7 

Sep,   25 

105.6 

Mar.   29 

97.0 

Feb,   27 

74,4 

Nov.   10 

99,7     : 

May   21 

106.3 

Apr,   5 

89,0 

May   18 

101.0 

Nov,   21 

84,8 

:Aug,   27 

114,0 

1935 

1929 

Dec,  11  , 

107.8 

Jam,   14 

108.0 

Nov,  12 

93.8 

14-T-No.  2,  A.  Camarillo. 


Location  and  description:  Approximatel"'  0.75  mile  south 

No.,  .101  at  Camariilo  Road  intersection. 
Reference  point:   Rimp  base  1.1  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  point:   122.53, 
Use:   Irrigation. 
Depth  of  well:   416  feet. 


0^ 


jtato  Highway 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

•Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

:\7ater  Surface 

•Water  Surfr.ce 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

:    feet 

1927 

1930 

■   1931 

Nov.   23 

96.5 

Apr.  15 

67.0 

Dec.   11 

77.5 

1928 

Jul3'  12 

84.5 

1952 

Jan.   9 

84,9 

Sep,   25 

76.8 

Jan,  29 

75.3 

1929 

1931 

Mar,   14 

72.5 

Nov.   12 

78,0 

Jan,  26 

73.2 

May   21  • 

81,0 

1930 

May   18 

75.8 

1953 

Jan .  30 

70,5 

Aug,   27 

88,0 

Jam,  14 

77.0 

137 


14-T-No. 


A.  Camarillo. 


Location  and  description;  Approximately  0.2  mile  west  of  Cainarillo 
Road,  measured  along  State  Hijliiway  No.  101,  and  800  feet  north  of 
State  Highway  Ko,  101, 

Rofercncc  point;   Top  of  casing,  0.6  foot  above  ground. 


Elevation 

of  ref.^rence  noint; 

153.90 

• 

Use:        Irrigation, 

Depth  of  1 

mil:        120 

feet. 

Diameter  of  casing: 

24   inche 

= . 

Dist.   R.P. 

to 

Dist 

.  R.P.   to 

Dist.  R.'D.    to 

•'.Vater  Surface 

'vater  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

Feet 

Date 

feet 

1927 

1929 

1930 

Nov.      28 

82.4 

June 

26 

.    * 

120,0  + 

No/.      10 

109.0 

1928 

Aug. 

9 

* 

120c0  + 

1931 

Jan.        9 

81.8 

Nov. 

12 

102.8 

Jan.     26 

120.0  ? 

Feb.     27 

:        *     89.3 

.      1930 

l.lay       18 

120.0  + 

July     25 

*  120.0 

+ 

Jan. 

30 

^• 

120.0  + 

Aug.      27 

120.0  + 

Nov.      21 

9'^^,  5 

Apr. 

15 

108,3 

Dec,      11 

120.0  + 

1929 

July 

12 

* 

120.0  + 

1932 

Mar.        1 

*1S0.0 

+ 

Sep, 

25 

120.0  + 

Jan ,      29 

120.0  + 

.—J... 


Pumping  in  Vicinity, 


14-T-No.  4,  A.  Camarillo. 

Location  and  description;  Windmill,  in  Santa  Rosa  Yrlloy,  1.0  mile 

east  of  State  Plighway  No.  101  and  150  feet  south  of  Camarillo  Road. 
Reference  point;   Top  of  south  side  of  curb,  1.5  foot  rbove  ground. 
El  eva  t  ion_  of  re  f  e  re  nc  c  point;   111.46. 
Use;   Domestic. 
Depth  of  well;   26  feet. 
Diameter  of  curb:    4»  x  4«. 


Dist,   R.P.    to; 

•Dist.  R.P.   to 

•Dist.   R.P.   to 

7ater  &irf.;ce: 

:ratcr  &.arfico 

•IVat^jr  Surface 

Date 

feet             :      Date 

feet 

•      Date 

;        feet 

1928 

;      1930 

1932 

Aug.      30 

17.0          :July     14 

21.0 

Jan.     29   : 

*        24.8 

Nov.      23 

17.8          :Sep,      25 

20.0 

i:nr.      14 

22.3 

1929 

;      1931 

:x.y      21 

*        24.0 

Mar.        1 

17.0          ;jan.      26 

21.0 

Sep.        8   : 

22.8 

June     26 

17.4          :!Tay       18   • 

22.0 

1933 

Aug .        9 

17.2          :Aug.      27 

*   23.5 

Jan.      14 

22.8 

Nov.      12 

18,2          :Dec.     11 

*   24.4 

• 

pimping, 
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14-T-l'To.  5,   J.  E.  Camarillo, 


Location  avA   description;  Approximately  0.75  mile  southv.est  of  inter- 
section of  Somis  Roed  and  Las  Posas  Road,  and  0.4'7  mile  southeast  of 
Somis  Road. 

Reference  point;   Air  gauge  0.7  foot  above  metal  pump  base,  IcO  foot  above 
ground.  On  August  9,  1929,  reference  point  changed  to  pump  base. 

Elevation  of  reference  Point_:   188.93.   On  August  9,  1929,  elevation  of 
reference  point  changed  to:   188.27. 


Use; 


Irrigation. 


pate 

1929 
I  lay  22 
NOV.  12 

1930 
Jan.  29 
Apr.  16 
July  12 
Sep.  25 


Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

feet 


140.7 
146.4 

177.2 
161.0 
183.7 
172.0 


Date 


1930 
ITov.      10 

1931 
Jan.      23 
Tlay       14 
Aug .      25 
Dec,      11 


Dist.   R.P.   to 
Water  Surface 
feet 


155.7 

166,7 
166.0 
178.0 
15;-.  1 


Dis 

t»   Ti.  P.   to 

•Wat 

3r  Surface 

pate 

feet 

1932 

Jan.      28 

147.8 

!,:arc.      11 

143.7 

Kay        21 

148.0 

S3P .        7 

178.3 

1933 

Jan.      14 

178.0 

14-T-No,  6,  A.  Camarillo. 

Location  and  description;  Approximately  0.19  mile  west  of  Cocaarillo 

Road  and  800  feet  north  of  State  Highway  No.  101. 
Reference  point;   Top  of  metal  rump  base,  0,1  foot  above  ground. 
Elsvat  ion  of  reference  point;   153,95, 
Use;   Irrigation, 


Date 


1932 
Jan.   29 
Ivlar.   14 


Dist,   R.P.   to 

Vfater  Surface 

feet 


113.8 
108.2 


Dvitc 


1932 
Sep.      8 


Dist.'  R.P.   to 
Water  Siu-frce 

fust 


*  130.0  + 


Dat_c_  _ 

1933 
Jfm.    27 


Dist.  H.p.    to 

Water  Surface 

feet 


123,0 


Pumping  near  by. 
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15-N'-Fo.  1,   Rancho  Sespe. 

Location  and  description;  In  Lot  No.  24,  Rancho  Sespe,  approximately 
1.03  miles  east  of  Southern  Pacific  Railroad  Crossing,  and  800  feet 
south  of  Telegraph  Road,  and  west  of  the  engine  house. 

Reference  point;  Top  of  concrete  curb,  1.4  feet  above  ground. 

Elevation  of  reference  point;   350 . 36 . 

Use;   Irrigation. 

Depth  of  well;   421  feet. 

Diameter  of  casing:   8  inches. 


•Dist .  B-.i^,   to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

iVater  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Dote 

1925 

1929 

1931   : 

Mar. 

a.   14.4 

Feb.   21 

15.0 

Jan.  29 

20,1 

1927 

Nov.   4 

19.8 

May   2 

*  Flowing 

Nov.   5 

14.8 

1930 

Nov.  13 

:    23.0 

1928   : 

Jan.  13 

*  Flowing 

1932 

Jan.   3 

12.5 

Apr.   3 

15.3 

Jan.  16  ■ 

15.5 

Feb.   21 

11.4 

July   7  : 

*  Flowing   : 

liar.  3 

12.7 

Mar.  29 

10.2   : 

Sep.  15 

17.2   : 

llsy       7 

14.7 

Nov,   6 

16.5 

Nov.   20 

20.1 

Aug.  24 

16.5 

Dec,  30 

16.5 

a. 
* 


Obtained  from  Santa  Clara  ^'^ter  Conser-iration  District, 
Flowing  below  reference   point 

15-N-No.   2,     Rancho  Sespe. 


Location  and  description:      In  Lot  No.   24,   Rancho  Sespo,   approximately 
1.05  miles  east  of  Southern  pp.cific  Railroad  crossing,   600  feet 
south  of  Telegraph  Road,   and  east  of  engine  house. 

ReferoncG_  point;       Top  of   concrete   curb,    1.9  fe^et  above  ground. 

Elevat  ion  o_f__  ipf  crcmc e  point :        351 . 80 . 

Use;        Irrigation. 

Depth   of  well;        158  feot. 

Di-ametcr  of  casing:        16   inches. 


•Dist.  R.P.  to 

:Dist.  R.P.  to 

; 

•Dist.  R.P.  to 

'"atcr  Surface 

•'Tater  Surface 

T7atcr  Surface 

Date 

feet 

D?.te 

feet 

Date 

fr;ct 

1927 

1929 

1931 

Nov.    5 

14,0 

•Feb,   21 

13.5 

ITay    2 

♦Flo\.ir^ 

1928 

Nov,   4 

♦Flowing 

1932 

Jat.    3 

11,8 

1930 

Jan.  16 

♦Flowing 

Feb.   21 

10,5 

Jan,   13 

♦Flowing 

Mar.   3 

13.7 

Mar.   29  < 

6,7 

Apr.   3 

15.4 

?!£r    7 

15.3 

Nov,   6  • 

17,3 

July   7 

♦Flowing   : 

Aug.   24  • 

Dec.  30  : 

17.5 
♦Flowing 

Flowing  below  reference  point. 
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IS-'fJ-Fo.  3,  San  Cayetano  VTator  Company. 

Location  ond  description;   1300  feet  south  of  Telegraph  Road  and  200 

feet  oast  of  lyle  Road'. 
Reference  point:   Top  of  casing,  2.6  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  point:   34-6.53. 
Use:   Not  used. 
Depth  of  vfell;   575  feet. 
Diameter  of  casing;    13  inches. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P,  to 

Dist.  R.P.  to 

Vv'ater  Surface 

Water  Surface 

■Jator  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1929 

1931 

Nov,  5 

2.8 

Aug.   S 

*Fl0T7iD,'7 

May   2 

10.3 

1928 

Nov.   4 

tt 

Aug.  13 

:      15.3 

Jan.  3 

'•' Flowing 

1950 

rev.  14 

15.8 

Feb.  21 

*Fi Owing 

Jan.   13 

10.0 

1932 

Mar,  29 

tf 

Anr.   3 

*F1  owing 

Jan.  18 

9.4 

July  21 

»f 

July   7 

9.0 

Mar   3 

*Flowlr,g 

Nov.   6 

n 

Sop .   15 

12.4 

May   7 

:       3.4 

1929 

Nov.   1 

14.7 

Aug.  24 

:       7.0 

Feb.  21 

2.8 

1951 

Dec.  30 

7.6 

June  20 

*Flo'>7ing 

•Jan.   12 

12.4 

Flo"/ing  at  ground  surface. 


15-N-no.  4,  San  Cayetjuo  Water  Compar-.3?-. 

Location  and  description:  Approximately  1300  feet  south  of  Telegraph 

Road  and  20  feet  east  of  Pyle  Road. 
Reference  point;   Air  gauge,  0.6  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point:    339.77. 
Use:   Irrigrtion. 

39  6  feet. 

16  inches. 


Depth  of  we  11^; 
Diameter  of  casinft: 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

"//nter  Surface 

Water  Surfr.ce 

TJater  Surface' 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1930 

1^-32 

Nov.   5 

13,0 

Jon.   13 

14,0 

Jan.   18 

11.0 

1928 

July   7 

17,5 

Mar.   3 

6,0 

Jan.   3 

11.0 

1931 

May    7 

8,0 

Mar.  29 

9.0 

Jan.   12 

18,5 

Aug.   24 

*  22.0 

1929 

May    2 

13,5 

Dec.   30 

11.0 

Feb.  21 

11.0 

May   16 

16,5 

July  5 

13.0 

Aug,   13 

32.5 

Aug.   2 

13.5 

Nov.   14 

20.0 

pumping. 
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15-N-No.   5,      R.'.ncho  Sespe. 

Location  aiid  description:        1.50  miles  northeast  of  Hall  Koad  and 

40  feet  southeast  ox""  S/cainore  Rood. 
Reference  point:        Top  of  casing,   0.1  foot  below  ground. 
•sievation  of   reference  point;        525.37. 
Use;       T^ot  used. 
Depth   of  well;        470  feet. 
Diameter  of  casing:        20   inches. 


Dist.  R.P.   to 

'Dist.   R.P.    to 

Dist."  FT. P.    to 

Water  Sv^rface 

•Water  Surface 

VJater  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1930 

1931 

1932 

Apr.      4 

147.4 

Jan.      29 

156.0 

Jan.      16 

156.9 

July     7 

153.4 

Uay         2 

155.5 

I/Ia- ,        3 

154.2 

Sep.   15 

154,8 

Aug .      13 

153 » 3 

A^arj       10 

150.4 

Nov.     1 

155.4 

Nov.      14 

15E.0 

Aug.      24 

150.2 

Dec.      30 

151.8 

15-0-Fo.    2,      Bert  L.  i:unger. 

Location  and  description;       Approximat  iy  0.27  nilr.  north  of  E3l]i3vue 

Avenue   and  1.1  mi?^es  southwest  of  San  Cayctano  Btvf'.ct,   Bardsdale. 
Reference  point;        Top  of   casing,   1.1  feet  be. To;/  ground. 
Ejevation  of  roforence  point;        343.10. 
Use;        Irrigation, 
Depth  of  7roll:        365  feot. 
Die^ieter  of   casing;        14   inches. 


-Dist.    R.P.   to 

•Dist.   R.P.   to 

: 

:Dist.   R.P.    to 

water  Surfaco 

r.ator  Surface 

:Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

:     Date 

f..ot 

1927 

1929 

:      19^1 

Nov.        9 

:              18.7 

July       5 

18.4 

:T"cy         6 

24.0 

1928 

Aug.        5   • 

22.2 

•M:-.         14 

:             27.8 

m-  4 

i?;5      • 

Nov.        4 

22.4       : 

rov.    18  • 

26.9 

fer.      28 

Ir-.O 

1930 

•      lt32 

July      23 

21.2 

Jan.      22 

22.3 

Jan.      19 

2«_-"  «o 

Nov.        7 

20.6 

Apr.        4 

19.9 

¥s.T.        4   ■ 

18.8 

1929 

Nov.        3   : 

25.8 

P.Toy                    9 

17.7 

Fob.      22 

17.7 

1931 

Aug.      25    : 

23.2 

Jan.      13    • 

27.3 

1933        : 
Jan.        3   : 

21.5 
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15-0-No.  3,     "Bert  L.  I.^ingor. 

Location  and  description;       Approximately  0.55  mile  north  of   Bellevue 

Avenue  and  1.0  mile-   south^vJcst  of  SfJi  Cfiyetnno  Street,   Bardsdalc;. 
Reference  P£int_:       Top  of  casing  in  concrete  pit,   4.9  foot  below  ground. 
Slov"tion  of  refcronce  poin_t:        332.87. 
Use;        Not  used. 
Depth  of  well;        IOC  feet. 
Diameter  of   casing:        18   inches. 


Dist .  H.P.  to 

Dist,  R.F.  to 

Hater  Surface 

<7ater  Siirfacc 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

1927 

1929 

1931 

Nov.   9 

5.5 

Aug.   5 

7.9 

Aug. 

1928 

Nov.   4  : 

9,4 

Nov. 

Jan.  4 

4.5 

1930 

193? 

Feb.  22 

:      3.7 

Jan,   22 

9,8 

Jan. 

Mar.  28 

0.8  * 

\VT.           4 

7.1 

Mnr. 

July  23 

5.2 

Sep.   16 

12.4 

T'ay 

Nov .   7 

S.O 

Nov.   3 

13.0 

Aug. 

1929 

1931 

1032 

Fob,  22 

4.7 

J.an.   13 

12.8 

Jan. 

June  21 

5.0 

•Ha;-    6 

llc7 

14 
18 

I 

19 
4 
9 

25 

3 


Dist.  R.F,  to 

Water  Surface 

feet 


13,9 
15,3 

10,4 
5.2 
5.3 
9.0 


9.2 


Probably  held  up  by  silt  from  flood. 


15-0-pro,  4,  C,  ^,T,  Petit, 

Location  and  description;   Approyimatoly  1800  foot  north  of  Bollevue 

Avenue  and  50  feet  east  of  oast  line  of  Bclcom  tract. 
Reference  point;   Top  of  casing,  2.8  feet  bolo\7  ground. 
Elevation  _o_f  rcferonco  point :   330 , 06 , 
Use!   Irrigation, 


Dist,  R.P,  to; 

•Dist,  R.F.  to 

Dist.  R.P.  to 

water  Surface; 

Water  Surface 

•Water  Surface 

Date 

feet     :  Date 

feet 

Date 

foot 

1927 

:   1929 

1931 

Nov.  10 

14.8    :Junc  21 

14,4 

Jan.  13  : 

13.3 

1928 

:Nov.   4 

16,8 

I.!ay    6 

17.2 

Jan.   4 

14.0    :  1S30 

Nov,  18 

21.0 

Feb.  22 

13.9    :Jnn.   22 

16,1 

1932 

Mar,  28 

1,7    :Apr,   4 

13.8 

Jan.  19  • 

15.6 

Nov.   7 

15.0    :Scp,   16 

18.5 

Mar,   4  ■ 

12.7 

1929 

:Pov,   24 

22.2 

1933 

Fob.  22 

14,1    : 

Jan,   3 

16.2 

Probably  held  up  by  silt  from  flood. 
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15-0-No.  6,  C.  A.  Storke. 

Location  and  description;   Approximately  O.IjO  mile  wert  of  Balcom 

Rond  and  50  feet  south  of  BcllcTue  Avenue, 
Fcferonce  point:   Top  of  casing,  0.4  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;   346.37, 
Use:   BJot  used. 
Diameter  of  casing;   14  inches. 


Date 


1920 

1925 

1927 
Nov.  10 

1928 
Jan.  4 
Feb.  22 
Mar.  28 
July  23 
Nov .   7 

1929 
Feb.  22 
June  21 


Dist.  H.P.  to 

Vfcter  Surface 

feet 


a. 
a. 


55.0 
46.0 

28,7 

29.1 
SBiO 
28.1 
29,0 
29,4 

26.1 
22.9 


Date 


1929 
Aug.    5 
Nov .    4 

1930 
Jan.  22 
Apr .   4 
July 
Sop. 
Nov. 

1931 
Jan.   13 
Ifay    6 


5 

16 

3 


Dist.  R.P.  to 

'.Vater  Surface 

feet 


25.4 
24.5 

14.5 
12.5 
16,5 
17,6 
IV,  9 

15.6 
22.7 


D'-tc 


1931 
Aug,   14 
I'Tov,   18 

1932 
Jan.  19 
Mar,   4 
way    9 
Aug.   25 

1933 
Jan.   3 


Dist.  R.P.  to 
Water  Surface 
feet 


25.4 

27.4 

26,1 
24.8 
25.0 
26.5 

28.0 


a.     Obtained  from  Santa  Clara  'lYatcr  Conservation  District. 


15-0-No.  7,  Henry  Balcom. 

Location  and  description;   500  feet  west  of  Balcom  Road  and  30  feot  south 

of  Bellevue  A'/cnue. 
Reference  point;   Air  gauge,  2.3  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;    365.20. 


Use;   Irrigation. 

Dist.  R.^  to 

Dist.  R.P.  to 

:Dist.  H.P.  to 

Water  Surface 

vVater  Siarface 

'Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feot 

1929 

1930 

1.51 

Aug,   5 

54.0 

Apr,   4 

52.0 

Jan,   13  • 

54.0 

1930 

July   5 

53.0 

Kay    6 

Destroyed 

Jan,   22 

52.0 

:Sep.  16 

55.0 

Nov,   3 

55.0 
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15-0-ro.  8,  Dickenson  Ranch. 

Location  and  description;   1.25  miles  southwest  of  San  Cayetano  Street, 

Bardsdalc,  find  0,55  mile  north  of  Bellevue  Avenue. 
Hcference  point;   Top  of  inetal  pump  base,  0,1  foot  r.bove  ground. 
Elevation  of  reference  point;    335.68. 
Use;   Irrigation. 
Donth  of  well:   143  feet. 


Dist.  R.?.  to: 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface; 

Water  Surface 

Wa.ter  Surface 

Date 

feet     :  Date 

feet 

Date 

feet 

1930 

:   1931 

1932 

Apr.   4 

13.5    :Jan.   13 

18.9 

Jon.  19 

17.9 

July  5 

16.0    :L!ay    6 

17.5 

I'-'v.        4 

11.9 

Sep.  16 

19.1    :Aug.   14 

20.9 

■May    9 

12.4 

Nov.   3 

19.4    :Nov.   18 

22.0 

1933 

: 

Jan.   3 

16.0 

15-0-no,  9,  Mrs.  Reimcr, 

Location  and  description;   0.65  mile  northeest  of  Bellovae  Avenue  and 
0.1  mile  southwest  of  San  Cayetrjio  Street,  Bardsdalc,  40  feet  west 
of  property  lino. 

Reference  point;   Top  of  metal  pump  base,  0.8  foot  above  f;round. 

Elevation  of  roferenco  point;    352.66, 

Use;   Irrigation, 


Date 

Dist,  H.P,  to 

V'ator  Surface 

feet 

Date 

Dist.  R.P,  to 

Wator  Surface 

feet 

Date 

Dist,  H.  p.  to 
•■".Vater  Surface 
feet 

1931 
May   6 
/^g.  14 
Kov,  18 

24,8 
28.2 
30.5 

•   1932 
Jan.   19 
Mar.    4 
May    9 

24.0    : 
17,6 
*  23,0 

1932 
xlug,   25 

1933 
Jan,   3 

*  35,0 
22,5 

Pumping, 
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15-R-]VTo,  1,  Zone  I.'^utual  W'-^tor  Conipnny. 

Location  and  description;   Approximately  500  feet  Eouth  of  Los  Angeles 

Avenue  and  1.42  miles  west  of  Bale  cm  Canyon  Road. 
Reference  point;   Air  gauge,  1.7  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  po int :   293.3. 
Use:   liTigation. 
Depth  of  well;   757  feet. 
Diameter  of  casing:   24  inches. 


Dist,   R.P.    to 

Dist,   R.i'.   to 

Dist,   R.P, to 

Water  Surface 

Water  Surface; 

•Water  Surface 

Date 

feet 

Date        : 

feet 

Date 

feet 

1927 

1929 

1932 

Dec.     6 

Flowing 

NOV.      13 

77.6 

Jan.     30 

44.1 

1928 

1930 

•Mar,      14 

:            56.8 

Jan.  10 

»» 

Sep.      24 

85.7 

•May       23 

:        *  92.6 

Feb.    27 

39.7 

1931 

Sep.        7 

:        *  92.6 

Nov,   21 

30,5 

tlay        19 

63.7 

:      1933 

1929 

Aug.      29 

77,6 

:Jan,     10 

:            51.0 

Feb,    28 

79.0   + 

Dec.      12 

75.4 

June  26 

109.9 

Pumping. 


15-"a-No.  2,  Beryl7/ood  Investment  Company. 

Location  and  description;   ADproximately  0.36  mile  north  of  Los  Angeles 

Avenue  and  50  feet  east  of  Balcom  Canyon  Road, 
Reference  point:   Top  of  casing,  1.1  feet  abuve  ground. 
Elevation  of  reference  point :   4 29 . 6 5 . 

Use;   Not  used  until  January  27,  1931,  thon  for  irrigation. 
Depth  of  well;    793  foot. 
Diameter  of  casing;   18  inches. 


Dist,   R.p,    tp 

Dist,  R.P,   to 

Dist,  R.P.   to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

D-'i-te 

feet 

Date 

feet 

1927 

1929 

1931 

Dec,        6 

112.7 

June     26   : 

144,3          : 

Aug.      27 

178,7 

1928 

Aug,     12 

153,7 

•Doc.      12 

:          172,4 

jan,     10 

111.5 

Nov,      13 

181,0 

:      1932 

Feb,      27 

124.8 

1930 

:Jan,     30 

160.5 

Apr.       5 

132.0 

Jan,      31 

151,3  • 

rllar .     14 

157,3 

July     18 

138.5 

Apr.      16 

:          155,3 

;May       23 

157,0 

Nov,      21 

127.9 

Sep.      26 

160,0 

Sop,        7   : 

169,3 

1929 

•Nov.      13 

157,0 

:      1933 

Feb.      28 

:            137,8 

:Jrin,      10 

159.5 
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15-R-No.   3,     Berylwood  JnTestmcnt  Company 

Location  and  description;        Approximately  1000  feet   south  of  Los  /Jigclcs 

Avenue  and'  50  feet  oast  of  line  of  Balcom  Canyon  Road,    produced. 
Reference  point;        Top  of  casing,   1.0  foot  above  ground. 
Elevation  of  rofernncc  point;        370,8. 
Use:       riot  used. 
Dep'th   of  well;        410  feet. 
Di^recter  of  casias:        16   inches. 


Dist.    R.P.    to 

Dist.   R.P.   to 

Dist.   R.P.    to 

Water  Surface- 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1929 

1931 

Dec.      6 

62.7 

Aug.      12 

100.0 

May       19 

118.7 

1928 

NOV .      13 

94.8 

■Aug.      29 

127.2 

Jan.   10 

61.4 

1930 

Doc.      12 

122.8 

Feb.    27 

70.0 

Jem .      31 

100.0 

1952 

Apr.      5 

78.0 

Apr.      16 

104.5 

Jon.      30 

120.0 

July  18 

:            87.3 

July     17 

107.0 

!.!ar.      14 

:            117.5 

Nov.    21 

79.0 

Sep .      25 

111.0 

:May        23 

113.5 

1929 

NOV.      13 

110.0 

sop .        7 

116.7 

Feb.    28 

85.0 

1931 

1933 

June   26 

:             91.8 

Jen.      27 

112.7 

■Jan.      10 

115.0 

15-S-Fo.   1,      Zone  r:utual  Water  Coinpr^ny 

Location  and    description:        ApproiCimatcly  1450  feet   south  of  Los  ijigeles 

Avenue  and  0.92  mile  east   of  Somis  Road. 
Reference  point;        Top  of  2-inch  by-pass  line,    1.0  foot  above  grouiid. 
Elevation  of   reference   po int;        27 4 . 0 , 
Use;        Irrigation. 
Depth  of  well;        530   feet 
Di'^Jiieter   of   casing;        13   inches. 


Dist .  R.P.    to: 

Dis 

t.  R.P.    to 

Dist.   R.  P.   to 

Water  Siirfaco; 

>Wnt 

er  Surface 

Water  Surface 

Date      • 

foot 

Date 

feet 

Date 

feet 

1027 

1930 

1932 

Dec.      6 

Flowing 

Apr.      16 

55.7 

Jan.      30    • 

35.9 

1928 

Sep.      26 

44.7 

:war.      3.4   : 

32.7 

Jan.   10 

n 

Nov.      13 

74.0 

Sep.        7 

:          68.8 

1929 

:      1931 

Nov.    13 

52.9 

May       19 

57.0 

1933 

1930 

Doc.      12 

70.5 

Jan.      10 

40.0 

J.an.   31 

53.5 

197 


15-S-No.    2,     A.  Coinarillo. 

Location  cxnd  description;     Windmill,    in  Santa  Rosa  Vall^,   2.9  niles 

east  of  State  Highway'  No.   101  and  200  feet  north  of  Caraarillo  Road, 
Reference  poi^nt:        Top  of  west  side   of  curb,   1.5  feet  above  ground. 
Elevation  of    reference  point;.       154 . 22 , 
Use;        Domestic, 
Depth  of  well;        30  feet. 
Diameter  of  curb:        3'   x  3», 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to' 

Distl  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Dnte 

:    feet 

1928 

1930 

1032 

Aug.  30 

:     20.4 

Jan.  31 

24.5 

Jan .   29 

30  .0  + 

Nov .   23 

23.2 

July  14 

25.8 

Mar.   14 

30.0  + 

1929 

Sep .   25 

26.6 

May   21 

30.0  + 

Mar.   1 

18.0 

1931 

Sep.   8 

20.0  + 

June  26 

21.2 

Jan.   26 

S6.5 

Aug.   9 

22.0 

May   18 

29.8 

1933 

Nov.   12 

23.0 

:Aug.   27 
•Dec.   11 

30.0  + 
50.0  + 

■Jan.   11 

30.0  + 

15-T-No.  1,  A.  Camarillo. 

Location  and  description:   Windmill,  in  Santa  Rosa  Vulloy,  2.45  miles 
east  of  State  Highway  No.  101  and  300  feet  south  of  Cariarillo  Road. 
Reference  point;   Top  of  south  side  of  curb,  1.5  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  ooint;   145.86. 
Use:   Domestic, 


Dist.  R.P.  to: 

Dist.  H.P.  to 

Pist.  R.P,  to 

Water  Surface: 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet    :  Date 

feet 

Date 

:    feet 

1928 

:            :   1930 

193S 

Aug.  30 

31.8   :Sep.   25 

40.4 

Jan.  29 

38.8 

Nov.   23 

32.2   :Nov.  13 

38.0 

•Har.   14 

33.4 

1929 

:  1931 

Ilay   21 

*  36.2 

Mar.   1 

31,7   :Jan,  26 

32.6 

Sep.   8 

53.4 

June   26 

28.0   :May   18 

*  36.0 

Aug.   9 

28,5    :Aug.   27 

*  46.0 

1933 

Nov.   12 

30.8   :Dec.   11 

♦  38.0 

Jan.  11 

36.0 

Pumping, 
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15-T-No.  2,  A.  Canarillo. 

Location  and  description;   Two  windmillG  at  one  '.7g1].  ,  in  Santa  Rosa  Valley, 
1.75  miles  oast  of  State  Highway  I-To.  101  and  300  feet  south  of  Cpjnarillo 
Road, 

Reference  point;   Top  of  casing,  0.7  foot  above  ground. 

Elevation  of  reference  point;   129,64. 

Use;   Domestic, 

Diameter  of  casing:        10  inches. 


Dist.  R.p.  to; 

Dist.  H.P,  to: 

: Water  Surface: 

'later  Surface 

Date 

feet     :  Date 

feet 

Date 

1928 

:   1930 

1932 

Aug.   30 

*  21.8    :Apr.  15 

25,8 

Jaii .   29 

Nov .   23 

*  23.2    :July  14 

25.4 

Mar.   14 

1929 

: Sep .   25 

26.4 

May   21 

Mar.   1- 

20.7    :Nov.   13 

26.3 

Sop .   8 

Juno  26 

21.0    :   1931 

Aug.   9 

22.7    :Jan,   26 

27.8   : 

1933 

Fov,   12 

23,7    :May   18 

2G.7 

Jan.  11 

:Doc.   11 

*  31.6 

Dist. 

R. 

P. 

to 

Water 

Surface 

feet 





* 

30 

.8 

2G 

.9 

* 

29 

.7 

29 

.7 

31.5 


Pumping. 


16-M-No.  1,  Hardison  Ranch  Conpany. 

Location  and  description;   40  feet  northrest  of  Syca-orc  Road  and  0.4 

mile  northeast  of  Seventh  Street,  Sespe. 
Reference  point;   Air  gauge  2.0  feet  aboie  ground. 
Elevation  of  reference  point;   549.75. 
Use;   Irrigation  and  domestic. 
Depth  of  well;   388  feet. 
Diameter  of  casing:   16  inches. 


Dist,  R.P.  to 

Dist.  R.P,  to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

.  Date 

feet 

Date 

feet 

1931 

1932 

1932 

Jan,   12 

182.0 

Jan.  16 

178,0 

Aug.   24 

242.0 

May    2 

182,0 

Mar.   3 

170.0 

Dec,   30 

*  258.0 

Aug,  13 

241.0 

.May    7 

180.0 

1933   : 

Nov.  13 

*250.0  -f 

Jan.   27 

:     167,0 

Pumping. 
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16-M-l 

To,  2,  Gee 

rge  D.  Re id. 

Location  and  descriptior 

i;   Approximately  400  feet  northwest 
'l  mile  northeast  from  Seventh  Street, 

of  oak 

Avenue,  at  a  point  0, 

Sespe. 

Reference  point:   Hop  of  casing. 

0.8  foot  above 

ground , 

Elevation  of  reference  point;   5C 

)3,64. 

Use:   Irrigation  and  domestic. 

Depth  of  well:   267  feet. 

Diameter  of  casing:   l4 

t  inc  he  s . 

Dist,  R.P.  to: 

Dist.  R.P.  to: 

Dis 

t,  R.P. to 

Water  Surface; 

V7ater  Sui-face 

Wat 

er  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927   • 

19S9 

1930   : 

Nov .   5 

122.7 

Jum   20 

136,1 

Nov.   1 

150.3 

1928 

July  17 

136,0 

1931 

Jan.   3 

121,0 

Aug,   2 

136,7 

Jan.   7 

136.3 

Feb,  21 

120,9 

Nov,   4 

154,0 

May    2 

134.7 

Mar.   29 

120,1 

1930 

:Aug.  12 

147.7 

July  21 

122.5 

:Jan.  13 

134.0 

:Nov.  14 

152.0 

Nov ,   6 

126.0 

•Apr,   3  , 

128,0 

.   1932 

1929 

: July   7 

:     145,5 

Jan.  16 

134.8 

Feb.   21 

126,1 

: Sep ,   9 

148,7 

:Mar.   3 

122.5 

16-M-No.  3,   T. 

A. 

Lombard, 

Location  and  description:  Approximately  50  feet  souithecst  of  Oalc 

Avenue ,  at  a  point  0 

.5  mile  north 

east  from  Sevorth  Street,  Sespe. 

P.cf  erence  point ;  Round 

hole  in  west 

side  of 

pump  base,  0 

,7  foot  above 

ground . 

Elevation  of  reforenco_j 

ooint:   472. 

00. 

Use:   Irrigation  and  domestic. 

Depth  of  well:   150  fc, 

3t. 

Diameter  of  casing;   10  inches. 

:Dist.  K,P.to 

Dist.  R.P. 

to 

•Dist.  R.P. to 

: Water  Surface 

Wa 

tor  Surface 

•Water  Surface 

Date   :    feet 

:  Dato 

feet 

Date 

feet 

1927   : 

:  1929 

.   1931 

Nov,   5  :     90,8 

:July  17 

96.6 

jan,   7 

103.5 

1928   : 

:Aug.   2 

98.8 

:  Ilay   2 

:    100.5 

Jan.   3  :     87.7 

:Nov.   4 

103.2 

Aug.  12 

:    103.2 

Feb.   21  :     87.0 

:   1930 

Nov.  13 

:    106.3 

Mar.   29  :     88.8 

:jan,  13 

100.3 

:   1932 

July  21  :     93.8 

:Apr.   3 

95.3 

:  Jan.  16 

100.0 

Nov.   6:      97.3    : 

July   7  : 

98,7 

Mar .  3 

89.6 

1929   : 

:Sep,   9 

102.8 

¥.&y       7 

88.8 

Feb,   21  :     93.0 

:Wov,   1 

104,3 

Aug,  24 

97.0 

June  20  :     94.7 

Dec,  30  : 

97.0 
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16-M-Fo.  4,  R.  A.  Fremlin. 


Location  and  description;  Approximately  2400  feet  west  of  Grand  Avenue 

and  SOCTfoet  north  of  T^air  Street,  Sespe, 
Reference  point;   Top  of  casing,  0,8  foot  below  ground. 
Elevation  of  reference  point;   540.85, 
Use;    Irrigation  and  domestic. 
Depth  of  well;   255  feet. 


Dist.  H.P,  to 

. 

Dist.  R.P.  to: 

Dist,  R.P.  to 

"kTater  Surface 

V/atsr  Surface: 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet     :  Bate 

feet 

1929 

1931 

• 

:  1932 

Juiy  5 

148.0 

Jan,   12 

140.9   :Jan,  16 

145.0 

1930 

May    2 

144,0   :Mar.   3  : 

139.0 

Apr,   3 

125,0 

Aug.   12 

145,0   :May    7 

142.0 

Sep.  9 

157,0 

Nov.   13 

151.0    :Aug,   24 

:     138.0 

Nov.  1 

142.0 

:Dec.   30 

133.0 

16-N-No.  1,  George  Black. 

Location  and  description;   In  Lot  Fo,  74,  Fillmore  Sub-division,  approxi-. 

mately  700  feet  west  'of  C  Street  and  100  feet  south  of  Ventura  Street. 
Reference  point;   Top  of  metal  casing,  11.3  feet  bulow  [•ro'.uid.  On  April  3, 

1930,  reference  point  changed;  lowered  6  feet,  and  on  Wovowber  13,  1931, 

the  reference  point  changed  to  top  of  concrete  curb. 
Elevation  of  referonco  point:   398.90.  On  April  3,  1930,  elevation  of 

reference  point  changed  to;   392.90.  On  ITovcmber  13,  1931,  elc;vation 

of  reference  point  changed  to;   410.20. 
Use:   Irrigation; 
Depth  of  well;   98  feet  Diameter  of  casing:   14  inches. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

• 

•Dist.  R.P.  to 

V7atcr  Surface 

Water  Surface 

: 

•Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

:   Date 

feet 

1921 

a,    3.7   • 

1929 

:   1931 

1925 

a.   13.7 

Feb.   21 

15,3 

;Jan.   29 

16.5 

1927 

June  20 

16.0 

:Apr.  25 

16.3 

Nov ,   4 

13,7 

Aug.   2 

19,0 

;Aug.   12 

18.3 

1928 

1930 

;Nov.   13 

40.7 

Jan,  3 

11,5 

Jan,  13 

23.7 

;   1932 

: 

Feb.  21 

10,7 

Anr,   3 

14.2 

:Jan.   16 

36.0 

Mar.  29 

8.5 

•July   7 

13.7 

:I'[ar.   3 

25.0 

July  21 

14.2 

Nov.   1 

19«5 

:nay    7 

25.0 

Kov .   6 

20,0 

:Aug.   23 
:Dec.  30 

29.0 
33.0 

a.  Obtained  from  the  Sauta  Clara  Water  Conservation  District, 
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16-N-No,  2,  L.  Michel, 

Location  and  description;   In  Lot  No,  78,  Fillmore  Sub-division,  approxi- 
mately  1.0  mile  west  of  A  Street  and  20  feet  south  of  Ventura  Street. 

Reference  point;   Top  of  casing,  11,5  feet  belo\7  ground.  On  June  20, 
1929,  reference  point  changed  to  air  gauge. 
Elevation  of  reference  point;   397,11,  On  June  20,  1929,  elevation 
of  refcronco  point  changed  to:   410,4, 

Use:   Irrigation  and  domestic. 


Dist 

.  R,P,  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P. to 

Wato 

r  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Dcto 

feet 

Date 

feet 

Date   : 

feet 

1910 

a. 

+  1.5 

1929 

1931 

1925 

a. 

8.5 

Feb,   21 

16.1 

Apr.  25 

35.0 

1927 

Aug,   2 

31,5 

Aug.  12 

:   *  53.0 

Nov,   4 

14,7 

1930 

Nov,  13  • 

40.0 

1928 

Jan,  13 

36,0 

1932 

Jan.   3 

12,4 

Apr.   3 

31,0 

J.an.  16 

:     36.0 

Feb .   21 

11,5 

Sep,   9 

37,0   : 

Mar.   3  : 

25.0 

Mar,  29 

10,0 

Nov,   1 

33.0 

May   7 

25.0 

July  21 

15.4 

1931 

Aug.  23 

31.0 

Nov.   6 

19,4 

Jan,   7 

37.5 

Dec.  30 

32.0 

a.  Obtained  from  Santa  Clara  Vrater  Conservation  Districts 
*   Pumping, 


16-N-No,  3,  George  W.  Tighe. 

Location  and  description;  In  parcel  1,  Lot  No.  4,  Trrct  No.  2,  Rancho 
Sespe,  approximately  70  feet  S.  of  River  St.  and  170  feet  T^.  of  E  St. 

Reference  point;   One  inch  hole,  about  1  foot  above  pump  base,  0.4  foot 
above  ground. 

Elevation  of  reference  point;   401.55, 

Use;        lrrig?.tion  and  don.-;stic.  Depth  of  well;        70  feet. 


Dist,  R,F,  to 

Dist.  R.P.  to 

,Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Uater  Surf-.ce 

•Tfater  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

:   feet 

1927 

:   1929 

':      1931 

Nov,   4 

:      20,1 

Aug,   2 

25.0 

lApr,  25 

;     30.4 

1928 

Nov,   4 

28.4 

Nov,   13 

:     33.8 

jan,   3 

:      18.9 

1930 

•   1932 

Feb,   21 

18,0 

Jan,  13 

28.3 

:Jan,  16 

28.5 

Mar,  29 

17.0 

Apr,   3  : 

25.0 

I'ar,   3 

19.5 

July  21 

21.4 

July   7 

27.0 

:i:ar.  28 

19.2 

Nov.   6 

25,3 

•Sep.   9 

30,3 

ir.ay         7 

:     19.8 

1929 

Nov .   1 

32.0    : 

Aug.   23 

26.3 

Feb,   21 

18,7 

1931 

Dec ,  30 

26,3 

June  20 

22,5 

Jan.   7 

31.3 
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16-N-No.  4,  Rancho  Sespe. 

Location  and  description;   Approximately  0.17  mile  southeast  of  Sespe  Depot, 

on  line  of  Seventh  Street,  produced. 
Reference  point:  Air  gauge  0.8  foot  above  ground.  On  January  1,  1931,  the 

reference  point  chimged  to  concrete  floor. 
Elevation  of  reference  point;   427,14,  On  Januari'  1,  1931,  elevation  of 

reference  point  changed  to:  426,30, 
Use:   Irrigation, 
Depth  of  well:   404  feet. 
Diariiotor  of  casing:   18  inches. 


Diet. 

H,P,  to 

Disti 

R.P.  to 

Dist,  R.P.  to 

V/ater 

Surface 

Water 

Surface 

Water  Surface 

Date 

f< 

3et 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1930 

1931 

Kov.   7 

a. 

52.2 

Jan,   8 

a. 

60,3 

Mar.  15 

54.0 

1928 

Apr.   3 

a. 

55.6 

:Nov.   15  • 

60.0 

Jan,  3 

a. 

49.9 

July   7 

a. 

59,0 

1932 

Feb,  21 

a. 

48,7 

Sep,   15 

a. 

61.4 

:Jan.   1 

:     50.0 

1929 

Nov,   1 

a. 

62.6 

/pr.   1 

49.5 

Feb.  21 

a. 

54.5 

1931 

Sep .   1 

54.0 

Jun  20 

:  a. 

54.5 

jan,   12 

a. 

60.6 

Dec.   1 

57.9 

Nov.   4 

a. 

59.1 

Measurements  obtained  from  Rancho  Sespe , 

a.  Measurements  by  Division  of  Writer  Resources. 


16-N-No.  5, 


K.  Rudkin. 


Location  and  description;   In  Bardsdale,  50  foot  west  of  Tontura  Street 

and  50  feet  north  of  Riverside  Avenue. 
Reference  point:   Top  of  casing  in  concrete  pit  12.8  feet  below  ground. 
Elevation  of  reforcnce  point:   381 . 74 . 
Use;   Garden  irrigation. 
Depth  of  well:   101  feet. 


Dist.  R.P. 

to: 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.  P.  to 

.Water  Surfr.ce: 

:Water  Surface 

•Water  Surface 

Date 

feet 

:   Date 

feet 

Date 

foot 

1927   . 

:   1929 

1931   : 

Nov,   9 

14.8 

:Nov.    29 

23,4 

Aug,  14 

29.5 

1928 

:   1930 

Nov.   18 

:      32.7 

Jan,   4 

13.8 

:Jan.  22 

25  .-5 

1932 

Feb,  S2 

13.0 

:Apr,   4 

22.5 

Jan,  19 

29.4 

Mar.  28 

:     11,3 

rJuly   5 

:     23.5 

•Mar,   4 

20.6 

1929 

:Sep,   16 

27,4 

:I,Tay    9 

19.0 

Feb.  22 

17,1 

:   1931 

•Aug.   25  • 

20.0 

July  5 

:     18,0 

: Jan,  13  : 

29.5     : 

1933   : 

Aug.   5 

19,4 

:May    6 

:     27,4 

;Jan.   3  : 

23.5 

203 


16-N-No,  6,  Brownstone  Mutual  Water  Company, 


Location  and  description;  In  Block  No,  114,  Fillmire  Sub-division, 

miie  south  of  Telegraph  Road  ar.d  50  feet  east  of  Cliff  Avenue, 
Reference  point;   Air  gauge,  1,8  feet  abo'/e  ground. 
Elevation  of  reference  point;   430 , 7 5 , 
use:   Irrigation, 
Depth  of  well:   261  feet. 
Diameter  of  casing:   18  inches. 


0.25 


Dist,  R,P,  to 

:Dist,  R.P,  to 

Dist.  R.?.  to 

Water  Surface 

Water  Surface: 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1920 

a,   40,0 

1928 

1931 

1924 

Feb,   21 

:     42,0 

Jan,   7 

50,0 

July 

a,   43,0 

Mar,   29 

40,9 

May    2 

56,6 

1925 

Nov,   6 

51.3 

Aug.   12 

56,0 

Mar, 

.   a,   48,5 

1929 

Nov,   13 

*  71.6  + 

Apr, 

a.   47.0 

Feb.   21 

49,0 

1932 

1927 

June  20 

:     49.0 

Jan,  16 

55.6 

Nov,   5 

:       46.7 

1930 

I.Iar.   3 

43.9 

1928 

Jan.   8 

55.9 

May    7 

:     43.9 

Jan,   3 

42,0 

Apr.   3 

52,0 

Aug,   8 

*  56.6 

Kov,   20 

:     53.1 

:Dcc.   30 

:     53.7 

A, 

♦ 


Obtainod  from  Santa  Clara  Water  Conservation  District. 
Pumping. 


16-N-No,  7,  E.  E,  Perkins, 

Location  and  description:  Windmill,  approximately  0.4  mile  southwest 

of  Sespe  Highway  Bridge  and  on  east  baak  of  Sespc  Creek. 
Reference  point;   Top  of  casing,  0.7  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;   427.07. 
Use;   Domestic. 
Depth  of  well;    59  feet. 
Diameter  of  casing:   6  inches. 


Dist,  R.P,  to 

Dist,  R.P.  to 

•Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

'Water  Su.rface 

Date 

foot 

Date 

feet 

Date 

feet 

1929 

1930 

1930 

" 

Feb,  21 

47.5 

Jan,  13 

59.0  + 

Sep,   9 

59,0  + 

June  20 

49.7 

Apr,   3 

49,8 

Nov,   1 

59.0  + 

Aug.    2 

52.4 

July   7 

57,2 

1931 

Nov,   4 

57,6 

• 

Jan.   7  : 

59.0  + 
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16-N-No.  8,  C.  A.  King, 

Locction  3.nd  description;   In  Block  No.  41,  Fillmore  Sub-division,  310 
feot  south  of  4th  street  and  900  feet  west  of  A  Street, 

Reference  point;   Top  of  4»  x  4'  wooden  curb  on  west  side,  0,1  foot  above 
ground,  Qn  November  6,  1928,  reference  point  chan.ged  to  top  of  casing 
in  pit,  and  on  September  9,  1930,  it  chan.ged  to  bottom  of  metal  pump  base, 

Elevation  of  reference  point;  437,33,  On  November  6,  1930,  elevation  of 
reference  point  changed  to  393,2,  and  on  Septembor  9,  1930,  it  changed 
to  438,1, 

Use;   Irrigation  and  domestic. 

DcTDth  of  well:   103  feet. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Dis 

t.  R.P.  to 

Water  Surface- 

Water  Surface 

Wat 

er  Surface 

Date 

feot 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

•   1929 

1931 

Nov,  4 

48.9 

June  20 

7,5 

Apr.   25 

•  * 

60.8 

1928 

Aug.   2 

10,4 

Aug .   12 

62.5 

Jab,  3 

47.7 

?Tov .    4 

14,5 

Nov.   13 

66,0 

Feb,  21 

46.9 

1930 

1932 

Ma?,  29 

45.2 

Jan .   13 

15,7 

Jan.   16 

61.3 

July  21 

49.5 

Apr.   3 

12.0 

Mar.   3 

50.3 

FOY.   6 

10.6 

Sep.   9 

70.5 

May    7  • 

48.0 

1929 

1931 

Aug.   23 

53.5 

Feb.  21 

8.0 

J-tn.   7 

63.8 

Dec.   30 

57.2 

16-N-No.  10,  George  D,  Reid, 

Location  and  description;  0.9  mile  west  of  A  Street  and  0.10  mile  north  of 

Ventura  Street,  Fillmore. 
Reference  point:   Bottom  of  metal  pump  base,  0.9  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;   416,3, 
Use;   Irrigation, 


Dist,  R.F.  toi 

Dist,  R,P.  to: 

Dist.  R.  P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

■  Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

.  1930 

1931 

1932 

Apr„  3 

36,9 

Jan,   7 

43,2 

Jan.   16 

40,9 

July  7 

39,4 

Apr,  25 

41.0 

YJO.T,        3 

30,5 

Sep,.  9 

43.0 

Aug,  12 

44.5 

May    7 

31,0 

Nov ,   1 

44.2 

Fov,  13 

45.9 

Au/?.  23 

36,9 

Dec ,  30 

39,0 
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16-N-No.  11,  Rn.ncho  Sespc. 

Location  and  doscription;   0.20  mile  oast  of  Seventh  Stroct  rind  20  feet 

south  of  oak  Avenue. 
Roforcncc  point;   Top  of  metal  pump  plato,  0,5  foot  below  ground.  On 

January  1,'T931,  roforcncc  point  changed  to  air  gauge. 
Elevation  of  referancc  point:   480,05.  On  January  1,  19i31,  elevation 

of  reforcnco  point  changed  to:   481»55. 
Use;   Irrigation. 
Depth  of  well;   472  foot. 
Diameter  of  casing;   20  inches. 


Dist.  R,P,  to: 

;Dist.  R.P,  to 

Dist,  R,?,to 

Water  Surface; 

^ater  Surface 

TTater  Surface 

Date 

feet     :  Date 

feet 

Date 

foot 

1930 

:   1931 

1932   : 

AT3r.  3 

106.0    :June   1 

a.   106.0 

Apr,   25 

:  a.  101.0 

1931 

:           :Aug.  12 

115.0 

Jun,  13 

a.  101.0 

Feb.   1 

a, 110.0    :   1932 

1933   : 

Mar,  15 

a. 107.0    rJaji,   1 

a.   110,0 

Jan,  28 

104.6 

a,  Mcasuremonts  obtained  from  Rancho  Sespe. 


16-lT-lTo,  12,  E,  E.  PerJ'ius, 


Location  and  description;   Approximately  0,4  mile  southwest  of  Sespe 
Creek  Highway  Bridge  and  on  east  bank  of  Sespe  Cre--^-',  It  is  50 
feet  southwest  of  Well  16-N-No,  7, 

Reference  point;   Top  of  casing,  level  with  ground. 

Elevation  of  reference  point;   426,3. 

Depth  of  well;   106  feet. 

Dimeter  oF  casing:   10  inches.     jj^^.     irrigation 


Dist.  R.P,  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1931 

1931 

1932   ; 

Jan.  7 

53,6 

.Nov.  13 

60.4 

Mar.   3  ; 

41.3 

May   2 

52.4 

1932 

May    7  ; 

41.0 

Aug,  12 

56.7 

Jan.  16 

53.0 

Dec.  30 

51.0 

30S 


16-0-I7O.  1,  E.  P.  Kirschbaum. 

Location  and  description;   la  Bardsdalo,  200  feet  west  of  Ventura  Street 

and  100  foot  north  of  Pasadena  Avenue. 
Refcrenco  point:   Top  of  2-inch,  plank  at  p^junp  base,  1,1  feet  above  ground, 
Elevation  of  reference  point_:    408,54, 
Use;   Domestic, 
Depth  of  well;    64  feet. 
Diameter  of  casing;   10  inches. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.?,  to 

Dist.  R.P,  to 

Water  Surface 

Watar  Surface 

Wator  Surface 

Date 

foot 

Date 

foot 

Date 

feet 

1927 

1929 

1931 

Nov.   9 

46.7 

Aug ,   5 

54.3 

Jlay  6 

60.7 

1928 

Oct.  29 

55.6 

Aug. 14 

62.8 

Jan.   4 

45.9 

1930 

Nov. 16 

65.9 

Feb.  22 

45.3 

Jan,  22 

57,4 

1932 

Mar.  28 

45.5 

Apr.   4 

55.8 

.  Jan.  19 

63.0 

July  23 

47.5 

July  5 

57,8 

M'-^r.   4 

55.5 

Fov.   7 

53.3 

Sop,  16 

59,9 

T'!ay   9 

52.7 

1929 

ITov.   3 

61.3 

Aup.  ^5 

54.3 

Feb.  22 

49,3 

:   1931 

1933 

June  21 

49.0 

Jan.  13 

62.7 

Jan.   3 

58.5 

16-0-Mo,  2,   A.  A.  Rubol. 

Location  and  description:   In  Bfordsdalo,  (a  windmill),  500  feet  west  of 

Scspe  Street  and  50  feet  north  of  Los  Angeles  Avenue. 
Reference  point;   Top  of  casing,  3,8  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;   373,51, 
Use;    Doinestic, 
Diameter  of  casing;   6  inches. 


i 


Dist,  P.P.  to 

:Dist,  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

.Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

•   Date 

feet 

1927 

1929 

•   1931 

Nov.   9 

25.7 

Feb.   22 

26.9 

Ilay   6 

37,4 

1928 

.June  21 

:     28,1 

:  Aug,  14 

41,4 

Jan.   4 

2'i.5 

Aug.   5 

:     29.9 

■  T^ov,  18 

45.8 

Feb.  22 

24,0 

1930 

1932 

Mar.  28 

22.5 

Jan.   22 

34.0 

Jan,  19 

37.2 

July  23 

2B.5 

Apr.   4 

31,0 

Mar.   4 

30.1 

Nov.   7 

29,0 

Sep.   16 

36.7 

Kay   9 

30.0 

1931 

Aug.  25 

32.2 

Jan.   13  • 

38.4 

1933 
Jan.   3 

33,5 
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16-0-No.  3,  Frark  L.  I.ebard. 

Location  and  description;  In  Bardsdale,  300  feet  north  of   Bellevue 

Avenue  and  20  feet  west  of  San  Cayettmo  Street. 
Reference  point;   Top  of  casing,  2.1  feet  above  ground. 
Sievation  of  reference  point;   390.46. 
Depth  "of  well:   89  feet. 
Diameter  of  casing:   6  inches. 


Dist.  R.F.  to 

Dist.  R.r.  to 

Dist,  R.?.  to 

Water  Surface 

Water  Siirface 

Watrr  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

:  Date 

feet 

1928 

:   1929 

:   1932 

Jan.   4 

46.1 

ITov.   4 

52.8 

:Jan.   19 

:      57.2 

Feb.   22 

45.6 

:   1930 

:Mar,   4 

51.9 

July  23 

*  52.0 

Jan.   22 

53.7 

:M8y    9  : 

*  57.2 

Nov.    7 

50.0 

Sep .   16 

53,3 

•Aug.   25 

*  56.0 

1929 

1931 

1933 

Fob.   22 

48.0 

Jan.  13 

57.7 

rJan.   3 

52.4 

June  21 

48.6 

May    6 

56.4 

Aug.   5 

51.7 

Kov.   18 

64.5 

Pumpi:;g, 


16-0-IIO.  4,  Bardsdale  Cemetery. 

Location  and  description:  in  northeast  corner  of  Borc'sdale  Ceinetery, 
approximately  0.15  mile  south  of  Bollevue  Avenue,  and  700  feet  oast 
of  Cemetery  Road. 

Reference  point;   Top  of  casing,  0.5  foot  above  ground. 

Elevation  of  roforence _ point :   424 , 04 . 

Use:   Irrigation  and  domestic. 

Depth  of  well:   167  feet. 

PiamiCtcr  of  casing;    12  inches. 


Dist.  R.P,  to 

Dist.  R.P.  to 

:Dist.  R.P.  to 

Water  Sarface 

•Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

:    feet 

1927 

:  1930 

1931 

Nov .   9 

39,2 

Jan,  20 

41.6 

:i:ov,  18 

:     42.3 

1928 

Apr.   4 

41,5 

1932   : 

Jan.   4 

39.0 

•Sep.   16 

42,3 

Jen,   19 

42.3 

Mar.  28 

39,5 

rov.   24 

41,9 

Mar.   4 

42.5 

1929 

1931 

nsy    9 

42,6 

Fob.  22 

39,6 

Jan.   13 

:     41,9    : 

1933 

July  5 

41,2    : 

May    6  : 

42.3 

Jan.   3 

40-,  3 

Wov.  21 

41.5 
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16-0-No.  5,  !»rs.  Boirier. 

Location  and  description;   Appro:simately  800  foot  north  of  B'^llovue  Avonue 
and  50  foot  i:cst   of  line  dividing  Eardsdalo  Tract  and  Lot  Ko,  1,  Rancho 
Sespe. 

Reforonce  point;   Top  of  casing,  16.0  feet  bolo.;  ground. 

Elevation  of  roferonce  point;   349,83. 

Use:   Not  used. 

Depth  of  well;   117  feet. 

Diameter  of  casing:    12  inches. 


Dist,  R.P.  to 

Dist.  R.P. 

to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surfs 

'ce 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1920 

a.   2.0 

1928 

1928 

1925 

a.   11.0 

Jon.   4 

6.9 

riar.   23 

5.0 

1927 

FCb,   22 

5.1 

:l\ov. 

Destroyed 

Fov.   9 

7.9 

a.   Obtained  from  Santa  Clara  Water  Conservation  District. 


16-0-No.  6,  rjs.  Roimcr. 

Location  and  description;     Approximately  850  foot  nortli  of  Bellcioie  Avenue 
and~'50""feet  west  of  line   dividing  Eardsdalo  Trace  a-:d  Lot  T'o.   1  of 
Rancho  Sespe. 

Reference   point:        Ketal  pioinp  base,    1.4   feet  above  ground.     On  TTay  6,    1931, 
reforonce  point   changed  to  3.0  foot   corit'iigatcd  pipe  used  as  a  T7ell   curb. 

Elevation  of  refor^nco^  point:      367.3.      On  Ivlay  6,   1931,   elevation  of   refer- 
ence point   changed  to:        366.01. 

Use:        Irrigation. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  ?..?.  to 

Dist.  R.P.  to 

'.7a tor  Surface 

'.Vater  Surface 

Water  Surface 

Dato 

feet 

Date 

feet 

Dato 

feet 

1929 

1930 

1932 

Feb.  22 

26.7 

:Nov.   3 

35.3 

Jan.   19 

34.0 

July  5 

27.5 

1931 

Mar.   4 

2  7.3 

ICov .   4 

31.0 

•Jan.  13 

36.3 

:May    9 

26.5 

1930 

May    6 

33.5 

:Aug.   25 

29.0 

Jan.  22 

32.0 

Aug.   14 

37.0 

.   1933 

Apr.   4 

29.8 

nov.   18  • 

37.8 

Jan.   3 

30.3 

Sep.  16 

35.0 
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16-0-TTo.  7, 


C.  Gathright. 


Location  and  description;   Approximately  40  feet  west  of  Santa  paula 

Street  and  200  feet  south  of  Los  Angeles  Street,  Eardsdale. 
Reference  point;   Top  of  casing,  0.5  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point:   410.94, 
Use;   Domestic. 
Diameter  of  casing;   6, inches. 


Dist.  R.F.  to 

Dist,  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

7fater  Surface 

Water  Surface 

Water  £>urface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date   : 

feet 

1930 

1931 

1932   • 

Feb.   12 

63,8 

May    6 

68,2 

!''ar.   4 

62.9 

July   5 

53.8   jAug.   14 

68,5 

r.'ay    9 

60.6 

Sep .  16 

S7,9 

ITov,   18 

73.0 

Aug.   25 

53.5 

rov,   3 

68.8 

1932 

1933 

1931 

•Jan.  19 

70.0 

Jan,   3 

65.0 

Jan,  13 

71,0 

16-R-Fo,  1,  F,  G.  Everett. 

Location  and  description;   Approximately  50  feet  vrest  of  Hitch  Blvd. 

and  300  feet  south  of  Los  Angeles  Avenue. 
Reference  point;   Hole  in  pump  base,  1,2  feet  above  ground.  On  July 

17,  1930,  reference  point  changed  to  top  of  concrete  pump  base. 
Elevation  of  reference  point;   419,38.  0:^   July  17,  1930,  elevation 

of  reference  point  changed  to:   419,09. 
Use:   Irrigation, 
Depth  of  well;   97.  feet. 
Diameter  of  casing;   12  inches. 


Dist.  R.P,  to; 

Dist.  R.P.  to 

:Di3t.  R.P,  to 

Water  Surface; 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet    :  Date 

feet 

:  Date 

feet 

1927 

:  1930 

1932 

Doc,   1 

55,3   ;July  17 

70.6 

Jan. 

30 

71.5 

1928 

: Son .   26 

70,5 

Mar. 

14 

:     70.0 

Jan,   10 

55,1   rFov.   13 

71.2 

May 

23 

72.2 

Nov,   22 

61,5   :   1931 

Sep. 

7 

72.3 

1929 

:Jan,  26 

:      72.4 

1933 

ITov,   13 

65.7    ;May   19 

73.0 

Jan. 

10 

*   79.0 

1930 

:Aug,   27 

72.9 

Jan,   31 

66,5   :Dec,   12 

72,7 

pumping  near  by. 
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16-R-No.  2,  Mrs.  Burges. 

Location  and  description;   Approximately  0.4  mile  northeast  of  Grimes 

Canjron  Road  and  0.2  mile  south  of  Los  Angeles  Avenue, 
Reference  point;   Top  of  casing,  level  with  ground. 
Elevation  of  reference  point;   425,6. 
Use; 


Irrigation. 


Diameter  of  casing;   14  inches. 


Dist.  R.P,  to 

Dist.  R.P,  to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1929 

1931 

Dec.  1 

56.4 

June  27 

68.7 

•V.ay       19 

:     71.5 

1928 

Nov,   13 

67.5 

lug.   27 

74.0 

Jan.   9 

55,0 

1930 

1932 

Feb.  29 

58.0 

Jan,   31 

66.3 

Jan,   50 

:     71,0 

Nov.  22 

61.4 

Apr.   16 

68.2 

Mar.   14 

:     69.6 

1929 

Nov.   13 

65.3 

Sep .    7 

73.0 

Feb.  28 

60.9 

:   1931 

1933 

Jail.   26 

70.0 

Jan.   27 

72.7 

16-R-ro.  3,  IVIrs.  J.  P.  Levy, 

Location  and  description;   Approximately  0,4  !iilo  nortficast  of  Grimes 

Caryon  Road  and  0,25  mile  northwest  of  Los  Aiignles  Avenue. 
Reference  point;   Pump  base,  level  with  grounds 
Elevation  of  reference  point;   450,19, 
Use;   Irrigation, 
Depth  of  well;   310  foot. 
Diameter  of  casing;   16  inches. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R,P,  to 

Dist.  R.Pc  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1929 

1931 

Dec,  1 

77,8 

Nov,   13 

87,0 

Aug.   27 

94.0 

1928 

:   1930 

Dec,   12 

90,5 

Jan,  10 

77.0 

Jan,   31 

85,7 

•   193S 

Feb,  29 

77.8 

Apr ,   16 

87.3 

Jrji.   30 

89,5 

Nov,  21 

82.7 

July  17 

90,3 

Mar,   14 

89,5 

1929 

Sep ,   26 

90.0 

r.!ay   23 

89.8 

Feb,  28 

82,2 

1931 

Sep,    7 

92.1 

Juno  27 

85.5 

Jan,   26 

92.0 

1933 

Aug.  12 

86.4 

:May   19 

:      89.4 

Jan.   10 

91.5 
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16-R-Fo.  4,  C.  A.  Everett. 

Location  and  doscription;   Approximately  0.25  mile  south  of  Los 
^Yngt-les  Avenue  and  0.45  mile  nortlioast  of  Grimes  Canyon  Road. 
Reference  point;   Hole  in  p\imp  base,  level  with  ground. 
Elevation  of  reference  point!   427,02, 
Use;   Irrigation  ajid  stock. 
Depth  of  well:   150  feet. 
DianxDtcr  of  casinc:   14  inches. 


Dist.  R.F.  to 

Dist,  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

1927 

1930 

1932 

Dec.  1 

55.4 

Jan,   31 

65.6 

Mar. 

1928 

Nov.   13 

:      65.4 

I!py 

Jan.  10 

56,0   : 

Dec.   12 

72.5 

1933 

Nov.  22 

61,4 

1932 

Jan. 

1929 

•  Jan ,   30 

71.5 

July  12 

64.0 

14 
23 

10 


Dist.  Ti.P.to 

Water  Surface 

feet 


70.7 
74.0 


72.0 


16-S-No,  1,  Janss  Investment  Company. 


Location  and  description;   In  Santa  Rosa  Valley,  5,25  miles  east  of 
State  Highway  No,  101  and  100  feet  north  of  Caiiarillo  Road, 

Reference  point;   Top  of  casing,  1,7  feet  above  ground.   On  August  9, 
1929,  reference  point  changed  to  hole  at  base  of  pump. 

Elevation  of  reference  point;   225.82.  On  August  9,  1929,  elevation  ■> 
of  reference  point  changed  to;   225.73. 

Use;   Irrigation. 

Diameter  of  casing;   14  inches.      Depth  of  rell;   346  feet. 


Dist .  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

TJater  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

fent 

Date 

feet 

1928 

1929 

1931 

Aug,   30 

53.0 

Nov.   12 

61.8 

Jan.   26 

71.8 

Nov.   23 

47.0 

1930 

lAay   18 

71.8 

1929 

Apr ,  15 

59.2 

1931 

Mar,   1 

48,9 

Sep,   25 

75.0 

Aug.   27 

Destroyed 

June  26 

64.3 

Nov,   13 

75.4 

' 
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16-S-No,  2,  Janss  Investment  Company. 

Location  and  description;   In  Santa  Rosa  Valley,  5,0  miles  east  of 
State  Highway  No.  101  and  50  feet  north  of  Camarillo  Road. 

Reference  point  r   Top  of  casing,  0.4  foot  above  ground.  On  July  14, 
1930,  reference  point  changed  to  air  gauge. 

Elevation  of  reference  point;    231.44.  On  July  14,  1930,  elevation 
of  reference  point  changed  to:   233.1. 

Use;   Not  iJised. 

Depth  of  well;    550  feet. 

Dianeter  of  casing:   16  inches. 


Dist. 

R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Djst.  R.P.  to 

Water 

Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

f 

jet 

Date 

feet 

Date   : 

feet 

1928 

1930 

1932   : 

Nov.   23 

a. 

53.5 

Nov.   13 

a.   82.5 

Jan.  29  : 

a.   74.0 

1929 

1931 

Vidv.      14 

a.   70.0 

Mar.   1 

a. 

55.3 

Jan.   4 

85.7 

1933 

1930 

Mar.   9 

72.6 

Jan.   9 

b.   76.0 

July  23 

95,5 

Aug,   24 

a.   89.0 

Jan.   27 

a,   74.0 

Aug,   12 

93.4 

Aug.   27 

a.  *179.0 

Sep.   85 

a. 

80,0 

Obtained  from  Geo.  G.  Fitzgerrild,  C.E., Except  where  otherwise  shown. 

a.  Measurements  by  Division  of  Water  Resources, 

b.  Measurement  by  Janss  Investment  Company, 
*   Pumping, 

16-S-No,  3,  Janss  Investment  Company. 

Location  and  descriptioh;   In  Santa  Ro^is  Valley  approximately  5.75  miles 

east  of  State  Highway  No.  101  tmd  60  feet  north  of  Camarillo  Road, 
Reference  point;   Top  of  casing,  1.0  foot  ahove  ground. 
Elevation  of  reference  point :   239 , 96 » 
Use;   Not  used. 
Depth  of  well;    287  feet. 
Dinmetor  of  casing:   16  inches. 


Dist .  R.P.  to 

Dis1 

;.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Wj'ter  Surfiice 

Water  Surface 

Dr.te 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1929 

1930 

1931 

Mar.   1 

a .   54 . 5 

Sep.   15 

82.3 

Oct,   8 

90.4 

Aug.   9 

a.   80.4 

Nov.   13 

a. 

83.0 

1932 

Nov.  12 

a.   70.9 

Dec.   8 

78.1 

Jan.  29 

a.  74.0 

1930 

1931 

Mar.   29 

a.  69.6 

Jan.   31 

a.   64.2 

Jan*   26 

a. 

73. 6 

Sep.   8 

a.  80.5 

Apr .   15 

a.   69,0 

:Mar.   23 

73,7 

1933 

Aug.   4 

:       90.6 

July  14 

93.0 

Jan.   11 

:   a.  77.5 

Measurements  from  record  of  Geo.  G.  Fitzgerald,  C.E., Except  where  noted, 
a.   Measurements  by  Division  of  Water  Resources* 
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16-S-Ho.  4,  A.  Camarillo. 

Location  and  description;   in  Santa  Rosa  Valley,  4.85  miles  east  of 
State  Highway  No.  101  and  100  feet  north  of  camarillo  Road.  In 
Iron  pump  house. 

Reference  point;   Metal  pump  hase,  0.6  foot  above  ground. 

Elevation  of  reference  point_:'   .233,78, 

Use:   Irrigation, 


Dist. 

R.P.  to 

Dist.  R.P.  to- 

Dist.  R.P.  to 

Water 

Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1928 

1930 

1931 

Aug.   30 

a. 

60.7 

Apr.   15 

a.   67.4 

Aug.   27 

a.   92.1 

1929 

Aug.   13 

•  95.1 

Dec.   11 

a.   89.0 

Mar.   1 

a. 

60.7 

Oct.   6 

•  78.2 

.   1932 

Aug.   8 

a. 

70.0 

Dec.   1 

:       78,2 

Mar.   14 

>   a,   68.0 

Nov.   12 

a. 

75.4 

'1931 

Sep.   8 

•   a.  .  82.0 

1930 

Jan.   4 

:       80.5 

.   1933 

Jan.  31 

a. 

69.0 

Mar.   9 

69.9 

:Jan,  11 

:   a.   75.2 

Measuremsnts  from  record  of  Geo,  G.  Fitzgerald,  C.E.,  except  where 

otherwise  noted, 
a.  Measursments  by  Division  of  Water  Resources, 


16-S-No.  5,  Mrs.  Tom  Middloton. 

Location  and  description;   In  Santa  Rosa  Valley,  5.9  ;;ile3.  east  of 

State  Highway  No.  101,  and  500  feet  south  of  Cuiuorlilo  Road. 
Reference  point;   pump  baso,  0.2  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point : '  236.72. 
Use:   Irrigation  and  domestic. 
Depth  of  well;    180  feet. 
Diameter  of  casing^   12  inchos. 


Dist,  R,?,  to 

Dist.  K.P.  to 

i)ist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

•   Date 

feet 

•  Date 

feet 

1928 

1930 

1931 

Aug,   30 

51.7 

Apr, 

15 

87.2 

Aug.-  27 

69.3 

Nov,   23 

49,0 

July 

14 

71.0 

.Dec.-  11  • 

69.0 

1929 

Sep, 

25 

'64.0 

1932 

Mar,   1 

48,5 

Nov. 

13 

69.6 

Jan,  29 

63.8 

Nov,  IE 

62,0 

1931 

Mar,   14  ■ 

59.8 

1930 

:  Jan. 

26 

68.0 

May   21 

62.8 

Jan,  3 

59.7 

May 

18 

66.3 

1933   : 
Jan.  11 

66.2 
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16-T-No.  1 

,  A.  Camarillo 

Location 

and 

descri 

ption:   In  Santa  Rosa  Valley,  4.90  miles 

east  of  State 

Highway  flo 

.  101 

and  500  feet  south  of  CaBiarl 

llo  Road,  near  white  house. 

Reference  point: 

Bottom  of  metal  piuup  base,  0.8  foot  above 

ground. 

Elevation  of 

reference  iDoint:   219.9. 

Use:   Irrigation  and  domestic. 

Depth  of 

well 

_:   190  feet. 

Dist 

.  R.P. 

to 

Dist.  R.P,  to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1928 

1930 

1931 

Aug.   30 

47.0 

Sep .   25 

64.0 

Dec .  11 

67.3 

K-ov.   23 

40.0 

Nov.   13 

57,0 

1932 

1929 

1951 

Jan.   29 

62.0 

Nov.   12 

56.1 

Jan .   25 

56,5 

Mar.  14  • 

55.0 

1930 

Kay   18 

56.0 

1933 

Jan.   31 

55.3 

Aug.   27 

78,0 

Jan.   11 

51.5 

Apr.   15 

54.1 

16-T-IIo.  2,   W.  S.  Rotslor. 

Location  and  description;   5.28  miles  east  of  State  KigliW.'i^  No.  101  and 

0.50  mile  south  of  Caiaarillo  Road. 
Reference  poiQt;   Bottom  of  pump  base  over  measuring  hole. 
Elevation  of  reference  point :    235 . 26 . 
Use;    Irrigation, 
Depth  of  v;;ell:   173  feet. 
Diaii.e'ter  of  casing:    16  inches. 


Date 

Dist.  R.P.  to 
Water  S\irface 
feet 

Date 

Dist.  R.P.  to 
Water  Surface 
feet 

Date 

Dist*  R.P,  to 

•Water  Surface 

feet 

1930 
July  19 
Aug.    5 
Oct.   6 

97.0 

113»1 

74.3 

1930 

Nov.   17 

1931 
Feb.   16 

83.9 
73.8 

1931 
Apr.  13 
May   4 

111.2 
t     81.1 

Measurements  obtained  from  George  G.  Fitzgerald,  C.  E. 
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16-T-Ko,  3,  Janss  inTcstnent  Comprny. 

Location  and  description:        5.50  miles  east  of  State  Hig'hvray  No.   101 

and  0.64  mile   south  of  Camarillo  Road. 
Reference  point;        Top  of  pump  base  at  measuring  hole. 
El e-yation  of  reforcnce   point;        2 34 . 91 . 
Use;        Not   used. 
Depth  of  well:        190  feet. 
Diameter  of  casing:        15   inches. 


Date 

Dist.  R.F.  to 
Water  Surface 
feet 

Date 

Dist .  R.P.  to 

S'ater  Surface 

feet 

D-te 

Dist.  R.P. to 

Vi'atcr  Surface 

feet 

1930 
July  24 
Sep .   22 

77.0 
70,1 

1930 
Nov.   24 

74.7 

1931 
Jrnc   5 
7.'rr.   23 

73.0 
6T6.6 

Measurements  obtained  froii  George  G.   Fitzgerald,   C.  E. 


Ic-T-No.   4,     Conojo  Mutual  Water  Comp'iJiy. 

Location  and  description;  0.30  mile  cast  of  v?ost  |)ropjrty  line  of 
janss  Investment  Company's  property,  or  5,3  miles  Cirt  of  State 
Highway  IIo.   ICl  and  0.12  mile   soutli  of  CiurTirillo  Ro--ul. 

Rofcrence  point;        Top  of  concrete  piUiip  baso,   1.0  foot  fibovo  ground. 
On  July  14,   1930,   reference  point  changod  to  bottor-  of  pump  base. 

El^ation  of  reference  point;        225.71.     On  July  14,   1930,   elevation 
of  referonco  point   changed  to:        225.43. 

Use:        Irrigation  and  domestic. 


Dist,  R.P.  to: 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.F. to 

Water  Surface: 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet     :   Date 

feet 

Date 

feet 

1930 

:   1931 

1932 

Apr.   15 

66.7    :!':ar.   16 

61.2 

Mar.   14 

59.7 

July  19 

84.0    :7!ay   18 

:     72.1 

!'ay   21 

63.2 

Sep.   8 

87.0    :Aug.   27 

.  a.*102,0 

Sep .    8 

♦  80,0 

Nov.   17 

70.0    :Dec,   11 

:  a.   72.2 

1933 

1931 

:   19?2 

7-n.   27 

64.7 

Jan.   4 

76.2     :Jan.   29 

65.7 

Measurcuents  obtained  fro.n  Goorgo  G.   Fitzgerald,   C^*,   except  where 

noted, 
a.     Measurorcnts  by  Division  of  \Tat-.r  Resources, 
*       pumping. 
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16-T-No.  5,  A.  Comnrillo. 

Location  and  description;   ^*90  miles  e'lst  of  State  Hicliway  Ho.  101  and 

450  feet  south  of  ccmarillo  Road,  i 

Refcrunce  point;   Top  of  casing. 
Elevation  of  reforoncc  point;   221,44, 
Use;   Not  used. 
Diameter  of  casing;   18  inches. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1930 

1931 

1932 

July  28 

87*8 

Mar,   16 

60.8 

Mar.   15 

56. B 

Oct.   6 

65.6 

July  14 

98.1 

T'^ay    9 

58.0 

Dec,  8 

65.2 

Oct.   29 

81.0 

July  13 

78.8 

1931 

1932 

Aug.   12 

75.0 

Jan.   5 

70.8 

Jan.  11 

64.4 

Measurements  obtained  from  George  G.  Fitzgerald,  C.E. 


16-T-No.  6,   J.  E.  Camarillo. 

Location  and  description;   4.45  miles  east  of  State  Hiphway  No.  101  and 

1000  feet  south  of  Canarillo  Road. 
Reference  point;   Top  of  casing,  2  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;    203.27, 
Use:   Kot  used. 
Diameter  of  casing:   16  inches. 


Date 

Dist,  H.F,  to 
Water  Surface 
feet 

Date 

'Dist.  R.P.  to 

Water  Sirface 

feet 

Date 

Dist,  R.P.  to 

Water  Surface 

feet 

1930 
July  22 
Aug.  15 
Oct.   6 

50.8 
53.4 
46.4 

1930 
Dec,  1 

1931 
Jan,   12 

47.2 
47.8 

1931 
Mar,   23 
Apr.   13 

42.2 
49.3 

Measurements  obtained  from  George  G.  Fitzgerald,  C.  E. 
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17-NtNo.  1,   0.  S.  White. 

Location  and  description;   A  pproximately  200  feet  west  of  railroad 
crossing  at  Telegraph  Road,  east  of  Fillmore,  and  50  feet  north  of 
Telegraph  Road. 

Reference  point;   Top  of  metal  pump  base,  0.0  foot  above  groxind. 


Elevation 

of  TCi 

tci'arcnc©  point  454, 

32, 

Use;   XiTig^'fcio^* 

Depth  of  well; 

283  feet, 
LMg;   14  inches. 

Diameter  of  cas] 

Dist. 

R.P.  to 

Dist.  R.F. 

to 

Dist 

.  R.P.  to 

Water 

Surface 

Water  airfr 

ice 

Wate 

r  S^arface 

Date 

feet 

Datu 

feet 

Dnto 

feet 

1915 

a. 

14.0 

•   1929 

1931 

.  1925 

Feb.   SI 

41.2 

Jan.   6 

59.0 

Mar. 

a. 

40.0 

June  20 

40.3 

Apr.   25 

55.2 

-  1927 

.Oct.   30 

51.0 

Aug .   12 

58.7 

Nov.   3 

29.9 

1930 

^7ov.   10 

62.4 

Dec.   31 

30.2 

Jan,   13 

45.7 

1932 

1928 

Mar.   29 

48.4 

Jan.   16 

57.3 

Feb.   20 

37.6 

July   5 

50.7 

T.iar,   2 

44.8 

Mar.   28 

30.3 

Sep.   9 

55.7 

May    7 

38.9 

Nov.   6 

44.7 

Oct.   31 

55.2 

Aug.   23 

45.8 

Dec.  30 

48.2 

Obtained  from  Santa  ciara  w&ter  Conscrvption  District, 


17-N-No.  2,  J.  P.  Trotter. 

Location  and  description;   in  Fillmoro  Sub-division,  approximately 

400  feet  west  of  Pole  Creek  Bridge  and  200  feet  south  of  Telegraph 

Road, 
Refor^nco  point;        Air  gauge,    0,1  foot  above  ground.      On  Jamuary  13, 

19o0,   reference  point  changed  to   top  of  concrcto  p\imp  base. 
Elevation  of  rofcronco_point;        465.6,     On  January  13,    1930,   elevation 

of  roferorce  point  changed  to:   464.6, 
Use;   irrigation. 
Depth  of  well;   249  feet. 
Diameter  of  casing;   14  inches. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to; 

Dist.  R.P. to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Dnto 

fcot 

Date 

foet 

1922 

1927 

1930 

. 

May   30 

a.   50.0 

Dec.   31 

55.3 

Jrn.      13 

59.6 

1927 

1928 

Apr.   3 

64.4 

Nov.   4 

51.1 

Feb.   22 

53.0 

Sop.    9 
Nov.   20 

52.5 
54.7 

a.  Obtained  from  Owner. 
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17-N-No,  3,  Fillmore  Irrigation  Company. 

Location  and  description;   Approximately  100  foot  north  of  north  end  of 

Fillmore  Bridge  and  50  feet  west  of  chambersburg  Rond, 
Roforence  point;   Hole  in  concrete  pump  base,  2.0  foot  below  ground. 
El3-vation  of  refer jncc  point;   414,90. 
Use;   Irrigation, 
Depth  of  well:   189  foot. 
Diameter  of  casing:   15  inches. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Blst.  R.P,  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1930 

1932 

Nov.   4 

22.0 

Jan.   13 

32.0 

Jan.   16 

34.3 

1928 

Nov.   20 

:     37.5 

Mar.   3 

24.6 

Feb.  24 

17.4 

1931 

May    7 

23.9 

Mar.  29 

14.4 

Jan.   12 

37.0 

A.ag .   23 

30.4 

1929 

Apr.   25 

36.0 

1933 

Feb.  21 

23.4 

Jan.   28 

27.5 

July  3 

27.8 

17-N-No,  4,  Mary  F,  Snodgrass. 


Location  and  description;   Approximately  800  feet  north  of  Guiberson  Road 

and  1.V5  miles  east  of  Chambersburg  Road. 
Reference  point ;   Top  of  casing,  level  with  ground.  On  January  13,  1931, 

measurements  started  on  new  well  located  6,0  feet  northeast  of  old  one, 

with  reference  point  at  top  of  casing. 
Elevation  of  reference  point:   471.95.  On  Jamiarj'-  13,  1931,  elevation  of 

reference  point  changed  to:   472,5, 
Use:   Not  used, 

50  feet, 

8  inches. 


Depth  of  well; 


Diameter  of  casing: 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

•Dist 

,.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  &irfacc 

•Watc 

r  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1929 

.   1931 

Nov .   8 

17.9 

June  20 

:     24.7 

May    6 

31.8 

1928 

Aug.   3 

30.0  + 

/,ug.   14 

35.7 

Jan.   3 

13.4 

.Oct.   29 

:     30.0  + 

.Fov.  18 

40.0 

Feb .   22 

14.3 

1930 

.   1932 

Mar.  28 

13.6 

Jan.   22 

30*0  + 

; Jen.  '  19 

26.2 

July  23 

22.2 

Apr.    4 

18.8 

_Mar.   4 

15.8 

Nov.   7 

20.7 

■July   5 

:     30.0  + 

.May    9 

22.7 

1929 

Sep.   16 

30.0  +   . 

Aug.  25  . 

25.0 

Feb.   22. 

13.6    . 

NOV.   3  . 
Ja^nf  \3  ■ 

30.0  +   . 
31.2    = 

1933    : 

Jan.   3  ; 

22.3 
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17-N-Fo.  5,  G.  P.  Boardman. 

Location  and  description;   Approxiraatoly  1000  foot  north  of  Oaibcrson 

Road  end  1.5  miles  east  of  Chambcrsburg  Ror^d. 
Reference  point;   Hole  in  bottom  of  pvimp  base,  0.9  foot  above  grovmd. 
El ova t i on  of  refcrcnco  point;   '  461 . 6 1 , 
Use:   Irrigation. 


Dist.  R.F.  to 

Dist.  R.F.  to 

Dist.  R.F,  to 

Water  Surf.-"ce 

Water  Siirfc-.ce 

Vtatcr  Surface 

Date 

feot 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1930 

1931 

Nov.   8 

9.0 

Jan.  22 

16.0 

:r7ov.   18  ' 

31.5 

1928 

Apr.   4 

10.8 

1932 

Jan.   4 

5.6 

Sop.   16 

28.7 

Jan.   19 

17.5 

Fob.   22 

6.8 

Nov.   3 

32.0 

Mar.   4 

9.2 

Nov.   7 

13.0    ; 

1931 

I  Toy    9 

14.2 

1929 

J.an.   13 

21.8 

1933 

Feb.   22 

6.9 

Meiy    6 

22.0 

Jan .   3 

13.0 

Oct.   29 

23.8 

Aug.   14 

52.4 

17-N-Ho,  6,  Carlo  Basolo, 

Location  and  description;   Approximately  300  feet  north  of  Guiberson 

Road  and  0,85  mile  east  of  Cliambersburg  Road. 
Reference  point;   Top  of  casing,,  level  with  ground. 
Elevation  of  referenc e  point ;   464 . 9 9 . 
Use;   Irrigat  ion. 
Depth  of  wellr   140  feet. 
Diameter  of  casing;   14  inches. 


Dist.  R.p.  to 

Dist.  R.F.  to 

Dist.  R.F. to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1925 

1929 

1931 

Apr. 

•  a.   73.0 

:Feb.   22 

78.8 

I'.ay.        6 

101.4 

1927 

Aug.   3 

:      84.2 

Au,'^.   14 

104.0 

Nov.   8 

73.5 

Oct.   29 

92.3 

Noir.   IB  • 

107.9 

1928 

1930 

1932 

Jan.   4 

75.1   : 

Jan,  22 

:      94.5 

Jan.   19 

107.2 

Feb.   22 

72.7 

Apr.   4 

91.0 

i:ar.   4 

100.9 

Mar.   28 

71.7 

July   5 

96.0 

May    9 

89.0 

July  25 

74.5 

:Nov.   24 

103.3 

Aur*.   25 

88.7 

Nov.   7 

:      82.0 

:  1931 

1933 

: Jan.   13 

:     103.2 

Jan.   3 

91.3 

a.   Obtained  from  Santa  Clara  Water  Conscr^'-ation  District, 


220 


IV-K-Fo.  7,  George  King. 

Location  and   description;   in  Bardsdale ,  0.23  mile  west  of  Chambersburg  Road 

and  20  feet  south  of  Riverside  Avenue. 
Referdncc  point;   Pump  base,  1.0  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;   433.39. 
Use:   Irrigation. 
Dep'th  of  well;   249  feet. 

DistT  R.P.  to 

Water  Surface 

feet 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

1)3 

Water  Surface 

Water  Surface 

Wr 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

1^27 

1930 

1931 

Nov.   9 

54.9 

Jan,   22 

68. 9 

Nov.   18 

1928 

Apr,   4 

66.6 

1932 

Jan.  4 

55,0 

ITov,   3 

73.3 

Jan.   19 

Feb.  22 

57,1 

1931 

Mar.   4 

Mar.  28 

52,9 

Jpn,   13 

-73.9 

:May    9 

1929 

Mry    6 

75,3 

1933 

July  5 

59,8 

:Aug,   14 

*  106.4 

Jan.   28 

78.4 

76,4 
68.9 
64.3 

67.0 


*  Pumpin? 


17-N-No.  8,  James  Shiells. 

Location  and  description;        1,0  lailo  east  of  Ch'^mbersburg  Ro'^d  and  50  feet 

north  of  Guibcrson  Road, 
Reference  point:       Top  of  casing,   0,7  foot  above  ground. 
Elevation   of  referonco  point;        457,36, 
Use:       Not  used. 
Dicjneter  of  casing:        12  inches. 


Dist.  R.P,  to' 

Dist.  R.P.  to- 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface; 

Water  Surface 

Date   ■ 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1929 

1930 

1932 

July  5 

53.4 

Sep.   16  ' 

52.7 

.Jan.   19 

54.7 

Aug.  3 

53.8 

Nov.   .3 

51.5 

Mar.   4 

54.7 

Cct.  29 

54,0 

1931 

May    9 

53.7 

1930 

Jan.  13 

51,5 

:Aug.   25 

52.4 

Jan.  22 

:     54,3 

May    6  : 

53.8 

1933 

Apr.   4 

54.5 

:Aug.  14 

54.0 

;Jan,   3 

53.4 

July  5 

54.0 

:Nov.  18 

55.5 
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17-N-No.  9,  E.  H.  Wilhite. 

Location  and  description:   l.Or-mile  east  of  Chambersburg  Road  and 

0.3  iiiile" north  of  Guiberson  Road. 
Reference  point;   Concrete  pump  base  on  east  side  of  well,  level  with 

ground. 
Elevation  of  reference  point :   44-5.00. 
Use;   Irrigation  and  domestic. 
Depth  of  well;   175  feat. 


Dist.  R.i".  to: 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P. to 

Water  Surface 

^li'ater  Su^i-face 

\Vater  Surface 

Date 

feet 

Date 

foet 

Date 

feet 

1929 

1930 

1931 

July   5 

32.3 

Apr.   4 

29.5 

Jan.  13 

41.9 

Aug.   3 

:     32.7 

July   5 

56.5 

Tlay    6 

37.4 

1930 

Sep .   16 

41.6 

Aug.   14 

40.0 

Jan.  22 

35.0 

Nov,   3 

38.5 

JTov.   18 

Destroyed 

17-N-Fo,  10,  Santa  paula  Lesion  Company, 

Location  and  description;   0.15  mile  north  of  GuibersoiL  Road  and  50 

feet  west  of  Chambersburc  Road, 
Reference  point;   Air  gauge,  1.5  feet  above  ground.  On  July  5,  1930, 

new  pump  installed,  reference  point  chsnged  to  hole  in  pump  base. 
Elevation  of  roference  point;   424,34,   On  July  5,  1930,  elevation  of 

reference  point  changed  to:   423.9, 
Use;   Irrigation, 
Depth  of  well;   159  feet. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P. to 

Water  Surface 

V?ater  Surface 

ffatcr  Surface 

Date 

feet 

Date 

foot 

Date 

feet 

1929 

1930 

1932 

July   5 

47.0 

IIov.   3 

61.1 

Jan.  19 

:    64.7 

Aug.   5 

48.5 

:   1931 

•Mnr.   4 

57.0 

1930 

Jan.  13 

62.7 

May    9 

52.4 

Jan.   22 

56.5 

:?J!ay   6 

60.8 

Av.g.   25 

:    53.1 

Apr.   4 

54.5 

•Aug.   14 

:     63.5 

1933   : 

July   5 

55.0 

NOV.   18 

66.4 

•  Jc'in .   3 

55.2 

Sep .  16 

59,7    : 
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17-N-No,  11,  Scspo  Land  and  Water  Company. 


Location  and  description;   600  feet  south  of  Telegraph  Road  and  65  feet 


east  of  Fillmore  City  limits. 
Reference  point;   Top  of  casing 
Elevation  of  reference  point:   '■ 

,  3. 

1:75. 

2  foot 
2, 

above  ground. 

Use:   Not  used. 

Depth  of  well:   159  feet, 

Diariiotcr  of  casing:   10  inches. 

Date 

Dlst.  R.P,  to 
vVaxer  Surface 
feet 

:  Date 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

feet 

Date 

Dis 
Wat 

t.  R.P.  to 
er  Si.i.rface 
feet 

1930 
Mar.  29 
July  5 
Sep.   9 
Nov.   1 

57.5 
56.9 
58.0 
58,3 

1951 
Jan,   6  • 

Apr,   25 
Aug,   12 
Nov,   10  • 

60.6 

50.0 

:     61.3 

64,2 

1932 
Jan.   16 
Mar.   2 
May    7 
Aug.   23 
Doc .   30 

63.5 
55.5 
52,3 
49,3 

53.7 

17-N-No.  12,  Scspc  Land  &  ^.7atur  Company, 

Location  and  description;   0,20  mile  oast  and  0,20  mile  south  of  Southern 

pacific  Railroad  crossing  of  Telegraph  Road,  0,6  mile  east  of  Fillmoro 

City  Limits . 
Reference  point:   Top  of  casing  in  pit,  10,5  feet  below  ground.  On  April 

25,  1951,  a  new  p\imp  was  installed  and  casing  built  up,  changing  the 

referoncG  point  to  top  of  casing. 
Elevation  of  reference  point;   444,3,   On  April  25,  1931,  elevation  of 

reference  point  changed  to  455,1, 
Use;   Irrigation, 
Depth  of  well;   116  feet, 
Di-^JTieter  of  casing:   16  inches. 


Date 


1930 
Mar.  29 

1931 
Apr.  25 


Dist.  R.Pp  to 

Water  Surface 

feet 


6.2 

26,0 


Date 


1931 
!Iov,   13 


Dist.  "^.V.   to 

Water  Surface 

feet 


33.7 


Date 


Dist.  R.P.  to 
Water  Surface 
feet 


1932 
J.-'j:..   16 
Dec.   30 


27,0 
18,0 
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l^-N-'To.  13,  Scspc  Land  nnd  Water  Compariy. 

Location  and  doscription;   0.20  mile  east  and  0.30  mile  south  of 
Telegraph  Road  and  Southern  Pacific  Railroad  crossing,  0,60  mile 
east  of  Fillmore  City  Limits, 

Reference  point;   Top  of  casing,  8.0  feet  above  ground. 

Elevation  of  re ference  point;   45 9 , 33 , 

Use;   ITo't  used. 

Depth  of  well:   83.0,  feet. 

Diameter  of  casing;   18  inches. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.tt 

TVator  Surface 

Water  Surface 

Water  Surfac 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1930 

1951 

1932 

Mar.  10 

17.0 

Jan,   6 

25.4 

•Jan.  16  • 

25.1 

Mar.  89 

14.3 

Ar^r.   25 

:     22.2 

Mar.   2 

:     11.9 

July  5 

18.5 

Aug.   12  : 

25.0 

Mcr.   28 

10.0 

Sep.   9 

22.5 

Fov.   13 

30.2 

Kay     7 

9.3 

Oct.  31 

24.4 

Aug.   23 
Dec.   30 

11.8 
14.8 

17-N-No.  14,  Ed.  Hor.berg. 

Location  and  description;   0.55  mile  north  of  Riverside  Avonue  and  200 

feet  west  of  Chambersburg  Road,  Bardsdale, 
Reference  point;   Top  of  metal  pump  base,  0.4  foot  above  ground. 
Elevation  of  referouce  po int;   41 7 , 73 , 
Use;   Irrigation, 


Dist.  R.P.  to 

•Dist,  R,P,  to 

•Bist.  R.P. to 

T7atcr  Surface 

[Uator  Surface 

Water  Siirface 

Date 

foot 

Date 

feet 

Date 

feet 

1930 

1931 

1932 

Apr.  4 

34.0 

:Jan,  13 

41.3 

jnn.  19 

40.0 

July  5 

34.8 

May    6 

33,3 

T'nr.   16 

29.2 

Sep.  16 

40,9 

Aug,   14 

41.0 

May    9 

28.7 

Nov.   3 

40.4 

:Nov,   18 

43.5 

Aug.   25 
1933 

32.2 

Jan.   3   . 

34.2 
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17-N-No.  15,  Sespo  Land  and  Water  Company. 

Location  and  description;   0,2  mile  east  of  railroad  crossing  on  Telegraph 

Road  cast  of  Fillmore  and  0,43  mile  south  of  Telegraph  Road. 
Reference  point;   Top  of  casing,  2.8  fleet  above  ground. 
Elevation  of  reference  point :   460 , 78 , 
Use;   Not  used. 
Depth  of  well;   84  feet. 
Diameter  of  casing;   18  inches. 


Dist.  R.?.  to 

Dist.  R.p.  to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Tfater  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1930 

1931 

1932 

July  5 

19.0 

Jan.   6 

25.0 

Jan.  16 

24.0 

Sep.  9 

23.0 

Apr.   25 

22.3 

ter.   2 

10,2 

Oct.  31 

24.7 

Aug.   12 

26.4 

May    7 

9,0 

Nov,   13 

30,0 

Aug.   23 
Dec .   30 

12.0 
14.7 

17-N-IIo. 


Sespe  Lard  and  Water  Company. 


Location  and  description;   0,25  mile  southwest  of  Telegraph  Ruad  and 

0.45  mile  southeast  of  the  railroad  crossing  east  of  Fillmore. 
Reference  point;   Top  of  casing,  2.0  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;   468 , 95 , 
Use;   Not  used. 
Diameter  of  casing:   12  inches. 


'Dist.  R.''^,  to 

Dist.  R.P,  to 

'   ' 

•Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surrfacc 

•Water  airface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1930 

1931 

1932 

July  5 

17,5 

Jrin,   6 

23.2 

Jan,   16 

22.1 

Sep,   9 

21,0 

Apr.  25 

20.7 

Mar,   2 

8,9 

Oct,  31 

22.8 

Nov,  13 

28,5 

May    7 
Aug.   23 

:       7.7 

10.3 
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17-N-No,  17,  J.  W.  Borson, 

Location  and  desci'iption;   0.'74  mile'  cast  of  Chambersburg  Road  and  150 

feet  north  of  Guiberson  Ro£:d, 
Roforence  point;   Top  of  casing,  0,2  f<3ot  above  grouad,. 
Elevction  of  refsrence  point;  '  457.84,' 
Use;   Irrigation.  '   ' 

Depth  of  well;   184  feet. 
Diameter  of  casing:   16  inches. 


'Date  ' 

:Dist.  R.P.  to 
Water  Surface 
feet 

Date  ' 

Dist,  R.P,  to 
Water  •SurfaoG-- 
.'  foot 

Date  ■ 

Dist.  R.P. to 

■Water  Surface 

feet 

•1931 
May   6 
Aug.  14 
Nov.  '18 

95.5, 
98.0 
101.4 

1932  • . 
Jan,  19 
M^-r.   4 
M^.y  '  9 

• 

101.4 
95.2 

84.5 

1932 
Aug.   25 

1933 
Jan.   3 

83.4 
86.0 

17-Q-Ko.  1,  L.  C,  Freeman, 

Location  and  description;   0,75  milci  e&st  ox  Grimes  Canyon  Road  and 

100  feet  south  of  Broadway,  Epworth, 
Reference  point;   Top  of  casir^g,  0,5  foot  above  ground,  -  ••• 
Elevation  of  reference  point;   849,78, 

Us£:   Domestic,  '  '  .... 

Depth  of  well;   190  feet. 
Diameter  of  casing;   10  inches,      ' 


Date 

Dist,  R.P.  to 

Water  Surface 

feet 

Date 

'■Dl&t,  R.P,  to 

•Water  Surface 

feet 

Date 

'Dist,  R.P. to 
Water  Surface 
feet 

1931 
May  . 22 

Aug".   29 
Dec,  12 

135,6 
149,4 
138,0 

1932 

Jan.  30 
Mar,  15 

May"   23 

137,3 
137;i 

137.3 

.  1932 
Sep,   8 
Dec,  31 

139,0 

141.5 
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17-Q-Ho.  2,  L.  C.  Freeman. 

Location  and  description;   0,65  mile  east  of  Grimes  Canyon  Road  and 

0,25  mile  south  of  Broadway,  Epworth, 
Reference  point;   Top  of  casing,  0,3  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;   802,43, 
Use;   Stock, 
Diameter  of  casing::   8  inches. 


•Dist.  R.P.  to 

iDist.  R.P.  to 

iDist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

:    feot 

•  Date 

feet 

1931 

1932 

1932 

MRy  22 

88,5 

Jan,  30 

90,2 

•Sep,   8 

92.0 

Aug,  29 

90,0  + 

Mar,   15 

90,0 

Dec .  31 

93.0 

Dec,  12 

90,0 

May   23 

90,5 

17-Q-No.  3,  C,  M,  warren. 

Location  and  description;   0.41  mile  east  of  Grimes  Canyon  Road  and  50 

feet  south  of  Broadway,  Epworth, 
Reference  point;   Air  gauge,  0,7  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;   844,29, 
Use:   Irrigation  and  domestic. 


Date 

Dist.  R.Fo  to 
Water  Surface 
feet 

Date 

Dist,  R.P.  to 

Water  Si.irface 

feet 

Date 

:Di3t,  R.P.  to 

Water  Surface 

feet 

1931 
Aug.  29 
Dec.  12 

*   169.3 
132.3 

1932 
Jan,  30 

Mar.   15 

132.3 
131,2 

1932 

Hay   23 
Sep,   8 
Dec ,  31 

*  162,4 

•   *  155,4 

134,6 

Pumpii!ig« 
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17-Q-No.  4,  Epworth  Iviutual  Water  Company 

Location  and  description;   0.40  mile  east  of  Grimes  Canyon  Road  and 

30  feet  north  of  Brocdway,  Epworth, 
Reference  point;   Air  gauge,  1,2  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;   350,54, 
Use;   Irrigation  a:id  doniestic. 
Depth  of  well;   300  feet. 
Diameter  of  casing:   14  inches. 


Date 

Dist,  R.F.  to 

Water  Surface 

feet 

Date 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

feet 

'     Date 

Dist.  R.F.  to 

Water  Surface 

feet 

1931 
May  22 
Aug.  29 
Doc.  12 

141.0 

*  174.0 

138,0 

.   1932 
Jan,  30 

Mar,  15 
Kay   23 

139.0 

138.0 

*  185.0 

* 

1932 
Sep.   8 
Dec.  31 

*  185.0 
140.0 

Pumping. 


1V-Q.-N0,  5,  S.  C,  Graham. 


Location  and  description;   0,16  mile  east  o 

40  feet  north  of  Broadway,  Epworth, 
Reference  point;   Top  of  metal  puap  plate,  0.10  foot 
Elevation  of  reference  point:   351,75, 
Use;    Irrigation, 
Dianotor  of  casing:   16'  inchos/ 


Grimos  Canyon  Road  and 
bove  grovmd. 


Date 


1931 
May   23 
Aug.   27 
Dec.   12 


Dis';.  R.'F","  to 

Water  feurfacc 

feet 


139.0 
143,5 
141,0 


Catc 


1932 
Jan.   30 
Mar.   15 
May   23 


Dist.  R.P.  to 
Water  Surfnco 

feet 


139.7 
139,0 
141,8 


Date 

1932 

Sep.   8 
Dec,   31 


Dist.  R.P. to 

Water  Surface 

feet 


146,5 

148,7 
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17-Q-No.  6,  S.  C.  Graham, 

Location  and  doscription;   0,14  mile  east  of  Grimes  Canyon  Road  and  60 

feet  south  of  Broadway,  Epworth, 
Rcforonce  point;   Top  of  10-inch  pipe  in  a  larger  casing,  2,8  feet 

below  ground. 
Elevation  of  reference  point;   84 7 , 59 , 
Use;   Domestic, 
Diameter  of  casing;   12  inches. 


Date 

Dist.  R.P.  to 

Vfater  surface 

feet 

Date 

Dist.  R.P.  to 
Water  Surface 
feet 

Date 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

feet 

1931 
May  23 
Aug.  29 
Dec.  12 

155,8 
137,0 
135.0 

1932 
Mar.  15 
May   23 

134.5 
136.8 

1932 
Sep.   8 
Dec.   31 

139.8 
142.0 

17-Q-No.  7,  S.  C.  Graham. 

Location  and  description:   300  feet  north  of  Broadv/ay  and  150  feet  west 

of  Grimes  Canyon  Road,  Epworth. 
Reference  point :   Top  of  metal  pump  plate,  1.4  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;   882,92, 
Use ;   Not  used. 
Diameter  of  casing:   10  inches. 


Dist.  R.P,  to 

:Dist.  R.P.  to: 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

; Water  Surface; 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

:    foot     ;  „  Date 

feet;  . 

1931 

1932  . 

;     '  ■,    ,  :   1932 

May  23 

168,3 

Jan. .  30 

:     170.0   :,Sep.   8 

173.6 

Aug.  29 

170,9 

Mar,   15- 
May   23 

:  '   170,0   :Dgc.  31 
:     171.3   : 

170.0 
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17'-Q-lIo.  8,  S.  C.  Grahcm. 

Location  and  description:   0,20  mile  west  of  Grimes  Canyon  Road  and 

30  feet  south  of  Broadway,  iJ)worth. 
Reference  point;   Top  of  metal  pump  plate,  0.2  foot  below  ground. 
Elevation  of  reference  point;   361.73, 
Use:   Irrigation, 


:pist.  R.P.  to 

Dist.  RiP.~  to 

Dist.  R.P.  to 

:Water  Surface 

Water  Surfc-ce 

Water  Surface 

Date 

:    feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1931 

1931 

1932   : 

May  23 

:     146,3 

pec,  12 

148,5 

Mar,   15 

:      14S.0 

Aug.  29 

:     149.0 

1932 

Dec . .  31  : 

151.0 

:jan,  30 

148,5 

•  7 

17-Q-No.  9,  S.  C.  Grahaa. 

Location  and  description;   0.28  mile  west  of  Grimes  CiiriYon  Road  and 

400  feet  north  of  Broadway,  Epworth. 
Reference  point;   Top  of  casing,  0.9  foot  above  gromid. 
Elevation  of  reference  point;   872.50. 
Use:   Ijot  used.  .      .      • 

Diameter  of  casing;   6  inches. 


Date 

Dist.  R.P.  to 
Water  Surface 
feet 

Date 

Dist.  R.P.  to 
•Water  Surface' 
feet 

Date 

•Dist.  R.P.  to 

:Water  Surface 

feet 

1931 
May  23 
Aug.  29 
Doc, .12 

157.1 
159.0 
160.7 

:  1932 
Jan.   30 
ITar.   15  , 
May   23 

157,0 
158.8 
162,0 

1932 
Sep.   8 

r^c.  31 

163.0 
:  .    161.3 
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17-R-TTo.  2,  C.  A.  Everett. 

Location  and  description;   Approximately  700  feet  north  of  Los  Angeles 

Avenue  and  1.0  mile  west  of  Gabbert  Road. 
Reference  point;   Hole  in  pump  base  for  grease  line,  level  with  ground. 
Elevation  of  reference  point;   441.13. 
Use;   Irrigation. 
Depth  of  well;   132  feet. 
Diameter  of  casing;   12  inches. 


Dist.  R.F.  to 

Dist.  R.P.  to 

:Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

:  Water  Surface 

Date 

foet 

Date 

feet 

•   Date 

;    feet 

1927 

1929 

1930 

Doc.  1 

63.6 

Nov.  13 

77.2 

Dec.   12 

:      82.4 

1928 

1930 

1932 

Jan.  10 

67.9 

Jan.  31 

77.9 

Jan.   30 

:      81.7 

Feb.  29 

73.5 

Apr,  16 

30.5 

:Mar.   14 

:      80.8 

Nov.  21 

73.0 

July  17 

87,4 

.   1933 

1929 

Sep,   26 

82.0 

Jan.   27 

:      83.0 

July  12 

76.5 

Nov,  13 

80.0 

17-R-No.  3,  A.  H.  Hitch, 

Location  and  description;   Approximately  50  feet  north  of  Los  Angolcs 

Avenue  and  50  feet  west  of  Gabbert  Road, 
Reference  point;   Top  of  casing,  0.5  foot  above  ground. 
Elevation  of  reforonce  point;   469.52. 
Use;   Not  used. 
Depth  of  vrell;   155  feet, 
DiaE'.eter  of  casing:   12  inches. 


Dist.  cl,!?,   to 

Dist.  R.P.  to 

•Dist.  R.P.  to 

,T7ator  Surface 

Water  Surface 

•Water  Surface 

Date 

feot 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1929 

1931 

Dec.  1 

92.8 

Aug,   12 

108.6 

Aug.   27 

109.3 

1928   • 

IIov,   13 

102.5 

Dec.  12 

107.0 

Jan.  10 

92.4 

1930 

1932 

Feb.  29 

93.8 

jan,  31 

102.5 

Jail .  30 

106.2 

Apr.   5 

93.5 

Apr.  16 

102.5 

■L"ar.   14 

105.7 

July  18  : 

97.5 

.July  17 

105.0 

T'ar.   29 

105.7 

Nov,  22 

99.0 

Sep .   26 

109.6 

Kay   23 

107.3 

1929 

Nov,  14  ; 

104.9   : 

Sep.   7 

109. 0 

Mar.   1 

98.0 

•   1931 

1933 

Juno  27 

102,0 

Jan,   26  ; 

May  19  • 

105.0  ; 
107.0 

Jan,   10 

109.0 
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17-R-No.  4,   WillifMu  BoWeri 

Location  and  description;   Approximately  0»25  mile  east  of  Gabbcrt 

Road  and  200  foet  north  of  Los  Angeles  Avenue, 
Reference  point;   Top  of  casing,  level  with  ground. 
Elevation  of  reference  point;  '  476,47, 
Use:   Irrigation, 
Depth  of  well;   150  foot. 
Di^jncter  of  casing:   14  inches. 


:Dist.  R.p.  t(j 

Dist.  R.P,  to 

:Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

'Water  Surface 

Date 

foot    :   Dnto   : 

feet 

Date 

feet 

1912 

a,    78.0  :   1929 

1931 

1927 

:Nov.  13 

107,0 

May   19 

:    116.0 

Doc,   1 

97,3  :   1930 

Aug.   27  : 

117.2 

1988 

:Jan.  31 

103.7   : 

Doc.  12 

:    111.9 

Jan,  10 

96.9  :Apr.   16   ; 

111.8 

1932 

Feb,  29 

97.3  :July  17 

:     113.8   : 

Jan.  30 

:    Ilia 

July  18 

106,4  :Scp.  26 

:     111.0 

Mr.r.   14 

:    110.7 

Nov.  22 

102.8  ;Nov.   14   ; 

110.0 

May   23 

:    112.5 

1929 

:  1931 

:Scp.   7 

:    113.7 

Mir.  1 

100.2  :Jan.  26 

109.3 

•   1933 

; 

June  27 

112.2  : 

Ijan   to 

:    113.8 

a.  Obtained  from  Moorpar'-C  -  Report  by  Olmstead  and  Gi Helen. 


17-R-Ko.  5,  M.  B.  Borchard. 

Location  and  description:   Approximately  0.3  mile  east  of  Gabbert 

Road  and  100  feet  south  of  Los  Angeles  Avenue. 
Reference  point;  _  Point  where  airline  goes  under  pump,  level  with  ground. 
Elevation  of  reference  point;   47 7 . 23 , 
Use;   Irrigation, 
Depth  of  well:   213  feot. 
Diameter  of  casing;   14  inches , 


Dist.  R.P,  to 

:Dist.  R.P. 

to:        BDist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface: 

rWater  Surface 

Date 

feet 

:   Date 

:    foet 

:  Date 

:    feet 

1927 

:   1929 

:   1931 

Dec,  1 

98,8 

:Nov.  13 

107.4 

:I.!ay   19 

112.1 

1928 

:   1930 

:Aijg.  27 

114.4 

Jan,  10 

98.5 

:Jan'.  31 

109.7 

:Dcc.   12 

112.1 

Feb.  29 

98,8 

:Apr.  16 

:     109'.7 

:   1932 

Nov.  22 

107,5 

:July  17 

112.1 

: Jan.  30 

110.9 

1929 

: 

Sop.   26 

110.9 

:Mar.  14 

110.9 

Mar.  1 

103,0 

:Nov.  14 

109.8 

:May   23 

112.1 

July  12 

108.6 

:   1931    : 

:Sep,   7 

112.1 

Aug.  12 

109.7 

Jan.  26 

108.6 

:   1933 
;jan.  10  > 

112.1 
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17-R-No.  6,  H.  P.  Thorpe. 


Location  and  description;   Approximatoly  1800  feet  west  of  Moorpark 


Avenue  and  2100  feet  south  of 

Los  AngeloE 

,  Avenue, 

Reference  point:   Hole  in  pump  base,  0.4  foot 

above  ground. 

» 

Elevation  of  reference 

point:   '■ 

3:90.21.   On 
489.7. 

September  26 

,  1^ 

^30,  elevation 

of  reference  point  changed  to 

Use:   Irrigation  and  domestic. 

Depth  of 

well:   300  feet. 

Diameter 

of  casing:   16  inches. 

'Dist.  R.P.  to 

Dist,  R.P* 

to 

:Dist.  R.P.  to 

Water  Siirface 

iiVater  Surface 

: Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1930 

1931 

Dec.   1 

107.4 

Jan.  31 

120.5 

May   18 

117,4 

1928 

Apr,  17 

114.0 

Aug.  27  : 

128,2 

Jan.  10 

107.0 

July  17 

117.9 

'Dec,   12 

124.0 

Feb.  29 

107.2 

Sep,  26 

119.3 

:   1932 

Fov.  22 

110,9 

rlov,   14 

118.0 

Jan.  30 

119.2 

1929 

1931 

Mar.   14 

118.8 

Mar.   1 

110.0 

Jan.   26 

106.4 

May   23 

128.0 

Nov.  13 

114.3 

Sep.   7 

Destroyed 

17-R-Fo.  7,  S,  L.  Gislcr. 


Location  and  description:   In  Moorpark,  approximr.tely  300  feet  south  of 

Poindexter  Avenue  and  0.3  mile  west  of  Moorpark  Avenue. 
Reference  point;   Top  of  casing,  0.5  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point:   494.37. 
Use;   Irrigation, 
Depth  of  well:   300  foot,         Diarartcr  of  casing:   14  inches. 


I 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

•Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date  ■ 

feet 

:   Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

r   1930 

1932 

Dec .  1 

122.6 

;  Jan , 

31 

139.5 

Jan.  30 

140.0 

1928 

:Apr. 

17 

145.0 

Mar.  14 

138.0 

Jan.  10 

120.1  ■ 

:July 

17 

150.0 

May   23 

*  180,0 

Nov*  22 

131.5 

:Sop. 

26 

:     147.0 

May   23 

**  150.0 

1929 

:Nov* 

14 

144^0 

Sep.   7 

149,0 

July  12 

141.8 

:   1931 

1933 

Aug,  12 

147,5   ■ 

:May 

18 

14U0 

Jan.   10 

*  170,0 

ITov.  13 

137,0 

:Aug. 
:Doc. 

27 

12 

148.5 
144,0 

Jan.   27 

145.0 

*  Pumping, 
**  Pumping  stopped. 
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17-S-No.  1,  Ventura  Fann  Inc. 

Location  and  description;   In  Santa  Rosa  Valley,  7.05  miles  east  of 

State  Highway  No.  101  aud  800  feet  north  of  Cainarillo  Road. 
Reference  point_;   Air  gauge,  0»8.  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;   321.41, 
Use;   Irrigation, 
Depth  of  well:   500  feet. 
Diameter  of  casing t   16  inches. 


bist,  R.P,  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feot 

Date 

feet 

Date 

'feet 

1928 

1930 

1932   : 

Nov,  23 

84,4 

Nov.   13 

105.0 

Jan,  29 

99.0 

1929 

19,31 

Mar.  14 

96.0 

June  26 

89,4 

Jan.   25 

100.3 

May   21 

97.8 

1930 

: 

May   18 

98,5 

Sep,   8 

:   *151.4 

Jan,  31 

96,4 

-Aug.   27 

108,3 

1933 

, 

Apr,  15 

93.4 

Dec.  11 

iai,3 

Jan.  11 

.  98.8 

Pumping, 


17-S-No,  2,  Mrs.  Howard. 

Location  and  description:   In  Santa  Rosa  Valleji",  7.3  iuiles  cast  of 

State  Higliway  Ko.  101,  and  50  feot  south  of  Caro.arillo  Road, 
Reference  point;   Top  of  metal  pump  base,  1.1  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  point:   503.62, 
U3c;   Irrigation. 
Depth  of  well:   2  75  feet. 
Diamctor  of  casl'ig;   16  inches. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P. 

to 

Dist.  R.P.  to 

T7ator  Siarface 

7?atf.r  Surface 

Y/ator  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date  , 

feet 

1928 

1930 

1931 

Aug.  30 

88.3 

:Apr,  15 

:  100.0 

Aufs   27 

117.5 

Nov.  23 

92.8 

July  14 

107.5 

Dec,   12 

110.8 

1929   : 

Sop ,   25 

114.0 

1952 

( 

Mar.  1 

:     86.0 

Nov.   13 

105.8 

Mar,  14 

102,9 

Nov.  12 

98,7 

1931 

May   21 

113.0 

1930 

Jan.   26 

98.3 

1933 

Jan.  31  : 

96.3 

May   18 

106.4 

Jan,   11 

109,0 
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IV-S-Fo.  5,  A.  P,  Brewer. 


Locotion  and  description:   In  Santa  Rosa  Valley,  5.85  railes  east  of 


State  Highway  No', 

101  and  500 

feet  south 

of 

Camarillo 

Road. 

Reference  point:   T 

op  of  raotal  pump 
ce  noint,:   291, 

base,  1 
62. 

•  1 

feet  above 

!  ground. 

Elevation  of  rofercn 

Use:   Irrigation. 

•■■ 

Depth  of  well:   580 

feet. 
16  inches. 

Diixmetcr  of  casing: 

Dist.  R.P. 

to- 

Dis 

t.  R.P, 

to 

Dist.  R.P,  to 

77ater  Surface 

Wat 

Dr  Surf? 

ce 

Water  Surface 

Date 

foot 

Date 

feet 

Date   ; 

feet 

1928 

1950 

1931 

■-  - 

Aug.  50 

80.6 

Jan.  51 

87,7 

Doc.   11 

99,5 

Nov.  25 

80,5 

Apr.  15 

87.5 

1932 

•- 

1929 

Sep,   25 

105.2 

Jan.   29  : 

95,3 

Mar,   1 

78,1 

!"ov,   13 

101.6 

?.lar.   14 

92,8 

Aug,  9 

95.4 

1951 
Jan.   25 

95.0 

Sep.   8 
1955 

102,7 

•l.'iry   13 

96.0 

^■■^n,      27 

97,6 

17-S-No. 


Robert  Snow, 


Location  and  description:   In  S;'.nta  Rosa  V'lley,  ,6,9  iniler 

Highway  IJo.  101  and  150  feet  north  of  Caruarillo  Rood. 
Rofcronce  point;   Top  of  casing,  0.7  foot  below  groubd. 
Elevation  of  refo rcpce  r^o- int_:   2 36 . 92 . 
Use;   Not  used. 
Depth  of  well:   552  foot. 
Diameter  of  casing:   12  inches. 


c'  st  of  State 


Date 

Dist.  R.P,  to 

V;ator  Surfpco 

feet 

Date 

Dist,  R.P.  to 

Water  Surface 

feet 

Date 

1929 
Mar.  1 
June,  26 

79,2 
84,8 

1929 
Aug,    9 

88,0 

1930 
jau,   3 

Dist.  R.P,  to 

Water  Sii.rface 

feet 


capped 
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17-S-Ko,  5,  Janss  Investment  Company 

Location  an^  description;   in  Santa  Rosa  Vai.ley,  6.3  miles  east  of 
State  Highway  No.  101  and  50  feet  south  of  Camarillo  Road. 

Reference  point;   Plug  in  puriip  base,  1.7  feet  above  ground.  On 
August  9,  1929,  reference  poin,t  changed  to  air  gauge. 

Elevation  of  refnrence  point;   273,86.'  On  August  9,  1929,  elevation 
of  reference  poiut  changed  to  276.35. 

Use;   Irrigation  and  domestic. 

pianeXsivof  casing:   12  inches.. 


•Dist.  R.P,  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Sui-face 

Date 

feet 

:   Date 

feet 

Date 

ftet 

1928 

:   1930 

1932 

Aug.   30 

72,8 

:Sep,   25 

94. ,0 

Jan .  •  29 

87.0 

Nov,   23 

72,7 

:Nov,  13 

95.0 

Mar.   1 

•  a.  84.0 

1929 

:   1931 

Mar.   14 

*13  5.0 

Mar.   1 

71.2 

:Jan,  26 

86.5 

May   21 

*165.0 

Aug.   9 

1Q4,5 

:May   18 

88. 0 

Sei^.   8 

92.0 

NOV.   12 

100.0 

:Aug,  27 

*150.0 

1933 

1930 

:Dec,  11 

90.0 

jan,   11 

*167.0 

Apr.  15 

82,0 

Jan.   27 

90.0 

a. 


Obtained  from  ovmer. 
Pumping, 


17-S-No,   6,     E.   W.   Duval. 

Location  and  -  ■•'ecription:   In  Saute  Rusa  Ya].ley,  5.4  miles  east  of 

State" High.vsy  No.  101  "and  1200  feet  north  of  Cai..arillo  Road. 
Reference  poij-t;   Top  of  open  casing,  0.9  foot  above  ground. 
Elevation  of  _re f e i-ence  point;   345 . 53 , 
Use;   Not  used. 
Depth  of  well:   515  feet. 
Diameter  of  casing:   14  inches. 


Dist.  R.?,  to 

"D~is- 

Water  Surface 

Wat' 

Date 

feet 

Date 

1928 

1930 

Aug.   30 

■44,2 

Jan,  31 

Nov.   83 

44.4 

Apr .   15 

1929  , 

, 

July  14 

Mar.   1 

44.4 

Sep.   25 

June  26 

44.0 

Nov .   13 

Aug,   9 

45.4 

1931 

Nov,   12 

45,4 

Jan,   26 
May   18 

Dist.  R.P.  to 
r  Surfi-ce 
fe3t 


45.5 

46.0 
46.3 
46.0 
45.8 


45.5 
45.9 


1931 
A'l-.   27 
Doc .  11 

1932 
Jan.   29 
Mar.   14 
May   21 
Sep.   8 

1933 
Jan.  11 


Dist.  R.P. to 
Water  Surface 

fCGt 


46,0 
46.0 

46.2 
45.8 
45.9 
44.7 


45.8 
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17-S-No.  7,  W.  D.  "iVall, 


Location  and  description;   6.63  miles  east  of  Stete  Highway  No,  101 

and  50  feet  s'outh  of  Cainarillo  Road, 
Reference  point;   Top  of  pump  base  at  measuring  hole. 
Elevation  of  reference  point;    238,76, 


Use: 


Irrigation. 


Date 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

feet 

Date 

Dist.  R.P.  to 
Water  Surface; 
feet 

Date 

Dist.  S,P*  f.-p 

Water  Surf  tice 

feet 

1930 
July  S2 
July  27 
Aug,   9 

106.2 

99.7 

113.3 

1950 
Nov.   17 

1931 
Jan,  12 

99,4 
96.2 

1931 

Mar .   9 
May    4 

91.4 
94.8 

Measurements  obtained  from  George  G.  Fitzgerald,  C.  E. 


17-S-lTo.  8,  A.  P.  Brswer. 

Location  and  description;   6.78  miles  east  of  State  Highway  Ho.  lOl  fitlld 

25  feet  south  of  Camarillo  Road, 
Reference  point;   Cross  on  Top  of  2"  plank  over  open  well. 
Elevation  of  reference  point;   293,83, 
nsc;   not  used. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1930 

1931 

1931 

July  28 

97.4 

jcn.  12 

92.6 

Aug.   31 

98.7 

Aug.  11 

117.6 

Feb,   16 

91.2 

Oct.   8 

97.2 

Oct.   6 

96.7 

June   1 

92.1 

Nov.   2 

109,3 

Nov.  17 

98.0 

Measurements  obtained  from  G-eorge  G.  Fitzgerald,  C,,  S^ 
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17-S-No.  2,  A.  P.  Brewer. 

Location  and  description;   6.83  miles  east  of  State  Highway  No.  101 

and  ''00  foot  north  of  Camarillo  Road. 
Rtfercnco  point;   Bottom  of  metal  pump  base  by  oil  line. 
Elevation  of  reference  point;   313.91. 
Use:   Irrigation  and  domestic. 


Date 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

feet 

Date 

Dist.  R.P,  to 
Wat3r  Surfp.ce 
feet 

Date 

Diet.  R.P.  to 

> Water  Surface 

feet 

1930 
July  20 

94.9 

1930 
Aug.  1 

89.4 

1930 
Aug,   8 

89.2 

Measurements  obtained  from  George  G.  Fitzgerald,  C.E. 


17-S-ITo.  10,  l!rs,  L.  G.  Maulhardt, 

Location  and  description;   Approximately  50  feet  south  of  Camarillo 

Road  and  7.47  miles  east  from  California  State  Hi6hwa7  Fo.  101, 
Rcforcuce  point;   Air  gauge,  1.8  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;   319,5 
Use;   Irrigation, 
Depth  of  well:   237  feet. 
Diameter  of  casing;    16  inches. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

•Dist.  R.P. to 

Pater  Surface 

"Jater  Siirface 

VTater  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

:   Date 

feet 

1930 

1931 

1932 

Sop.  •  25 

85.0 

Aug.   27 

*  192.0 

I'ar.   14 

93.0 

Nov.   13 

98,0 

Doc.  12 

101.0 

rny       21 

*17?.0 

1931 

1932 

Sep.   8 

♦193.0 

Jan.   26 

96,0 

Jan,   29 

99.0 

1933 

T^ay   18 

89,0 

Jan.  11 

90.5 

Pumping. 
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18-N-No.  1,  Fillraore  Orchard  Company, 

Location  and  description;   Approximately  100  feet  south  of  Southern 

pacific  Railroad  and  50  feet  west  of  Cavin  Road. 
Reference  point;   Top  of  pump  base,  0.5  foot  ahovc  groiind. 
Elevation  of  reference^ point;    555.89. 
Use;   Irrigation.  '    „ , 

Depth  of  well;   195  feet. 
Di^jneter  of  casing:   14  inchos. 


Dist.  R.F.  to 

Dist.  R.P.  to 

•Dist 

.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

•Watf. 

r  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1916 

28.0 

1929 

1951 

1925 

Fob .   21 

38.4 

Jan,   6 

62.9 

Apr. 

a.    45,0 

June  20 

41.5 

Apr.   25 

62.8 

1927 

Aug,   1 

45.5 

Aug.   12 

69.3 

Nov.   2 

49.1 

1950 

1952 

Dec.  51 

55.4 

Jan,   8 

53.7 

Jan.  14 

64.7 

1928 

liar.   29 

48.9 

Mar.   2 

?5  .5 

Feb.  20 

54.2 

July   5 

55.3 

Dec.   29 

46.9 

Mar,  28 

30.2 

S-ip.   9 

58.5 

July  21 

34.6 

NOV.   20 

65.6 

Nov.   6 

39.7 

Obtained  from  Santa  Cl^ra  Waiter  Consorvrtion  District. 


18-N-No.  2,  Fillmore  Orchard  Company. 

Location  end  description;  Approximately  200  feet  north  of  Southern  pacific 
Railroad  -and  lOO' feet  east  of  lino  dividing  east  :jid  west  half  of  Section 
27,  T.4  N.,  R.  19  W. 

Reference  point:   Top  of  casing,  1.1  feet  above  ground. 

Elevation  of  reference  point;   539.09. 

Use;   Irrigation, 

Depth  of  wGll;   195  feot. 

Diane  tor  of  casing;   14  inches. 


Dist.  R.P.  to 

Dist. 

R.P.  t 

o; 

Dist.  R.F.  to 

Water  Surface 

W?itar 

Si-irfaco: 

IVator  Siirfacc 

Date 

feet 

Date 

f 

oet 

:  Date 

feet 

1927 

1929 

:   1931 

Nov.   5 

44.7 

Feb.   21 

47.5 

:Jan.   5 

71.0 

Dec.  31 

45.0 

July   5 

50.9 

:Apr.   25 

67.0 

1928 

Aug.    1 

52.8 

:Aug.   12 

70.9 

Feb.  21 

44.5 

1950 

:   1952 

Mar.  28 

42.5 

Jan.   9 

61,2 

••Jin.   14 

65.0 

July  21 

44.5 

Mar.   29 

57.5 

i>:ar»   2 

48.4 

Nov .   6 

48.9 

•Nov.   1 

69.0 

:D3C .   50 

55.3 
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18-N-No.  3,  Sospe  Land  and  Water  Company. 

Location  and  description;   Approximately  5300  feet  east  of  Southern 

pacific  Railroad  Crossing  of  Telegraph  Road  in  section  29,  t.4  M. , 

R,  19  w. ,  and  100  foot  south  of  the  railroad. 
Reference  point;   Top  of  elbow  on  discharge  pipe,  1.4  feet  above  ground. 

On  Juno  20,  1929,  reference  point  chcngcd  to  pump  base, 
Elovation  of  reference  point;   483.83.  On  June  20,  1929,  elevation  of 

reference  point  changed  to!   482.4. 
Use;   Irrigation. 
Depth  of  well:   403  feet. 
Diametsr  of  casing;   16  inches. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Bist.  R.P.  to 

Water  Surfr'ce 

Water  Surface; 

V7ater  Surface 

Date 

foot 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1929 

1932   : 

Nov.   4 

8.9 

Oct.   SO 

14.8 

Jan.  16 

21.9 

Dec.   31 

5.7 

1930 

Mar.   2 

7.0 

1928 

Jan.   15 

17.0 

•my       7 

5.3 

Mar.  ■  28 

3.5 

Mar.   29 

12.7 

1933 

1929 

•   1931 

Jan.  28 

8.5 

Feb,   21 

6.0 

Jam.    6 

:     22.4 

June  20 

6.0 

18-N-No.  4,  V('.  J.  Adams. 

Location  and  description;   Approximately  200  feet  south  of  Scuthem 
pacific  Railroad  and  50  feet  E.  of  E.  line  of  Section  33, T.4  N., 
R.  19  W. 

Reference  point;   Top  of  concrete  curb  on  so'uth  side,  0.2  foot  above 


ground . 

Elevation 

of  reference  point;   500.8. 

Use;   Irrigation 

Diameter  of  casing:   12  inches. 

Dist,  R.P.  to; 

Dist 

.  R.F, 

to 

Dist.  R.F.  to 

>7ater  Suface 

Wate 

r  Surf- 

ice 

T7atcr  &jrfacc 

Date 

feet 

Date 

feet 

:  Date 

feet 

1927 

1929 

;   1931 

. 

Nov.  4 

12,6 

Ootu  30 

25.5 

:Apr. 

25 

a.o 

Dec.  31 

12.6 

1930 

:   1932 

1928 

Jan.   9 

26,0 

;J-n. 

16 

33,7 

Feb.  20 

12.2 

Feb.   12 

25.2 

;Kar. 

2 

14.7 

Nov .   6 

15.5 

•Mar,   29 

22.8 

:May 

7 

13.4 

1929 

•Nov.   20 

34.5 

;Aug. 

23 

:   *  19.0 

Feb.  21 

:     13.8 

:   1931 

:Dcc. 

30 

21,1 

Aug.   1 

:     19.5 

:Jan.   29 

33.6 

■*■- 

Pumping 
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18-N-No,  5,  '7.  E.  Britt  and  L.  A.  Price, 

Location  and  description;   Approximately  600  feet  north  of  Guiberson  Road 

nnd  1.2  miles  west  of  Gavin  Road. 
Reference  point;   Top  of  casing  in  concrete  pit,  8.7  feet  be  lev;  ground. 

On  November  18,  1951  rcfercnco  point  changed  to  top  Of  I-boam  pump 

rests  on. 
Elevation  of  reference  point;   489.11.  On  Wovorober  18,  1931,  elevation 

of  reference  point  changed  to:   496.1 
Use;   Irrigation  and  domestic. 
Dcp'th  of  well;   120  feet. 
Diameter  of  casing;   12  inches. 


Dist.  R,P,  to 

Dist.  R.p,  to 

Dist,  R,P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

v/ator  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1930 

1931   : 

Nov.   8 

9,0 

Jan.  22 

20.0 

Nov,   18 

41.0 

1928 

Apr.   4 

16.3 

1932 

Jan,  3 

7,9 

July   5 

21.5 

Jan,   19 

32.5 

Feb.  21 

7.7 

Sep ,  16 

2C.0 

Mar,   4  • 

10.5 

Mar,  28 

5.0 

Nov,   3 

29.0 

May    9 

16.7 

1929 

1951 

Aug,   25 

19.7 

Feb.  22 

8.8 

Jan.   13 

28,2 

1933 

July  5 

13.0 

May    6 

24,3 

Jaix,   3 

♦  25.4 

Aug.   3 

IB.O 

Atig.   14 

:     29,9 

:Jnn,   28 

18.3 

Pumping. 


le-N-No.  6,  Calirut  Oil  Company. 


Location  and  description;   Approximately  600  feet  north  of  Guiborson  Road 

and  1,3  miles  west  of  Cavin  Road. 
Reference  point;   Top  of  casing  in  concrete  pit,  11.2  feet  below  ground. 
Elevation  of  refcronce  point;   489 , •^iO , 
Use;   Oil  plant. 
Depth  of  well:   128  feet. 
Diameter  of  casing:   10  inches* 


Date 

Dist.  R.P«  to" 
Water  Surface 
feet 

Date 

Dist,  R.P,  to 

Water  Surface 

feet 

Date 

Dist,  R,P.  to 

Water  Surface 

feet 

1927 
Nov.  8 
1928 

Jan.  4 

11.6 
10.2 

'   1928 
Feb.   21 
Mar,   28 
Nov.   7 

9.7 

:      9,0 

15.4 

1929 
Feb,  22  : 
July   5 

9,9 
Capped 
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18-r-No.  7,   Ralph  Shaffer. 

Location  and  description;   Approximstely  1300  feet  north  of  Guiberson 

Road  "and  200  feet  wc~st  of  Gavin  Road. 
Roference  point;   Top  of  south  cross-beam  of  pump  base,  levol  ;;'ith  ground, 
Elevation  of  reference  point:   526.7. 
Use:   Domestic. 
Depth  of  well;    60  feet. 
Diameter  of  casing:   14  inches. 


Date 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

feet 

Date 

Dist.  R.P.  to 
Water  Siirface 
feet 

Date 

Dist.  R.F.  to 

Water  Surface 

feet 

19.27 
Nov.   11 

26.2 

1928 

Jan.   3 

•Fob.   21  • 

29.8 
29.5 

1928 
Mar.  13 

Destroyed 

18-F-No.  8,  John  Ilhsrreguy 

Location  and  description;   400  feet  west  of  Gavin  Road  and  200  feet 

north  of  Guiberson  Road. 
Reference  point:   Bottom  of  metal  pump  base,  level  with  ground. 
E-ievation  of  reference  point;   527.84, 
Use!   Irrigation. 
Dop'th  of  well;   105  feet. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to: 

Dist.  R.P.t< 

Water  Siirfacc 

Water  Surface 

Water  3urfa( 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

foot 

1929 

1931 

1932 

Oct.   29 

43.2 

Jan.  13 

54.6 

Jan.   19 

54.5 

1930 

'day         6 

50.7 

liar.   4 

32.3 

Sep,  13 

53.2 

Kov.  18 

61.7 

May    9 

30.3 

Nov.   3 

53.8 

1933 
Jan.   3 

•W.4 

24S 


18-N-i:o,  9,  William  Shiells. 

Location  and  description;   640  feet  north  of  Gui'berson  Road' and  0.35 

mile  west  of  Gavin  Road. 
Reference  point;   Top  of  casing,  1,0  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point :   534 . 31 , 
Use;   Irrigation, 
Depth  of  well;   128  feet. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1929 

1930 

1932 

Aug.   3 

47.5 

Nov.   24 

61.0  + 

Jan.   19 

66.2 

Oct.  29 

52.5 

1931 

Kay    9 

40.5 

1930 

Jan.   13 

61.0  + 

1933 

Jan.  22 

55.4 

May    6 

61.0  -f 

Jan.   3 

50.0 

Apr.  4 

51.6 

Aug.   14 

66.0 

July  5 

56.5 

NOV.   18 

70.0 

18-N-Ko.  10,  Dr.  ?;.  R.  Man.ning. 

Location  and  description;   0.50  mile  west  of  Gavin  RoP.d  and  50  feet 

north  of  Telegraph  Road. 
Reference  point;   Air  gauge  1.7  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;   303,84. 
gse;    Irrigation. 
Depth  of  well:   300  feet. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to; 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

: Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Drte 

feet 

1929 

1930 

1932 

A\iS,   1 

116.0 

Nov.   20 

:     132.5 

Jan.   14 

132.0 

Oct.  30 

123.0 

1931 

Mar.   2 

111.0 

1930 

Jan.   6 

133.0 

May    7 

110.0 

Jan.  9 

125.0 

Apr.   25  ^ 

128.0 

Aug.   23 

112.0 

T.'ar.  29 

121.0 

Aug.   12 

*  143.5 

Dec.   30 

118.0 

July  5 

125.0 

Nov.   10 

138.0 

pumping. 
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18-N-No.  11,  Chalmer  King. 


Location  and  description;   1.85  miles  west  of  Gavin  Road  and  0.20  mile 


north  of  Guiberson  Road. 

Reference 

point:   Bottc 

3m  of  netaj 

.  puxp  base 

1. 

1  feet  above 

ground . 

Elevation 

of  reference  roint: 

475.67. 

Use:    Irrigation. 

Dist.  R.F.  to 

Dist,  R.F. 

to 

Di. 

3t.  R.P.to 

7/ater  Surface 

Water  S'orface 

V.'ater  S-arface 

Date 

feot 

Date 

feet 

Date 

feet 

1930 

t 

1931 

1932 

Apr.   4 

15.7 

Jan. 

13 

25.5 

Mar,   4 

9.6 

July   5 

26.5 

May 

6 

24.3 

May    9 

16.5 

Sep.  16 

29.8 

Nov. 

18 

35.3 

Aiig.   25 

3J.2 

NOV.   24 

31.8 

1932 

1953 

:Jan. 

19 

22.3 

Jan.   3 

18.5 

18-Q-No.  1,  Koorpark  Fanners'  Water  Company. 

Location  and  description;   Near  southwest  corner  of  Section  35,  T.3  N. , 
R.l§,  W. ,  100  feet  south  of  Los  Angole;  Avenue  and  0.6  mile  west  of 
Southern  Pacific  Railroad  crossing,  east  of  Moorpark. 

Reference  point;   Top  of  casing,  4.2  feet  above  ground. 

Elevation  of  reference  point ;   581 . 75 , 

Use:    Irrigation. 

Depth  of  well;   171  feet. 

Diameter  of  casing;   20  inches. 


Dist 

.  I^.F.  to 

Dist.  R.F.  to 

Dist.  R.r.to 

"ate 

r  Surface 

Water  Surface 

•v?ater  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1912 

a. 

8.0 

1929 

1932 

1919 

a. 

16.0 

Mar.   1 

32.6 

Jan.   30 

35.7 

1924 

a. 

30.0 

NOV.  13 

37.5 

liar.      15 

35.5 

1927 

1930 

i.lay   23 

*  102.3 

Dec.   2 

21.9   ; 

Jan.  30 

36.0 

Sep.   8 

*  110.3 

1928 

1931 

1953 

Jan.  10 

21.0 

May   19 

36.8 

Jan.  10 

36.7 

Nov.  22 

35.3 

Aug.  29 
Dec.  15 

;   *  113.3 
39.0 

a. 


Pumping, 

Obtained  from  Moorpark  Report 


Olmstead  and  Gillelen, 


2<L4 


18-Q,-Fo.  2,  Bank  of  America. 

Location  and  description;   Approximately  0.6  mile  west  of  the  Southern 
Pacific  Railroad  crossing  east  of  Moorpark,  and  300  feet  south  of  Los 
Angeles  Avenue, 

Reference  point;   Top  of  casing,  0.9  foot  above  ground. 

Elevation  of  reference  point;   581.57. 


Use; 


Irrigation, 


Dist.  R.p,  to: 

Dist.  R.P,  to. 

Dist.  R.P.  to 

Vfater  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Ifete 

feet 

Date 

feet 

1927 

1929 

1931 

Dec .  2 

22.1 

Nov.   13 

37.8 

•May   19 

35.0 

1928 

1930 

Aug.   29 

53.0  - 

Jan.  10 

21.6 

Jan.   30 

33.3 

Dec.   15 

38.3 

Feb.  29 

2B.1 

Apr.   17 

42.0 

1932 

Anr.   5 

31.3 

Ser .   26 

:     45.0  + 

Jan.   30 

:     36.3 

Nov.  22 

33.8 

Nov.   14 

:     45.0  + 

Mar.   15 

:     33.5 

1929 

1931 

•tfey   23 

45.2 

Mar .   1 

33.5 

Jan.   27 

43.0 

1933 

June  27 

47.3 

Jan.   10 

37.5 

18-R-No.  2,  Moorpark  Farmers'  Water  Company. 

Location  and  description;   Approximatelj'-  0,6  mile  west  of  Southern  Pacific 
Railroad  Crossing  E.  of  Moorpark  and  900  feet  S.  of  Los  Angeles  Avenue. 

Reference  point;   Top  of  casing,  1.4  feet  above  ground.  On  August  12, 
1929,  reference  point  changed  to  air  gauge,  • 

Elevation  of  referuncc  point;   578,25.  On  A'Jgust  12,  1929,  elevation  of 
reference  point  changed  to:   578.8, 

Use:   Irrigation, 

Depth  of  well:   105  feet. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

•Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

•Tater  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1929 

1931 

Dec.  2 

23.5 

?Tar.   1 

30.9 

I'ay   19 

48.. 5 

1928 

June  27 

50.7 

Dec.   15 

52.0 

Jan.  10 

22.6 

Nov.   13 

39.0 

1932 

Feb.  29 

23.6 

1930 

Jan.   30 

49.0 

Apr.   5 

27.0 

Jan.   30 

37.0 

Mar,   15 

46.0 

July  18 

41.6 

AVT.      17 

35.0 

May  ■  23 

*  70.0 

Nov.  22 

35.0 

1931 

Sep,   8 

53.0 

Jan.   27 

48,5 

1933 
Jan.   10 

50.0 

Pumping. 


245 


18-R-No,  3,  John  Barrett, 

Location  and  description;   Approximately  200  feet  west  of  Spring 

Street  and  100  feet  north  of  High  Street,  in  Moorpark, 
Reference  point;   Top  of  casing,  level  with  ground. 
Elevation  of  reference  point;   530,37, 
Use;   Not  used. 
Depth  of  well;   228  feet. 
Diameter  of  casing:    12  inches. 


1 

■Dist.  R.P,  to: 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R,P.  to 

•Water  Surface: 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet     :   Date 

foet 

Date 

feet 

1927 

;   1928 

1930 

Dec,  2 

:     155.6   ;Nov.  22 

160.2 

Jan,  31 

180.5 

1928 

:           : :  1929 

:A.pr,  17 

172.3 

Jan.  10 

155,6   :Mar,   1 

160.8 

July  17 

197.2 

Feb.  29 

156,0   :June  27 

163.5 

Sep,  25 

200.0 

Apr,   5 

:     157,9   :Aug,   12 

164.7 

:  1933 

July  18 

:     158.5   :Nov,  13 

169.0 

Jan,  10 

200.0  + 

Note:  Watf.T  did  not  rise  above  200  feet  during  the  period  September 
25,  1930,  to  January  10,  1933. 


IB-R-No*  4,  Joe  Oliver, 

Location  and  description:   Approximately  400  foet  west  of  Moorpark 

Avenue  and  50  feet  south  of  Los  Angeles  Avenue. 
Reference  point;   Top  of  casing,  2,1  foot  below  ground. 
Elevation  of  reference  point;   495,74, 
Use;   Not  used. 
Depth  of  well;   303  feet. 
Diameter  of  casing:   14  inches. 


•Dist.  R.P,  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P. to 

Water  Surface 

•Water  Surface 

•Water  Surface 

Date 

:    foet 

•  Date 

foet 

Date 

feet 

1927 

:  1928 

•  1929 

• 

Dec.  1 

128,8 

•Apr.   5 

131.2 

Mnr.   1 

134.6 

1928 

July  18 

133.3 

June  27  ■ 

142.7 

Jan.  10 

128.6 

Nov.  22 

134.0 

•Nov.  22 

146.2 

Feb.  29  ■ 

128.9 

1930 
Jan,  31 

Capped 
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18-R-No.  5,  E.  M.  Cornett. 

Location  and  description;   0.2  mile  south  of  High  Street  and  20  feet 

west  of  Spring  Street,  Moorpark. 
Reference  point:   Top  of  casing,  1,1  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  point:   526.02. 
Use ;   Irrigation. 
Depth  of  we.il;   301  feet. 


Dist.  R.F.  to 

Dist.  R.P,  to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1929 

1931 

1932 

Nov.  22 

174.8 

!iay   18 

179,2 

Mar,  14 

171.9 

1930 

Aug.   27 

197.8 

May   23 

*  192.0 

Jan.  31 

193.5 

Dec,   12 

173,2 

Sep.   8 

180.7 

Apr.  17 

.  206.5 

1932 

1933 

July  17 

189.0 

Jan.  30 

172.4 

Jaia,  10 

175.5 

Nov .  1 4 

178.5 

Pumping  near  by. 


18-S-No.  1,  Ventura  Farm  incorporated. 

Location  and  description;   In  Santa  Rosa  Valley,  8.55  miles  east  of  State 
Highway  No.  101  and  370  feet  nortn  of  Camarillo  Road, 

Reference  point;   Top  of  curb,  1.0  foot  above  ground.  On  April  15,  1930, 
reference  point  changed  to  top  of  metal  casing. 

Elevation  of  reference  point;   489,19.  On  April  15,  1950,  elevation  of 
reference  point  changed  to:   488,91. 

Use;   Irrigation, 

Depth  of  well;   411  feet. 

Diameter  of  casing:   IS  inches. 


Dist.  R.P,  to 

Dist.  R.F.  to 

• : 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

7('ater  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1928 

1930 

1932 

Aug.   30 

a.  63.8 

Aug,  6 

98.8 

Jan.   29 

a,   106.8 

1930 

Aug,  15 

97,0 

Mar,   14 

a,   101.8 

Apr,   15 

a.  77,3 

1931 

1933 

July  28 

97.6 

Jan.  26 
Tlay  16 

a.   98.0 
a.  100*5 

Jas.   27 

104.8 

Measurements  obtained  from  George  G.  Fitzgerald,  C.E.,  except 

where  notod, 
a,  l^easuroments  by  division  of  Vk'ater  Resources, 
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18-S-No.    2>     Ventura  Farms  Incorporated. 

Location  ani  descr_iption:       Approximately  370  feet  north  of  Canarillo 

Road  and  BSFmiles  east  of  State  Highway  IJo,   101, 
Reference  point;       Top  of  casing,   1,4  feet  above  ground, 
Elevsttion   of    reference  point;        492.21 
Use:       Not  used. 
Depth  of  well;        157   feet. 
Diair.eter  of  casing;        18  inches. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist,  R.P.  to 

v?ater  Surface 

Water  Surface 

Water  Sarface 

Date 

Teet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1930 

1931 

1932 

Sep,  25 

104,0 

Aug.   27 

139.0 

May   21 

121.5 

Nov .  13 

120,0 

Dec.   12 

124,0 

Sep,   8 

123  .0 

1931 

1932 

i933 

Jan.  26 

101.2 

Jan.   29 

109.9 

Jan.  11 

114.0 

May   18 

103,0 

Mar.   14 

104.8 

Jan,  27 

108.2 

18-s-No.  3,     Ventura  Fairos  Incorporated. 

Location  and  description;        210  feet  north  of  Camarillo  Road  ?.nd  8.30  miles 

cast  of  State  Highway  No.  101, 
Reference  point;        Top  of  casing,   1.7   feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;        439.64. 
Use;        Not  used. 
Depfh  of  well:        60  feet. 
Diaiuoter  of  casing;        12  inches. 


:Dist.  P.p.  to 

:Dist.  R.P.  to 

rDist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

rWater  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

•   Date 

:    feet 

1931 

1932 

1932 

Jan.   26 

19.5 

Jan.   29 

20.4 

Sep.   8 

17,2 

May   18 

19.8 

Mar.  14 

17.5 

Aug.   27 

15.7 

l&y       21 

18.0 

:   1833 

Dec.   12 

20.1 

:jan.  11 

20,5 
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IS-S-Fo,  4,  Ventura  ?anas  Incorporated, 

Location  an"'-  dgscription:   250  feet  north  of  Crjucrillo  Road  and  8.25 

miles  east  of  State  Iligliway  No,  101, 
Reference  point:   Top  of  opf^n  casing,  1,8  f'"!Ot  above  ■';roimd 
Elevation  of  reference  point;   421.68, 
Use;   Not  used. 
Depth  of  well.;  78  feet. 
Diameter  of  casin^::   IB  inches. 


Dist,   R.P.   to 

Dist.   R.P.    to 

;Dist.   R.P.   to 

YTater  S'irface 

Water  Surface 

V7ater'  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1931 

1932 

1932 

Jan.      26 

25.3 

Jan,      29 

29.0 

Sep .     8 • 

28.7 

May       18 

26.8 

Mar»      14 

2  7.4 

itag.      27 

27c8 

May       21 

27.7 

1933        : 

Dec.     12 

28,7 

Jan.   11 

29.7 

19-F-I-To.  1,  Charles  W.  Padelford. 

Location  and  de s c ri pt i on ;   Approxiraotely  700  feet  north  of  Telegraph 

Road,  near  the  east  bank  of  Hopper  Creek,    '■ 
Reference  point;   Top  of  casing  O.S  foot  below  grotind. 
Elevation  of  reference  point;    610.22, 
Use;   Irrigatiou, 
Depth  of  well;    215  feet, 
Dieme'tar  q-"   casing:   IG  inches. 


Date 


1925 
Jxme 

1927 
Nov,   2 
Dec.  13 
Dec.  31 

1928 
Feb.  20 
Mar.  28 
July  21 
Nov .   6 


;Dist.  R.P.  to: 
:?/^ter  Surface; 
foot 


a.  115,0 

08,3 
89,0 
89.0 

87.5 
85.7 

88.4 
95.7 


Date_ 

1929 
:Fc-b.   21 
iJune  20 
:0ct,  30 

1930 
:Jan.   9 
:i:ar. 
rJuly 
:  Sep  • 


'ct. 


27 
4 
9 

31 


Dist.   R.   P.   t 

«> 

:Dis 

t.  R.P.   to 

"ater  Surface 

: 

rWat( 

3r  Surface 

S'eot 

:      Date 

feet 

:      1931 

94.4 

:Jan.      6 

123.2 

98.5 

:A.Fr,    24 

119.0 

110.8 

:.\ug.   12 

123.8 

:Nov.   10     ■ 

129.3 

114.0 

:      19r^2 

113.3 

:Jan.   14 

125.8 

112.8 

:Mar.      2     ; 

106.0 

117.5 

:i\fay       7 

92.0 

121.2 

;Aug,    23 

96.5 

;Dec.    29 

105.0 

a.   Obtained  from  Santa  Clara  Water  Conservation  District. 
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19-N-No.  2,  Lcavons  and.  Goodcnoiigh. 

Location  and  doscriptiori;   Approximately  0.33  mile  west  of  Hopper 

Crcelv  Bridge  and  0.2'mile  south  of  Telegraph  Road, 
Reference  point:   Top  of  pump  base,  1.3  feet  above  ground.  On  January 

6,  193T7  the  rGforcncc  point  changed  to  air  gr.ugc. 
Elevation  of  roferonce  point;   587.71.  On  January  6,  1931,  the  elcva- 

iion  of  refcrTrco  point  c'hnngod  to  568,5. 
Use_:   Irrigation, 
Depth  of  well;    650  foot. 
Diameter  of  casing:   14  inches. 


Dist.  R.F.  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.r'.to" 

Water  Surface 

Water  S\irface 

y/ntor  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Dato 

feet 

1915 

a.   26.0 

1930 

1931 

1924 

70.0 

.Jan.    8 

9o,2 

Nov.   10 

*  120.0 

1925   . 

a.   90.0 

T:ar.   29 

91.5 

1932   : 

1927 

July   4 

95.5 

Jan.   14 

108.0 

Nov.   3 

75.5 

Nov.   20 

104.7 

I.lar.   2 

81.0 

Doc.   31 

75.4 

1931 

H'-ay    7 

*  85.0 

1928 

Jan.   6 

106.0 

Aug.   85 

*   90.0. 

Fob.   21 

70.5 

:T:ay   23 

103.0 

Dec .  29 

*  99.0 

1929 

Aug,  12 

*  116.0 

1953 

Feb.   21 

74.0 

J?n.   28 

87.0 

a.  Obtained  from  Santa  Claro.  Water  Conscrvatior.;  District, 
*   Pamping 

19-N-No,  3,  Ve?itura  Realty  Coiapauy 


Location  ojid  description:   Approximately  500  feet  north  of  Guiberson 


Road  and  0.7  mile 

cast  of  Gavin  Road. 

Reference 

point:   Top  of  casing  level  with 

ground. 

Elevation 

of  reference  point :   5'= 

t9.72. 

Use  •   Fot 

used. 

Depth  of  well:   134 

feot. 

Diameter  of  casing! 

14  inches. 

Dist.  R.r. 

to 

Dist.  R.P. 

to 

Dist.  R.P. to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surf-.ce 

Dato 

feet 

Date   : 

foot 

Dato 

feet 

1927 

1929 

1930 

Nov.   8 

40.4 

Feb,   21 

44.3 

July   7  • 

SO.l 

Dec.   13 

41,4 

June  20 

48.2 

Sop.   16 

63.5 

1928 

Aug.   3 

52.7 

Nov.   1 

65.5 

Jan.   3 

41.3 

Oct,   29 

57.6 

1931 

Feb.   21 

39.7 

:   1930 

Jf.n.   13 

68.7 

Mar.   23 

32.0 

Jan.   23 

58.9 

Apr.   30 

54.5 

Kov.   7 

:     47.9 

.Apr.   4 

53.0 

Aug.   14 

Destroyed 
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19-N-No.  4,  Hugh  Warring. 


Location  and  description;   Approximately  300  feet  north  of  Buckliorn 

Railroad  Station  and  20  feet  east  of  Lane. 
Reference  point;   Top  of  pvunp  base  1.2  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  point:   601.20. 
Use;   Irrigation, 
Depth  of  well:   275  feet. 
Diameter  of  casing:   18  inches. 


:Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P. 

to: 

:Dist.  R.P.  to 

; Water  Surface 

Water  Surf 

ace ; 

: Water  Surface 

Date 

:    feet 

:   Date 

feet 

:  Date 

feet 

1927 

:   1929 

:  1931 

Nov.   2 

:     79.0 

:July   3 

90.3: 

:Aug.  12 

:     115.8 

Dec,  13 

:     80,1 

:  1930 

:Mov.  10 

•  *  '136.5 

Dec.  31 

:     79.5 

:Jan.   9 

:    105.7 

:  1932 

1928 

:Mar.   27 

:    102.3 

:Jan,  14 

:     115.8 

Feb.  20 

:     76,2 

:Nov.  20 

114.0 

:Mar.   2 

:      88.3 

ITar.  28 

:     72.8 

:   1931 

May   7 

78.5 

Nov,  6 

:     86.3 

: Jan.   6 

:    115.0 

:Aag.  22 

*  103.0 

1929 

:Apr,   4 

:    110.5 

:Dec.  29 

:      96.9 

Feb,  19  : 

86.0    : 

•                • 

Pumping, 


19-N-NO.  5,  D.  Felsenthal. 


On  April  24, 


Location  and  description;   Approximately  0.75  mile  west  of  Hopper  Creek 

Bridge  and  0,2  mile  south  of  Telegraph  Road. 
Reference  point;   Hole  in  pump  base  1.6  feet  beiovr  ground. 

1931,  reference  point  changed  to  concrete  floor  at  pump. 
Elevation  of  reference  point;   568.74,  On  April  24,  1931,  elevation  of 

reference  point  changed  to:   570,47. 
Use;   Irrigation. 
Depth  of  well:   326  feet. 


Dist,  R.P.  to 

Dist.  R.P,  to 

:Dist.  R.P.  to 

.Water  Surface 

Water  Surface 

•Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

:    feet 

1926 

1930 

1932 

Feb,  22 

60.5 

Mar.  29 

80,0 

Jan,  14  . 

92.0 

Mar,  28 

54.0 

Nov.   20 

89,1 

Mar.   8 

66,5 

1929 

1931 

May    7 

:   ♦  64.0 

Feb,  21 

64.1 

Apr,  24 

92.0 

A\ig.   22 

*  79,0 

1930 

Aug.   12 

93,5   : 

Dec.   29 

82,5 

Jan.  8 

80,7 

NOV,   10 

*  98,0 

pumping. 
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19-N-No.  6,  Sheldon  and  Shively. 

Location  and  description;   Approximately  0.1  mile  east  of  Koppcr 

Creek  Bridge  and  0,3  mile  south  of  Telegraph  Road, 
Reference  point?   Air  gauge  1.0  foot  above  Gro'md, 
Elevation  of  reference  point;   582,81. 
Use;   Irrigation, 
Depth  of  well;    210  feet. 
Diameter  of  casing:   16  inches. 


Dist.  R.r,  toT 

Dist,  R.P.  to 

Dist,  R.P, to 

'Water  S-arface; 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet     ;   Date 

feet 

:  Date 

Feet 

1927 

• 

::  1930 

;:  1931 

Dec.   13 

66,9    :Jan.   9 

88.2 

: Nov .  10 

112.6 

Dec,   31 

65,9    :Mar,  29 

85.3 

:   1932 

1928 

tJuly   4 

87.1 

:  Jan.  14 

103,4 

Feb,   20 

63,5    :Vov,   20 

100.3 

:l!ar.   2 

75,7 

Mar.  28 

60,0    ;   1931 

:Ilay    7 

66.4 

1929 

:            ;  J"an,   6 

100.3 

:Aug.   22 

73.3 

Feb,  21 

73,9    :Apr,   24 

95.7 

:  Dec .  24 

80.1 

Dot,  30 

82.8    :Aug,  11 

*  107.5 

pumping. 


19-N-No.  7,  Brace  McGregor. 

Location  and  description;   Approximately  1600  feet  east  of  Gavin  Road 

and  800  feet  north  of  O^aiberson  Road. 
Reference  point;   S^-st  side  of  curb,  level  with  ground. 
Elevation  of  r.-v.forcncepoint:   535.5. 
Use;   IrripJ-tion. 
Depth  of  well:   95  feet. 


Diameter  of  casinf*;   12-]/2  inches. 


Date 

Dist,  H.F„  to 

7^at3r  S-arface 

feet 

Date 

Dist.  R,?.  to. 
Water  Surface 
feet 

Dr.te 

Dist.  R.P. to 

Water  Surface 

feet 

1927 
NOV,   8 

1928 
Jan,   3 

51,7 
32.5 

1928 
Feb,   21 

30.3 

1938 
Mar.   13 

Destrojed 
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19-N-No.  8,  Bruce  McGregor, 

Location  and  description;   Approximately  800  feet  north  of  Guiborsan  Road 

and  2000  feet  east  of  Gavin  Road. 
Reference  point;   Metal  pump  base  1,0  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;  ■  540,52, 
tfse;   Irrigation, 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface. 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

•  feet 

1928 

1930 

1932 

■  -■•  ■  ■ 

July  23 

34.6 

Apr.   4  : 

49.2 

:Jan.  19 

65.5 

1929 

Sep.   16  : 

62.6 

Mar.   4 

39.0 

Feb.  21 

38.5 

NOV.   1 

64.5 

T'ay   9 

36.5 

June  20 

41.6 

1931 

Aug.   25 

*  52.0 

Aug.  3 

45.8 

Jan.  13 

65.4 

Aug."  25 

39 .0 

Oct.  29 

51.3 

Apr,  30 

;     59.0 

1933 

1930 

Aug.'  14 

*  69,0 

Jan.   3 

48.0 

Jan.  22 

53.0 

Nov.   18 

72,8 

Pumping. 


19-F-No.  9,  A.  Stewart. 

Location  and  description;   Approximately  0,4  mile  east  of  Koppcr  Creek 

Bridge  and  50  feet  south  of  Telegraph  Road. 
Reference  point;   Air  gauge  1.7  feet  above  groimd. 
Elevation  of  reference  point;   5 94 , 84 
Use;    Irrigation. 
Depth  of  well;   302  feet. 
Diameter  of  casing:   14  inches. 


•Dist.  R.Fi  to 

Dist.  R.P.  to 

:Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Sirrface 

Water  Surface 

Date 

feet 

'   Date 

feet 

•  Date 

:    feet 

1928 

1930 

1952 

July  21 

81.0 

Jan.   9 

105.5 

Jan.  14 

:     118.0 

Nov.   6 

87.5 

:Mar.   27  " 

-'■         103.5 

Mar.   2 

:      89.0 

1929 

Oct,   31 

113.5 

May    7 

:      79.0 

Feb.  19 

87.5 

1931 

Aug.   22 

88.0 

July  3 

91.5 

Jan,   6 

115.5 

Dec .   29 

:      93,0 

July  31 

86.0 

Aug.   12 

*  119.0 

Oct.  30 

102.5 

Nov.  10 

*  125.0  + 

Runping, 
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19-N-Fo.  10,  Ventura  Realty  Company. 

Location  and  description;   0.65  mile  oast  of  Cuvin  Road  and  900 

Feet"  nortlf  of  Guiberson  Road. 
Reference  po_i_nt:   Purip  base  0.20  foot  below  c^'onnd. 
Elevation  of  reference  point;   548.4. 
Use;   Irrigation  and  domestic. 


r-Dist,  R.P.  to:        ;"5i"t.  R.P.  to 

Dist.  R.P.to 

Wat&r  Surface:       .  :Fat.er  Surface 

Water  Surface 

Date 

feot     :  Date   :    feet 

Date  ■ 

feet 

1929 

:   1930'  ■■;'"■ 

1932 

July   5 

:     48,7    :HoT.   1  :      68.6 

Jan.   19 

69.5 

Aug.   3 

51.0    ^  1931 

l"far.    4 

42.3 

1930 

:            :Jan.   13  :      59.8 

I:!ar.   28: 

41.7 

Jan.  22 " 

:     58.7    : jApr.   30  ;      64.8 

I.Iay     9 

:   *  49.4 

AT)r.   4 

:     55.1    :Au5.   14  :      71.4 

Aug.   25 

:     46.7 

July  ■■  -7  • 

:  .   60.6    :N0T,  18  :      76.9 

1933 

Sop.   16 

66,7    :         : 

Jan.    3 

54.2 

Puiapinr. 


19-F-No.  11,  Bn.ico  Yfi   Grcgor. 


Location  and  description;   Approximately  2000  feet  t  ■;.; 

and  300  feet  north  of  Guiberson  Riop.d, 
Reference  point;   Top   of  casing  0,1  foot  above  ground, 
Elevation  of  reference  point ;   548', 80 . 
use;    Not  used. 


■t  of  Cavin  Road 


Date 

Dist.  R.P,  to 
V/ater  Suri'ace 
feet 

Date 

Dist.  R.P.  to 

Vi'ater  Surface 

feet 

Date 

Dist.  R.P.to 

Water  Surface 

feet 

1929 
July   5 
Aug,   3 
Oct,   29 

51.8 
54.0 
59,8 

1930 
Jan,  22 
Apr,   4 
July   7 
Sep.   16 

61.9 

57.7 
63.2  . 
37  .3 

1930 
iJov.   1 

1931. 
Jiih.     13 
Apr.  30 

67.3 

67.8 
;  Destroyed 
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lt,9-W-No.  12,  Leavens  and  Goodenough, 

Location  aiid  description;   0,45  mile  east  of  Cavin  Road  and  0,10  mile 

south  of  Southern  pacific  Railroad, 
Reference  point;   Top  of  metal  pump  base  0,1  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;   559.24, 
Use:   Irrigation, 


Date 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

feet 

Date 

Dist.  R.P.  to 
Water  Surface 
feet 

Date 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

feet 

1930 

Mar.  29 

1931  : 

May    6 

72.2 
76.4 

1931 
Nov,   13 

1932 
Jan,   16 

93,0 
86,5 

1932 
Mar,   2 
May    7 
Dec.   29 

58.3 
57,2 

65.3 

19-N-No,  15,  Leavens  and  Goodenough, 


Location  and  description:   0,45  mile  east  -of  Cavln  Road  find  0,23  mile 

south  of  Southern  Pacific  Railroad* 
Reference  point;   Top  of  metal  pump  plate,  1,1  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;   552,63, 
Use;   Irrigation, 


:Dist.  R.P,  to 

:Dist.  R.?.  to 

'Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

•Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1931 

1932 

1932   : 

May   6 

69.7 

Jan.  16 

74.5 

Aug,  23 

♦  56.7 

Nov.  10 

*  87.2 

Mar,  2 
May   7 

49,8 
49,3 

Dec  .  29 

60.8 

i 
i 


pumping. 
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19-R-No.   1,     R.   S.  Tiasson  Estate. 


Location  and  dGscription;       Approximately  500  feet  south  of  Los  Ancclcs 
Avenue  and  O.V  mile  oast  of  the  Southern  Pacific  Railroad  crossing 
oast  of  Moorpark, 

Reference  point:        Top  of  casing  1.0  foot  above  ground.     On  June  27, 
1920,   reference  point  changed.      1.5  feet  have  been  cut  off  casing. 

Elevation  oT  Bw-foronee   point;   617.59.    On  June   27,   1929  elevation  of 

Diarnct^r  of  c'  sing:        au  incfies,  rM'oronce  point  changed  to   616,1 


Use:        l.'ot   usud. 

Dist.   R.P.    to 

Dist.   R.F.   to 

iDist.  R.P.to 

Water  Surface 

"Jater  S\rf."cu 

"atcr  Surfaco 

Dr.te 

feet 

Date 

feet 

DRtc 

feet 

1927 

1929 

1931 

Dec.        2 

9.1 

Nov .      13 

22.0 

Aug. 

29 

20.3 

1928 

1930 

Dec. 

15 

15.4 

Jan.     10 

6.8 

Jan.      30 

10.4 

1932 

Fob.      29 

5.7 

Apr.      17 

6.2 

Jan. 

30 

11.4 

Apr.       5 

6.0 

Sep.      26 

28.4 

Ivi^.r. 

15 

6.6 

July     18 

11.8 

ITov.      14 

23.6 

May 

23 

8.6 

Nov.     22 

11.2 

1931 

Sop. 

8 

:             12.0 

1929 

Jan.     27 

18.1 

•      1933 

liar.        1 

7.0 

]&y       19 

14.0 

Jam. 

10  : 

12.2 

June     27 

13,0 

20-JvI-Fo.   1,     Pi ru  Rock  Company. 


Location  end  description;       V/indmill,  Approxi-nately  50  feet  east  and 
300  feet  south  of  east  end  of  Iligliway  Bridge  ave;r  Piru  Creek. 

Reference  point:        Top  of   casing  1.1  feet  above  ground.     On  August  16, 
1931,   reference  point  changed  to  top  of  new  concrete  p\imp  base. 

Elevation  of   reference  point;        676.74.     On  August  16,   1931,   the  eleva- 
tion of  reflercnce  point  chan£,ed  to:      676.72. 

Use;        Domestic, 

Depth  of  well:        262  feet.  Diameter  of  casing:        16  inches. 


Dist.   R.P.  to 

Dist.   -^.F.   to: 

Diet.   R.P. to 

Vi'atcr  Surface 

^atcr  Surface: 

^7ator   S-arface 

Date 

foot 

Date 

foot            :      D'ltc 

feet 

1927 

1929 

:      3  931 

Nov.        3 

124.9 

Feb.      19 

135,1        :Jnn.        6 

144.7 

Dec.      13 

125.4 

Juno     20 

135.7        :AFr.      30 

141.0 

Dec .     31 

125.4 

1930 

:Aug.     16 

152.0 

1928 

Jan.        9 

141.5        :      1932 

Feb.      20 

118.9 

Har.-     27 

142.2        ;jan.     14 

170.7 

Mar.      28 

114.2 

July       4 

129.6        :::ar.        2 

*  188.1 

July     21 

121.2 

Sep.        9 

141,6        rl'ay          6 

124.5 

Nov .        6 

131.7 

Oct.      31 

143.2        :Aug.      23      • 

138.4 

♦ 

Pumping. 
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20-M-No.  2,  Firu  Water  Company. 

Location  and  description;   Approximatelj'  400'  feet  west  of  Main  Street  and 

500  feet  south  o~f  Market  Street,  Piru. 
Reference  point:   Air  gauge  2.5  feet  above  groimd-. 
Elevation  of  rofercncc  point;    692,45. 
Use;   Irrigation  and  doniostic. 
Depth  of  we_ll;    255  feet. 
Diameter  of  casing:   18  inches. 


;Dist.   R.P.   to 

:Di£ 

t.   R.P,   to 

: 

;Dist.   R.P,    to 

: Water  Surface 

[■^Jatcr  Surface 

:F^"ater  Surface 

Date 

feet 

;      Date 

feet 

:     Date 

:         feet 

1926 

:      1928 

.'     1930 

Jan.      26 

:             183.0 

;May    -  22 

148.3 

•Nov .    . 

20 

.     a;.        195.8 

May 

:            148.5 

:Aug.      28 

157.7 

:     1931 

Dec.        3 

169.1 

:      1929 

.Jan. 

6 

.     ai        198,0 

1987 

:Feb.      21 

;a. 

169  .-1 

.Juno 

28 

191.1 

Feb.        1 

:            165.8 

iMay       11 

169.-8 

•Toy. 

8 

.                201.2 

Apr .      21 

:            132.2 

:Sep,     24 

183.0 

1932 

Sep .      11 

:            150.6 

:      1930 

•Jan. 

14 

200.8 

1928 

: Jan.        4 

189  .'Q 

:May 

7 

155.8 

Feb .      27 

:            154.1 

:T>:ay        24 

183.0 

.Aug. 
Dec. 

23 
29: 

.                168.8 

178.1 

Record  furnished  by  Piru  Water  Compsmy. 
a.   Measurements  by  Division  of  Viator  Roscurcos, 


20-M-No.  3,  0.  S.  Johnson 

Location  and  description;   Approximately  0.21  mile  west  of  Torrey  Road 

and  0.25  mile  north  of  Telegraph  Road, 
Reference  point;   Bottom  of  2-inch  pipe. 
Elevation  of  reference  point;   655,1, 
Use;   Irrigation  and  domestic. 
Depth  of  well:   401  feet. 


Dist.    R.P.    to 

Dist.  R.P.   to 

Dist.   R.P. 

I'Jater  Surfr.ce 

Water  Surface 

•Water  Surf 

Date 

feet 

Date 

feet 

D.-^.te 

feet 

1930 

1931 

1932 

Aug.      23 

154.6 

T^.'lar.        4 

156.6 

Jan.      14 

163.0 

Nov.      20 

161.0 

:Apr.      24 

157.5 

Mar.        2 

132.4 

1931 

Aug.      16 

164.0 

Dec.      29 

143.3 

Jan.        6 

163.0 

Fov.      13 

170.2        : 

to 
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20-N-No-l,   Applegate. 

Location  and  description:   Approximately  3000  feet  west  of  Torrey 

Road  and  3-00  feet  south  of  Howe  Road. 
Reference  point;   Hole  at  top  of  rnetal  pump  base  0.3  foot  above  ground. 

On  July  5,  1930,  reference  point  changed  to  top  of  casing,  and  on 

Decernber  29,  1932,  the  reference  point  changed  to  concrete  pump  base. 
Elevation  of  reference  point:   627.03.  On  July  5,  1930,  elevation  of 

reference  point  changed  to  626.8,  and  on  December  29,  1932,  the 

elevation  of  reference  point  changed  to;   628.3. 
Use_;   Irrigation. 
Depth  of  well:   157  feet. 
Dia.-aeter  of  casing:   14  inches. 


Dist.   R.F.   to 

:Dist.  R.P. 

to:                  ■  :Dist.   R.P.   to 

Water  Surface 

Water  Surf;- 

ce: 

Water  Surface 

Date 

.  feet 

Date 

feet 

:      Date 

feet 

1927 

1929 

:      1931 

Nov .      2 

96.0 

Feb.      19 

104.6 

:Aug.      12 

136.2 

Dec.    13 

98.0 

June  ■   20 

107.4 

:Nov.      10  •• 

143.0 

Dec.    31 

97.4 

Aug.       1 

112.4 

:      1932 

1928 

1930 

:Jan.     14' 

137.3 

Feb.    20 

91.6 

July       5 

121.2 

:Mar.        2 

101.0 

Mar.    29 

87.7 

Sep.        9 

129.0 

:l'!ar.      28 

92.7 

July  21 

103.8 

Oct.      31 

133.0 

:Kay          7 

92.9 

Nov,      & 

110.5 

■      1931 

:Aug.      23 

106.8 

Jan,     6 

136.0 

:Doc.      29 

118.0 

Apr.  24 

130.2 

: 

20-N-No.  2,  W.  H.  &  Thos.  F.  Wileman. 

Location  and  descriptions   Approxims tcly  10  feet  south  of  intersection 

of  Telegraph  Road  and  Howe  Road. 
Reference  ooint:   Top  of  pump  base  0.7  foot  above  ground. 
Elevation  of"  rof oronce  point :   61 7 . 39 . 
Use :   Ir r i  pat  ion. 
Depth  of  well:   ^41  feet. 
Diameter  of  casing:   18  inches. 


Date 


1927 
?7ov.  2 
Dec.  3 
Dec.  31 

1928 
Feb.  20 
Mar,  28 

1929 
Fob,  21 
July  3 


Dist.  R.F.  to 
Water  Surface 
feet 


88.0 

105.9 

91.2 

86,4 
82,7 

97,8 
102,3 


Date 


1929 
Aug.        1 
Oct.      30 

1930 
Jan»        9 
Liar*      27 
Sep.        9 
Oct-.      31 

1931 
Jan.        6 


Dist.    R.~. 

to 

Dist.    R.P.   to 

;-7ator  Surface 

Water  Surface 

feet 

Dat 

■^ 

feet 

1931 

105.5 

Apr. 

24 

123.0 

116.4 

Aug . 

12 

128.8 

Nov. 

10 

151.2 

129.1 

1932 

114.4 

Jan, 

14    : 

130.5 

127.0 

!.lar. 

2 

:               97.9 

130.5 

Moy 

7    : 

84.0 

Aug. 

23 

99.2 

128.2 

Dec. 

29   : 

109,0 
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20-N-Fo.  3,  Charles  Johns  can. 

Location  and  description;   Approximately  1200  feet  west  of  Torroy  Road 

and  600  feet  north  of  Tolcgraph  Road. 
Reference  point;   Pump  base  1,1  feet  above  ground.  On  Foveniber  6,  1928, 

refer.. ncc  point  changed  to  air  gavige,  and  on  Soptombcr  4,  1930,  it 

again  changed  to  concrete  floor. 
Elevation  of  reference  point;   647,75.  On  ^'ovenibcr  6,  1928,  elevation  of 

reference  point  changed  to  649,25,  and  on  Soptembcr  4,  1930,  it  changed 

to:   547.8. 
Use;   Irrigation." 
Depth  of  well:   175  feet. 
Diameter  of  casing;   13  inches. 


Dist.  R.?.  to 

Dist.  R.F.  to 

Dist.  R.p.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

water  Surface 

Date 

feet 

Date 

fee* 

Date 

feet 

1919 

a^   70.0 

1928 

1931 

1924 

July  21 

123.0 

Jan.   6  . 

155.2 

Aug, 

a,  100.0 

NOV.   6 

134.6 

Apr,   24 

149.5 

1925 

1929 

Sen,  ■  15 

158.7 

Apr, 

a.   115.0 

Fob,   21 

136.9 

Nov.   30 

162,8 

1927 

Hay   21 

139.2 

1932 

Nov,   3: 

115.4 

1930 

Jan.   13 

156.4 

Dec,  13 

116.5 

Jan.   9 

153.0 

Mar.   2 

125.2 

Dec.  31 

116.4 

nav,      27 

150.7 

Apr.   11 

107.8 

1928 

July   4 

149.5 

Sop.   1 

124.9 

Mar.  28 

106.0 

Sep.   4 

14  7.7 

:Dcc.  29 

135.4 

Oct,  31 

:     153.3 

a.  Obtained  fron  Santa  Clara  Water  Conservation  District. 


20-N-Fo.  4,  T7m.  and  C.  A.  Brkor. 

Location  and  description;   Approximately  0.5  mile  west  of  Torrcy  Road 

and  700  feet  north  of  Guiberson  Road. 
Reference  point:   Top  of  casing  2.2  foot  above  ground. 
Elevation  of  Reference  point;   608,59. 
Use;   Irrigation  and  domestic. 
Depth  of  well;    332  feet, 
Dis'Jnetor  of  casing;   18  inches. 


Di 

S  U  •  Hml'  » 

to: 

Dist.  R.F.  to 

Dist.  R.F.  to 

Wa 

tor  Surface; 

: Water  Surfrcc 

liTater  Surface 

Date 

feet 

:   Date 

feet 

Date 

:    feet 

1927 

:   1929 

:  1931 

Nov,   8 

79i8 

:Feb,   21 

85.5 

Jan.   12 

118.0 

Dec .  13 

80.4 

: June   20 

89.7 

Apr.   30 

112,6 

1928 

:Aug.    3 

:      94.5 

1932   : 

Jan.   3 

78.4 

:   1930 

Jam.   .19 

118.2 

Feb.  21 

71.6 

:Jan.   23 

:     118.7 

5Jar.    4 

63.7 

Mar.   29 

68.4 

:ATDr.    4 

103.0 

July   19 

84,1 

July  .  23 

77.7 

:July    7 

:     105.0 

1933 

:Nov,   24 

:     117.0 

Jan.    3 

102,0 
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20-N-No.  5,  Wm.  &  C.  A.  Baker. 

Location  and  description;   Approximatelj'  0.4  mile  west  of  Torrey  Road 

and  600  feet  north  of  Guiberson  Road. 
Reference  point;   Top  of  casing,  0,2  foot  above  ground. 
Use;   Fot  used. 

Elevation  of  reference  point;   613.29. 
Depth  of  well:   135  feet. 
Diameter  of  casing:   14  inches.  -      ' 


Dist . 

R.F.   to 

Dist.   R.p.   to 

' 

•Dist.   R.P.    to 

Water 

Surface 

:?7ater  Surface 

' 

'Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

:          feet 

1920 

1929 

1931 

Mar. 

a. 

18.0 

Feb.      21 

91.0    ■ 

Jan.      12 

•      .     120.0  + 

1924 

' 

June     20 

93.5 

Apr,     30 

'      ;     116.6 

Mar. 

a. 

56.0 

Aug.        3 

98.3 

•Aug.      14 

:            120„0  + 

1925 

Oct.      29 

:            107.2 

Nov.      18 

120.0  + 

Mar. 

a. 

92,0 

L930 

1932 

1927 

Jan.     23  , 

116.8 

Jan.  •  19 

120.0  + 

Nov.        8 

83.3 

Arr.        4 

106.2 

I'lar.       4  ' 

73.8 

Dec.     13 

84'.  3 

July       7  . 

10S.7 

f.:ay'         9  - 

81.3 

1928 

Sep.     15 

116,3 

July     19 

.      88.0 

Jan.        3 

82.5 

I'OV.          1 

119.8 

Augi      24 

92.3 

Feb.      21 

75.4 

rov.      24 

-   120.0 

1933 

J  Tar.      29 

72.6 

Jan.        3 

102.9 

July     23 

81.8 

!T0V.        7 

91.7 

a.  Obtained  from  Santa  Olara  7ater  Conservation  District. 


20-N-Fo.  6,  Padelford  and  Rogers. 

0.65  mile  west  of  Torrey  Road  and  50  feet 


Location  and  description; 

south  of  Howe  Road. 
Reference  point;   Top  of  metal  puiap  plate  0.1  foot  above  ground. 

624.20; 


Elevation  of  reference  point 


use; 


irrigation. 


Dist.    R.P.    to 

rDist.   R.P.    to 

:Dist.   R.P. to 

•I7ater  Surface 

: Water  Surface 

' 

:7ater  Surft.ce 

Date 

feet 

:      Date 

:          foot 

Date 

feet 

1930 

1931 

1932 

Jan.        9 

116.8 

Jan,        5 

:            133.7 

Jan.      14 

135.4  - 

Mar.      27 

120.8 

Apr.     -24 

:     ■       128.3 

':ar.        2 

1O0.6 

Sop.        9 

127.4 

Aug,      12 

134.0  •     ■ 

Hay       .  7   : 

91.5 

Oct.      31 

131.0 

i'ov.      10 

'       145.7 

Aug.      23 

*     104.7 

;- 

- 

Dec.      29    ■ 

116.7 

pumping  100 "feet  away. 
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20-N-No.  7,  W.  D.  Clarke. 

Location  and  description;   Approximately  5  feet  east  of  Rancho  San  Francisco 

west  line,  and  750  feet  north  of  Guibcrson  Road  extension. 
Reference  point;   Top  of  casing  1,9  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;   644,21, 
Use;   Not  used. 
Depth  of  well;   250  feet. 
Diameter  of  casing:   16  inches. 


Dist.  R.P.   to 

Dist.   R.P.   to; 

Dist.   R.P.    to 

Water  Surface 

Water  Surface; 

:Water  Surface 

Date 

feet 

Date        ; 

feet            :     Date 

:          feet 

1930 

•      1931 

;      1932 

May     12 

127.9 

nay         6 

;          131.0          ;Mar.        4 

:          119.3 

Nov.     4 

135,6 

Aug.      14 

136.3          ;Kay          9   • 

99.5 

1931 

Nov.      18 

134.7          :Aug,      24 

;          111,3 

Jan.   13 

132.0 

1932 

;      1933 

Jan,     19 

:          132.8          ;Jan.       3 

;          120.6 

20-IT-No.  8,  T7.  D.  Clarke. 

Location  and  description;   Approximately  35  feet  east  of  west  line  of 
Rancho  San  Francisco  and  420  feet  north  of  Guiberson  Road  extension. 
Reference  point;   Top  of  casing  1.1  feet  above  ground, 
Elevation  of  reference  point;   647 . 33 , 
Use;   Not  used. 
Diameter  of  casing;   16  inches. 


Dist.   R.P.   to 

:DJst.  R.P.  to 

:Dist.   R.P.   to 

Water  Surface 

; Water  Surface 

:Water  Surface 

Date 

feet 

•      Date 

:          feet 

•   Date 

;          feet 

1930 

1931 

1932 

Nov.      4   ■ 

138.5 

Aug,     14  : 

140.8 

I,'lar.        4 

120.5 

1931 

Nov.      18 

:            138.0 

■May        9 

:          103.8 

Jan.   12 

134,2 

1932 

Aug.      24 

117.1 

May       6 

133.8 

Jan.      19 

:            136,7       ! 

1933        : 
Jan.        3   ; 

124.6 
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20-N-No.  9,  Mrs.  Fettic  Eady. 

Location  and  description;   75  feet  west  of  the  west  line  of  Rancho 

San  Francisco  and  42  0  feet  north  of  Guiberson  Road  extension. 
Reference  point;   Top  of  casing  level  with  ground. 
Elevation  of  reference  point;   S45.86. 
Use;   Not  used. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.   R.?.   to 

Dist.  R.P,  to 

■ffater  Surface 

Water  Surface 

'iVater  Surface 

Date 

•feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1930 

1931 

1932 

Nov.        4 

142.6 

Aug.      14 

145.0 

Mar.        4 

118.0 

Nov.      18 

140.4 

May         9 

102.5 

1931 

•Aug.      25 

115.9 

Jan.     12 

135.3 

1932 

1933 

May         6 

135.3 

Jan.      19 

138,7 

Jai .       3 

123.5 

20-TT-^''o.  16,  J.  M.  Kellerman. 

Location  and  description:   75  feet  south  and  300  feet  east  from  inter- 
section of  Torrey  Road  and  Howe  Road, 
Reference  point;   Top  of  curb,  1.3  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;   636.31. 
Use;   Irrigation  and  domestic. 
Depth  of  well;   125  feet. 
Diameter  of  curb:   Curb  4»  x  6'. 


Date 

Dist.   R.-r.    to 

W-r.ter  Surface 

feet 

:      Date 

,Dist,   R.r.    zo 

Water  Sv-rface 

feet 

■      Date 

:Dist.   R.?.   to 

•Water  Surface 

feet 

1932 

May       9 

93.0 

1932 
Aug.      23 

107.0  + 

1932 
Dec.      29 

125.0  + 
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20-R-Ho.  1,  R.  F.  Strathearn, 

Location  and  description;   Approximately  500  I'eet  east'  of  Los  Angeles 

Avonuo  and  on  Line  of  Comarillo  Road,  produced. 
Reference  point;    Ground, 
Elevation  of  reference  point:    722.1. 
Use;   Irrigation* 
Depth  of  well:   115  foot.  •      '..  , 


-^ist.  R.p.  to 

:Dist.  R.P.  to 

Dist.  -R.P.  to 

Wter  Surface 

: Water  Sutfacc 

WatoT  Surface 

Date 

feet 

Date 

:    feet 

Date 

feet 

1927 



1929 

1931 

Dec.   2 

Flowing 

.Nov.   13 

:  TTot  Flowing 

May   20 

Not  Flowing 

1928 

' 

1930 

Dec,-  15 

Flowing 

Jan.  10 

»i 

Jan.   30 

:   •  Flowing  ' 

1932 

Feb.  29 

II 

Apr,   17 

:     13.5 

Feb,   18  : 

tt 

Apr.   5 

n 

Fo^,   14 

:    Flowing 

•var.   15- 

It 

Nov,  22 

Not  FloTTing 

1931 
Jan,   27 

:  Not  Flowing 

Dec,   31 

It 

20-R-ro,  2,  Hacienda  Sinola, 

Location  and  description;  Approximately  1400  feet  south  of  Los  Aiigeles 
Avenue  and  50  feet  west  of  line  dividing  east  and  west  l/2  of  Section 
8,  T2IT, ,  R,18vV. 

Reference  point;   Bolt  at  bottom  of  pump,  close  to  air  gauge,  -level  with 
ground ,  '  ' 

Elevation  of  reference  point;   752,5, 

Use;   Irrigation, 

Depth  of  well;   200  feet. 


Dtst,  R.P,  to 

•Dist,  R.?.  to; 

•Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

•Water  Surface; 

:V7atsr  Surface 

Date 

feet 

Date 

•  ■   feet     ;   Date 

feet 

1927 

1930 

:   1932 

Dec,   2 

•   15.5 

July  17 

77,2    ::.lar,  15 

•  19.0 

1928 

'Hov .   14 

64.5    ;Mar.   29 

18.4 

Jan,  10 

3.4 

1931 

:''^ay   24 

43.0 

July  18, 

59.8 

May   20 

57.9    ;Sep.-   9 

42,0 

Nov.  22  ■ 

27.4 

Aug.   29  • 

35.2     ;Dec.   31 

23,5 

1930 

Dec.   15 

37.3     :   1933 

Jan,  30 

:      35.2 

1932 
Feb.   18 

:Jan.   27  • 
21.8    : 

17,0 
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20-R-No.  3,   Hacienda  Sinaloa. 

Location  and  description;   Approximately  2500  feet  south  of  Los 
Angeles  avenue  and  5(J  feet  west  of  line  dividing  east  and  west 
1/2  of  Section  8,  T.2IvT.,  R.18VJ, 

Reference  point;   Plug  in  pump  base  0.6  foot  above  ground. 

Elevation  of  reference  point;    759.75, 

Use;    Irrigation. 

Depth  of  well:   210  feet. 


Dist.  R.F.  to 

Di3t.  R.P.  to 

Dist.  R.P^to 

Water  Surface 

Water  Surface 

77ater  Surface 

Date 

foot 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1930 

1932 

Dec,   2 

27.0 

Jan,  30 

?0,1 

?eb.   18 

:     29.7 

1928 

Toy.      14 

75.4 

Mar.  15 

26.6 

Jan.  10 

9.7 

.   1931 

July  18 

65. 5 

•I'lay   20 

86.7 

1933 

Nov.  22 

38.0 

Dec.  15 

36.5 

Jan.   27 

23.8 

20-R-No.  5,  R.  C.  Harrin.'i'ton. 

Location  and  description;   Approximately  2400  foot  \:cst   of  First  Street, 

Simi,  and  100  feet  South  of  Royal  Avenue. 
Rofer:.nce  point;   Pump  base  level  with  ground.  On  August  12,  1929, 

rc-fcrenc'e  point  changed  to  top  of  casing. 
Llevation  of  rfofercncc^  point;    770.52.  On  August  12,  1929,  elevation 

cf  reference  point  changed  to:   770.0, 
Use;   Irrigation, 


Dis 

t.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  P.P.  to 

7/at 

or  S'urfac© 

^Tatcr  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1930 

1931 

Dec.  2 

34.5 

Jan.   30 

54.5 

Aug.  29 

56.6 

1928 

Apr.   17 

71.8 

"D:.  c .  15 

58.8 

Jan.  10 

18.0 

July  17 

31.6 

1932 

Fob,  29 

35,5 

Sop.   26 

47.8 

Feb ,   18 

39,8 

^^ov,  22 

45.5 

I'ov.   14 

50.0 

:!ar.   15 

43.5 

1929 

1931 

!-?ay   24 

43.3 

Aug,  12 

80.4 

Jan,   27 

61.0 

Sep ,   9 

39.0 

Fov.  13 

66.5 

ray   20 

51.8 

Dec.   31 

41.0 
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20-R-Ko,  6,  R.  P.  Strathoam, 

Location  and  description;   0,50  railo  west  and  500  foot  south  of  inter- 

section  of  First  Street  nnd  Cochran  Street,  Simi, 
Ref-^rence  point;   Concrete  pump  base  level  with  ground. 
Elevation  of  reference  point;   745.85, 
Use;    Irrigation, 
Depth  of  well:    224  feet. 


Dist.    R.-*^.    to 

Dist,   R.P,    to 

Dist,  R.P.   to 

V/ator  Surface 

Yfator  Surface 

V?ater  Surface 

Date 

feot 

Dato 

feet 

Df>tG 

feet 

1929 

1931 

1932 

Nov.    22 

Flowing 

Jan.      27 

Flowing 

Fob,      16 

Flo'Ting 

1930 

T.Tay        22 

» 

Mar,     15 

n 

Jan.   30 

»t 

Aug,      29 

:Not  Flowing 

Sep,        9 

0,1 

Apr.   17 

»» 

Dec .      15 

Flo-,:ine 

Doc,      31 

Flowing 

Nov.   14 

n 

20-R-2TO,  7,  T,'ayne  W,  Montgoiiicrs*-. 

Location  and  description;   0.15  mile  south  of  Los  Ari^eles  Avenue  and 

100  feet  west  of  Simi  Road. 
Reference  point;   Top  of  casing  1.0  foot  abo-^'e  ground. 
Elevation  of  reference  point;   723.37. 
Use;   Wot  used. 


Dist.   R.P.   to 

Dist.   R.P.    to 

V/ater  Surface 

Water  £!\irface 

Date 

feet 

:      Date 

feet 

:     Date 

1929 

:      1930 

:      1932 

Dec .     10 

11.1 

:Kov,     14 

27.8          : 

Fob, 

1930 

1931        : 

:Mar, 

Jan,      30 

6.5 

Jan,      27 

19.0 

:May 

Apr,      17 

13.5 

.J/iay       20 

20.0 

Sop, 

July     17 

36.8 

Aug,      29    • 

29.0 

Dec, 

Sep,      26 

33.0 

Dec.      15 

13.5 

•iJis 

t.  R.P.   to 

:"^at 

er  .Surface 
feot 

18  : 

3.7 

15  : 

2.6 

23  : 

13.3 

9 

IP. 2 

31 

6.7 
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21-N-Fo.  1,  A.  A.  Rubel. 

Location  and  description:   Approxlnately  1000  feet  south  of  Telegraph 

Road  and  2600  feet  west  of  the  east  line  of  Cajnulos  Ranch. 
Reference  point;   Top  of  casing  1.0  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;   713.4. 
Use;   Irrigation. 
Depth  of  TO 11;   176  feet. 
Diameter  of  casing:   20  inches. 


Dist.  H.F,  to 

Dist.  R.P.  to:        : 

Dis 

t.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface:        : 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet     :  Date   ; 

; 

feet 

1928 

1930 

:   1931 

July  21 

91.0 

I.:ar.   27 

111.5    :Aug.  11 

129.7 

1929 

July   4 

121.4    :Kov,  13 

i30.2 

May   22 

119.7 

July   5 

121.4    :   1932 

Juno   20 

121.5 

Sep.   9 

132.3    :Jan.  14 

127.4 

Aug.   1 

127.7 

Oct.   31 

:    135.7    :Tvlar.   2 

120.3 

Oct.   30 

133.5 

■  1931 

:!lay    6 

104.7 

1930 

. 

:Jan,   6 

125,5    :Aug.   23 

115.4 

Jan,   9 

127.0 

Apr,   24 

:    lie. 5    :Dcc.  29 

112.3 

21-R-No.  1,  0.  E.  McKcnzic, 

Location  and  description;   ApT^roximately  800  fe-'t  north  of  Los  Angeles 

Avenue  and  40  feet  west  of  Sycamore  Road. 
Reference  point;   Bottom  of  metal  base  level  with  ground. 
Elevation  of  reference  point;   91?. 35. 
Use:   Irrigation. 
Depth  of  well;   351  feet. 
Diameter  of  casing;   14  inches. 


Date 

Dist,  R.P.  to 

Water  Surface 

feet 

Date 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

feet 

Date 

Dist.  R.P. to 

Water  Surface 

feet 

1927 
Dec.  2 

1928 
Jan.  10 

84.8 
84.3 

1928 
Nov.   22 

99.9 

1929 
June   27 

124.5 
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21-R-No,  2,   0.  E,  McKcnzie, 

Location  and  description:   Approximately  0.3  mile  north  of  Los  Angelos 

Avenue  and  50  feet  west  of  Sycamore  Road. 
Reference  point;   Plug  in  pump  base  0,6  foot  above  ground.  On  August 

2  9,  1951,  pump  was  reset,  reference  point  same. 
Elevation  of  reference  point;   924,12,  Axigust  29,  1931,  elevation  of 

reference  point:    924,27, 
Use;   Irrigation, 
Depth  of  well:   348  feet. 
Diameter  of  casino:   14  inches. 


Dist.  R.?,to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R,P,  to 

IVater  Surface 

Water  Surface 

•Water  Surface 

Date 

foot 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1929 

1931 

Dec,  2 

92,5 

Nov.   13 

110.0 

Jan.   27 

123,8 

1928 

1930 

Dec,  15 

126,5 

Jan.  10 

94.3 

Jan.  30 

107.2 

1932 

Nov.  22 

104,0 

Apr.   17 

125.5 

Fob.   18 

122,7 

1929 

July  18 

123  «  7 

Mar.   15 

121.7 

June  27 

112.3 

Sop .   26 

134.5 

Sop.   9 

134.4 

•Nov.   14 

124.2 

Doc,   31 

127,0 

21-R-No,  3,   F,  E,  Bagnall, 

Location  and  description;   0,2  mile  east  of  Erringer  Road  and  30  feet 

~  north  of  Cochran  Street, 

Reference  point;   Air  gauge  0,80  foot  above  ground. 

Elevation  of  reference  point;   906.78. 

Use_5-   Irrigation, 

Depth  of  well;    292  feet. 

Diameter  of  casing:   12  inches. 


Dist.  R,P,  to 

Dist,  R,P.  to 

:Dist,  R,F,  to 

Water  Surface 

V/ater  Surface 

•Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

.  Date 

feet 

1929 

1931 

1932 

Nov,  14 

108,9 

Jan,  27 

115.9 

Feb.   18 

110,9 

1930 

May   22 

118.9 

Mar,   15 

109,9 

Jan,  30 

101,9 

Aug,   29 

129,9 

?.!ay   24 

121,9 

Apr.  17 

110,9 

Dec ,   15 

114,9 

Sep,   9 
Dec,  31  : 

127.9 
114,0 

I 
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Berylwood  Investment  Coiipany, 

0.15  mile  south  of  Los  Angeles  Avenue  and 


21-li-No.  4, 

Location  and  description; 

120  feet  east  of  Erringer  Road, 
Reference  point;   Top  of  casing  level  with  ground. 
Elevation  of  refeivnce  point;   837.61, 
Use;   Not  used. 
Depth  of  well;   481  feet. 
Diameter  of  casing:   12  inches. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P. 

to: 

Dist.  R.P. to 

Water  Surface 

Water  Surface: 

•Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

:  Date 

feet 

1929 

1930 

:   1932 

Dec.   10 

44,5   : 

Nov.   14 

59.8 

:Feb.  18 

51.0 

1930 

1931 

:Mar.  15 

49.7 

Jan,  30 

40.0 

Jan.  27 

57.0 

:Mar.   29 

49.6 

Apr.  IV 

50,0 

May   22 

61.0 

:May   24 

61.0 

July  17 

64.5 

Aug.   29 

69.8 

:Sep,   9 

63,6 

Sep.  26 

63.8 

Dec.   15 

55.4 

:Doc.  31 

53.8 

21-R-i^o.  5,  Nathan  Kem, 

Location  and  description;   0.28  mile  west  of  Erringer  Road  and  500 

feet  south  of  Ro3'-al  Avonuo. 
Reference  point;   Top  of  casing  0,9  foot  above  ground.  On  January  27, 

1931,  pump  was  removed  sjid  windi'iill  installed,  but  reference  point 

not  changed, 
aievation  of  reforonce  point:   818,91, 
Use;   Irrigation, 


Dist.  R.P,  to 

Dist.  R.P,  to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1929 

1931 

1932 

Nov,   14 

35.5 

Jan.  27 

50,3 

Fob.   18 

46.0 

1930 

May   20 

57.2 

i:ar,   15 

44.4 

Jan.   30 

25.5 

Aug,   29 

57.5 

llay   23 

:     53.5 

Apr.  17 

37.0 

Dec .   15 

51.2 

Sep.   9  : 

59.7 

Sep.   26 

56.0 

Dec.  31 

52.0 

NOV.   14 

52.4 
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21-R-No.  6,  K.  A.  Shirley. 


Location  and  doscriiDtion: 


0.25  mile  west  and  60  feet  north  of  intor- 


section  of  Erringcr  Road  and  Cochran  Street, 
Roferenco  point:   Top  of  casing  1,1  foet  above  ground. 
Elevation  of  refercuce  point :   870,0, 
Use;   Irrigation, 


Dist.  R.P.to  : 

Dist,  R.P,  to 

Dist,  R.P,  to 

Water  Surface; 

Water  Surface 

VJater  Surface 

Date 

feet     :  Date 

foot 

Date 

feet 

1929 

:  1930 

1932 

Nov,  22  : 

71.1    :N0T.  14 

75.0 

Mar,   15 

76.6 

1930   : 

:   1931 

•May   24 

84.7 

Jan,  30 

69.0    :Jcn.   27 

75.2 

Sep,   9  : 

88.5 

Apr,  17 

75.3    :May   22 

79,7 

Dec,   31 

80.0 

July  17  : 

80.5    :Aug.   29 

87,4 

Sep,  26 

79.0    :Dec.   15 

79»7 

21-R-No.  7,  L.  R.  Riave. 


Location  and  description;   0.75  mile  west,  and  150  feet  uort'i  o-"   inter- 
section of  Erringer  Road  and  Cochran  Street. 
Reference  point;   Top  of  casing,  0.5  foot  above  grounu. 
Elevation  of  reference  point:   352.40. 
Use;   Irrigation, 
Depth  of  well;   300  feet. 
"Diameter  of  casing;   14  inches. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.to 

;Dist,  R.P.  to 

Water  Surface 

^ater  Surface 

: Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

:    feet 

1929 

1930 

1932 

Nov.  22 

77,4 

!Tov.   14 

76.0 

Feb.   18  • 

69,3 

1930 

•   1031 

!Jlar.   15 

68,7 

Jan.  30 

62,2 

;May   22 

80.3 

May   24 

84.5 

Apr.  17 

69,2 

Aug,   29 

84.0 

Sop,    9 

36.9 

Sep.  26 

88,0 

Dec.   15 

73,1 

Dec,   31 

:      71.4 
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21-R-No.  8,  Ventura  Land  and  Water  Company. 

Location  and  description:   50  feet  east  of  First  Street,  Sirni,  and  0,25 

mile  north  of  Los  Angeles  Avonuo. 
Reference  point;   Top  of  casing  1,0  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;    7 94 , 16 , 
Use:   Not  used. 


Dist,  R.P.  to: 

Dis 

t.  R.P,  to 

Dist,  R.P,  to 

Water  Surface; 

Wat 

2T   Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

:   Date 

feet 

1929 

1930 

.   1932 

Dec,   10 

13,2 

Nov.   14 

23.8 

:Fcb.   18 

16.5 

1930 

.   1931 

:Mar.  15 

15.4 

Jan.  30 

11,0    : 

Jan,   27 

20.8 

:May   24 

;     29.2 

Apr,   17 

17,0    : 

May   22  ; 

27.6 

:Scp.   9 

33.8 

JUly  17 

40.8 

;Aug<.   29 

39.3 

:Dec.  31  : 

17.8 

Sep,   26 

38,0 

Dec.   15 

19.7 

21-S-TTo,  1,  Wayne  W.  Montgomery/. 

Location  and  description;   0.75  mile  south  of  Los  <\i";:'3oles  Avenue  and 

20  feet  west  of  Erringer  Road, 
Reference  point;   Air  gauge  0.5  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;    834.98. 
Use;   Irrigation, 
Depth  of  well;   140  feet. 
Diameter  of  casino;   18  inches. 


* 
** 


Pumping. 
Pumping  near  by. 


Dist.  R.P,  to 

Dist.  R.P,  to 

:Dist,  R,P,  to 

Water  Surface 

Water  Surface: 

: Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

foot 

Date 

:    feet 

1929 

1931 

1932 

Nov.  14 

49.9 

• jan .  27 

56.9 

Feb.   18 

;     56.0 

1930 

Kay   20 

63.8 

Mf:r.   15 

;     57.0 

Jan.  30 

40.7 

Aug,   29 

•   **  86.9    : 

Ivt-y   24 

;    *  86.9 

Nov.  14 

73.0 

Dec.  15 

66.4 

Sep.   9 

;    *  93.8 

:Dcc.  31 

;     54.6 
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21-S-No.  2,  Hacienda  Sinaloa, 

Loco-tion  and  description;   20  feet  rest  of  Erringer  Road  and  1.15  miles 

south  of  Los  Angeles  Avenue. 
Reference  point ;   Top  of  casing  0.4  foot  above  ground. 
Ercvation"~of  reference  point;   825.56, 
Use;   Irrigation. 
Depth  of  well:    200  feet. 
Di'Jneter  of  casing:    24  inches. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface- 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1929 

1930 

1931 

Nov.  14 

55.7 

Sep.   26 

71.0 

May   2S  : 

68,2 

1930 

I'Tov.   14 

75.5 

Aug.   29 

85,0 

Jan.  30 

46.4 

1931 

:Dec.   15 

Destroyed 

Apr.  17 

49.2 

.Jan,   27 

36.1 

21-S-No.  3,   Joe  Dutra. 

Location  and  description;   0,S  mile  east  of  First  Street,  S.'iiii,  nnd  0,17 
mile  south  of  Royal  Avenue. 

Reference  point;   1"  pipe  on  south  side  of  concrete  puiap  b''SO,  0.8  foot 
above  ground.  On  May  20,  1931  reference  point  chajjgod  to  air  gauge,  and 
on  March  15,  1932  reference  point  chroiged  to  -i-"  plug  in  pump  head. 

Elevation  of  reference  point:   793.95,  On  May  20,  1931  elevation  of  ref- 
erence point  changed  to  794.7,  and  on  March  15,  1932  the  elevation  of 
reference  point  changed  to  794.5. 

Use;   Irrigation, 


Dist.  R.P.  to 

Dist,  R.P,  to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

T7ater  Surface 

Date 

feet 

Date 

foot 

Date 

foot 

1929 

1931 

1932 

NOV.  14 

53.5 

jqn.   27 

71.8 

Mar.   15 

61.2 

1930 

May   20 

83.0 

May   23 

64.7 

Jan.  50 

39.5 

Dec .  15 

67.7 

Sep .   9 

73.5 

ATjr.  17 

56.8 

1932 

Dec.  31 

52,8 

Nov,  14 

77.0 

Feb .   18 

54.6 
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21-S-Fo,   4,      B.  ?I,   BriGhiim, 

Location  end  doscrl^tion;        0,20  mile  east  of  Errinj^r  Ror.d  and  300 

foc-.t   south  of  Royal  Avonuc. 
Reference  point;        Top  of  casing  1,0  foot  above  groiind, 
Elov:'tior.  of  ruferonco  point :        350,42, 
Use;        Irrigation  and  dor.estic, 
Dcp'th  of  well:        192  feet. 


Dist,  R,P,  to 

Dist,  R.P,  to 

Dist,  R,i^.to 

WQtcr  Surface 

.Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feot 

Date 

foot 

1929 

1930 

1C32 

NOT,   14 

69,4 

NOV.   14 

83.0 

Feb,  18 

77,0 

1930 

1931 

Mar,   15 

75,4 

Jan,  30 

56.5 

Jan,  27 

71.1 

May   24 

84.2 

Apr.   17 

61.0 

May   28 

79,7 

Sep.   9 

89,4 

July  17 

79.7 

Aug.   29 

*102.3 

•Dec.  31 

83,3 

Sep,   E5 

84.0 

Dec,   15 

81.5 

Puiaping 


21-S-ITo,  5,     J,  n,  Hornnor. 

Location  and  description;        0,75  mile  east  of  Errir);;er  Road,   and  120 

feet  south  of  Royal  Avenue, 
Reference  point;        Top  of  casing  level  with  ground. 
Elevation  of  reference  point :        87 7 , 55 . 
Use:        Domestic  and  Irrigation. 


Dist.  R.F,  to 

Dist.  R.P.  to 

>Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

:  Date 

:'   feet 

1929 

1930 

:  1932 

Nov.   14 

74.9 

Nov,   14 

82,5 

:Feb.   18 

87.5 

1930 

1931 

:Mar.  15  • 

87,5 

Jan.   30 

75.5 

Jan,   27  • 

82.5 

•I!ay   23  ; 

87.3 

Apr.  17 

75.5 

P.lay   22 

:     83,2    : 

Sep.   9 

88.5 

July  17 

78i8 

Aug.   29 

85,8 

Dec.  31  ■ 

89,0 

Sop ,   26 

81.6 

Dec .  15 

87.4 

i72 


sa-N-ro.  1,  Ncwhall  Land  and  Farming  Company. 

Location  and  description;   Approximately  1,5  miles  west  of  Vent\a-a-Los 
Angeles  County  line  and  1100  feet  south  of  Telegraph  Rond, 

Reference  point;   Top  of  casing  1,0  foot  abovo  ground.  On  July  21,  1928 
reference  point  changed  to  plank  platform  at  top  of  concrete  curb. 

Elevation  of  referoneo  point;   805^0.  (U.S.C.S.  Topog.  ixaps).  On  July  21, 
1928,  elevation  of  referoneo  point  was  san^o, 

Use;   Domestic . 

Diameter  of  curb;   5  feet. 


Dist.  R.p,  to 

Dist,  R,P,  to- 

Dist.  R,?.  to 

•later  Surface 

"^later   Surface 

Water  Siirface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1929 

1931 

Dec,  13 

7.7 

Aug.   1 

6.2 

Apr.   24 

4.2 

1928 

Oct,   30 

4.5 

Aug.   11 

4.6 

Jan,  12 

8.0 

1930 

ITov.   10 

4.3 

Feb.  20 

8.5 

Feb,   3 

5,5 

1932 

July  21 

5,0 

Mar,   27 

4.7 

Jan,   14 

3.7 

Kov,   6 

4,5 

July   4 

5,6 

.Mar,   S 

:     3.4 

1929 

Sep,   9 

4.3 

■may         6 

:   *  4^1 

Feb.  14 

8>4 

Oct,  31 

4,2 

:Aug.   23 

:-'  *  4.9 

June  29 

5.6 

1931 

:Dec,   29 

:     3.5 

:  Jan,   6 

:    3,8 

: 

Pumping, 


22-N-ITo,  2,     Nev/hall  Land  and  Faraing  Coiap^aiy. 

Location  and  description;       V/indmill,   approximately  1.4  iniles  west  of 
Yentura-Los  Angeles  County  lino  and  0.2  mile  south  of  Telegraph  Road. 

Reference  point;        Top  of  horizontal  2"  x  6"  at  top  of  curb  on  west  side, 
level  with  ground. 

Elevation  of  reference   point;        815.0.      (U.S.G.S.   Topog.  iraps.). 

Use;        Stock. 


Date 

Disc.  R.P.  to 

iVater  Surface 

feet 

Date 

Dist,  R,P,  to 

Water  &irface 

feet 

Date 

Dist.  R.P.  to 
I?ater  Surface 
feet 

1927 
Dec .  13 

1928 
Jan.   12 

11.2 
12.0 

.   1928 
.Feb.   20 

11.4 

1928 
Mar.   13 

Destroyed 
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22-H-Fo.  1,  E.  R.  l.^ier. 

Location  and  description;   Approximately  0,43  mile  east  of  Royal 

Avenue  and  200  feet  south  of  Los  Angeles  Avenue. 
Reference  point;   Top  of  casing  level  with  ground. 
Elevation  of  reference  point;   939.09, 
Use;   Not  used. 
Depth  of  well;   150  feet. 
Diameter  of  casing;   14  inches. 


Dist.   R.F.   to 

Dist.  R.p.   to 

Dist.  R.F.   to 

Tater  Surface 

Water  S'urfaco 

',;atcr  Surface 

Date 

feet 

Date 

foot 

Dn.te 

feet 

1927 

1928 

1929 

Dec.      2 

100.0 

July     18 

117.8 

Nov.      13   ■ 

150,0 

1928 

Nov.     22 

110.0 

1930 

Jan.  10 

99.3 

1929 

Jan.      30 

118.6 

Feb.    29 

104.0 

!:ar.        1 

113.9 

Apr.      17 

*  140.0  + 

Apr.     5 

109.6 

J'ono     27 

124.0 

July     18 

Destroyed 

Aug.      12 

125.5 

*   Pumping  in  vicinity. 

22-R-No.  2,   L.  F.  Tolff. 

Location  and  description;   Appro:^imP.toly  0.55  mile  eest  of  Royal  Avenue 

and  0.5  mile  north  of  Los  Angeles  Avenue. 
Hofcrenco  point;   Top  of  casing  1.7  feet  abore  groiind. 
Elevation  of  rsfercnce  point;   970.86. 
Use;   Not  used. 
Depth  of  well;    414  foot. 
Diameter  of  casing;   16  inches. 


Dist,   R.F.   to 

Dist.   H.?.   to 

Dist.    R.P.   to 

tVater  Surface 

TTater  &urface 

rater  Siarfacc 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1929 

1C31 

Dec.        2 

125.8 

Aug.      12 

149.4 

May       22 

155.1 

1928 

Nov.      13 

145.0 

Aug.      29 

*  165.3 

Jan.      10 

125.6 

1930 

Dec.     15 

161.8 

Feb.      29 

♦   135.0 

Jan.     30 

147.0 

1032 

Apr.        5 

131.5 

Anr.     17 

150.0 

Feb.      18 

157.5 

July     18 

136.0 

July     18 

155.0 

liar.      15 

157.2 

Nov.      22 

136.2 

Sep .      26 

156.0 

Liir.      29 

157.1 

•    1929 

Nov.      14 

152.2 

■.!ay        24 

♦  163.3 

!.':ar.        1 

145.2 

1931 

Sep,        9 

162.0 

J\inc      27 

:            150.0 

Jan.      27 

:            153.5 

Dec      31 

:            160.0 

Pumping  in  vicinity. 
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22-R-No.  Z 
Location  and  descri'Dtion; 


Tapo  '!atual  ?/ater  Company. 


50  feet  v/est  of  Tano  Drive  and  30  feet  north 


of  Alamo  Street,  Patterson  Subdivision,  Santa  Susanna. 
Reference  point;   Air  gauge  1.6  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  point :    ■ 1009 . 84 , 
Use ;   Irrigation* 
Depth  of  well;   320  feet. 
Diameter  of  casing;   16  inches. 


Dist.  R,?,  to 

Dist.  R.P.  to; 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface; 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet     :   Date 

feet 

1927 

1930 

:   1932 

Apr, 

158.2 

Jan,  30 

133.2    :Feb.   18 

167.0 

1929 

1931 

:Mar,   15 

165.7 

Jan,  11 

176,2 

jan,   27 

196.7     ;Mar.   29 

178,7 

Kov.  4s 

187.2 

Aug-.   29 

*  230.2    :Kay   24 

•   *  257,2 

1930 

:Dec.  15 

199,4    rSoT).   9 

208,5 

Jan,  20 

184.2 

:Dec.   31 

:     204.2 

Pumping 


22-R-no,  4,  Kadota  Mutual  Water  Comnany 

Location  and  description;   0,55  mile  west   of  Tapo  Stroet  and  0,2  mile 

north  of  Cochran  Street,  Simi  Valley. 
Reference  point;   Air  gauge  2.0  feet  above  ground. 
Elevation  of  refer;'nco  point;   985,38. 
Use; 


Irrigation. 
Depth  of  well:   403 


?eet. 


Dist.  R,?.  to 

Dist.  R.P. 

to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

•Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date, 

feet 

1930 

. :  1931   : 

1932 

Jan.   30 

155.5 

Aug,   29  ' 

♦  203.5 

Mar.   15 

172.0 

1931 

Dec ,   15 

175.5 

Vay        24 

*  202.0 

Jan.   27 

170,0 

1932   : 

Sop.   9 

*  201,0 

May   28 

172.0 

Feb*  18  : 

173.0 

Dec .  31 

178.0 

pumping, 
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22-R-No,  5,  E.  R.  Maier.  . 

Location  aiifl  description;   0.45  milo  west  of  Tapo  Street  and  40  feet 

south  of  Los  Angeles  Avenue, 
Reference  point;   Metal  pump  base  0.4  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point:   948.0. 
Use;   Irrigation, 
Depth  of  well:   248  feet. 


Dist.  R.P.  tO" 

Dist,  R,?,  to' 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface; 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet     : 

Date 

feet 

Date 

feet 

1929 

1930 

1932 

Nov.   13 

123.0 

Sep.   26 

134,0 

Feb.   18 

144.0 

19S0 

1931 

Mar ,   15 

138.8 

Jan.  30 

124.0 

Jan.   27 

133.0 

May   24 

:    142,5 

July  18 

130.8 

Dec .   15 

143.1 

.Dec.   31 

:    139,8 

22-R-No.  6,  South  Slope  T;Iatual  Water  Company. 

Location  and  description;   0.50  mile  west  of  Lemon  Drive  and  0.25  milo 

south  of  Alamo  Street,  Santa  Susaiuia. 
Reference  point;   Top  of  casing  0,8  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;    957.58. 
Use:   Irrigation, 
Depth  of  well;   444  feet. 
Diameter  of  casing;   15  inches. 


Dist,  R,F,  to 

Dist.  R.P.  to: 

Dist.  R.P,  to 

water  Surface 

Vfotcr  Surface: 

TVater  Surfrce 

Date 

feet 

Date 

feet     :   Date 

feet 

1929 

•   1950 

':   1932 

Nov,   22 

139,6 

No 7.   14 

159.0   :Fob.   18 

150,7 

1930 

1931 

:r.ar.   15 

160,0 

jan,  30 

143,7 

Jan.   27 

162.5   :-!ay   24 

166.8 

Apr,  17 

157.2 

•Hay   22 

160.5   :Scp.   9 

159.0 

Sep.   26 

164,0 

Dec.   15 

163.5    :Doc.   31 

165.0 
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23-K-ITo.  1,  Ncwhall  Land  and  Fanning  Couipariy. 

Location  and  description;   Windmill,  approximritely  500  foot  east  of  Los 

Angslcs-Vcntura  County  lino  and  30C  feet  south  of  Telegraph  Road. 
nefercnco  point;   Top  of  casing  1,0  foot  abov«j  sround. 
Elevation  of  reference  point;   855,0,   (U.S.G.S.  Topog.  Maps.). 
40  foot 


Depth  of  well; 
Diameter  of  casing 


6  inches. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

:Dist.  R.F.  to 

l^^tcr  Sirfacc 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feot 

Date 

feet 

1927 

1929 

1931 

Dec.   13 

32.5 

Oct,   30 

*  33.5 

Nov,   13 

:     31,0 

1928 

1930 

1932 

Jan,  12 

32,5 

Feb,   3 

32,7 

Jan.   14 

:     31,4 

Feb.   20 

31,9 

July   4 

31.3 

.Mar .   8 

:   *  31,3 

July  21 

32.4 

Nov,   20 

30,7 

Kay    6 

:     31.0 

Nov.   3 

32.1 

:   1931 

Aug,   23 

:   *  32.3 

1929 

Jan.   6 

31,3 

•Dec.   29 

31.2 

Feb.   19 

24.0 

May    4 

31.5 

*   Pumping, 

23-R-No.  1,  Lehman  Brothers. 

Location  and  description:    0.25  mile  west  of  Stow  T?o.-:,d  rnd   60  feot  north 

of  Los  Angeles  Avenue. 
Reference  point:   Slit  in  casing  1.0  foot  below  ground. 
Elevation  of  reference  point :    989.48. 
Use:    Irrigation, 


:Dist,  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P,  to 

: Water  Surface 

Water  Surface 

•ffater  Surface 

Date  L    feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1929 

1930 

1931 

Nov.   13 

85.0 

Nov.   14 

88.4 

Dec.   15 

87.5 

1930 

1931 

1932 

Jan,   30 

73.5 

Jan.   27 

79.0 

Feb.   18 

81.4 

Apr.   17 

60.4 

i:ay   22 

70.9 

May   24 

61.5 

July  18 

62.7 

Aug.   29 

89.5 

Sep.   9 

95.0 

Sep.   26 

88.8 

Dec.   31 

92.3 
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23-R-No.   2,      0.  E.  I'cKenzie. 

Location  and  description;        0.15  mile  west  of  Stow  Hoad  and  0.3  mile 

south  of  Los  Angeles  Avenue. 
Reference  point;       Hole   in  pump  base  0.4  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;        990.55. 
Use:        Irrigation. 


.Dist.   R.F.   to 

Dist.   R.P.    "0 

Dist.   R.P.   to 

Water  Surface- 

Water  Siirface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1929 

i93r 

1932 

Nov.      13 

29.6- 

Jan.      27 

30.4 

Mar,     15 

16.0 

1930 

May        22 

25.8 

Mar.     29 

15.4 

Jan.     30 

31.5 

Dec.      15 

29.0 

•May        24 

14.8 

Juiy     18 

32.0 

:      1932 

Sep.       9 

16.6 

Sep        26 

30.3 

Feb.      18 

18.6 

Dec.     31 

18.4 

Nov.      14 

30.5 

23-R-No,   3,     Santa  Susanna  Development  Company. 


Location  and  description;        0*5  mile  east  of  Tape  Street  and  0.15  mSle 

south  of  Alamo  Street,   ^Imi  Valley. 
Reference  point;       Metal  pUffit'  base  level  with  ground. 
Use;        Irrigation.  .    ., 

Elevation  of  reference  noint:        1029.08. 


Depth  of  well:   260 
Diameter  of  casing; 


feet. 
14  inches. 


Dist.   R.F.    to 

:Dist.  R.P.   to 

Dist.   R.P. to 

Water  Surface 

•Water  Surface 

•Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1929 

1931 

1932 

Nov.      14 

202,3 

Jan.      27 

208.5 

Fob.      18 

210.3 

1930 

Kay        22 

206.6 

Mar,     15 

209.9 

Apr.      17 

200.0 

Aug.      29 

212.0 

May       24 

212.0 

Nov.      14 

209,5 

•Dec.      15 

:          211.5 

•Sep.       9 
Dec.     31 

214.0 
211.0 
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Kadbta  Ilutual' 'Water  Company. 
200  feet  eas't  of  Tupo  Street  and  40  feet  north 


23-R-F6.  4, 

Location  and  description; 

of  Cochran  Street,  Santa  Susanna, 
Reference  point;   Top  of  casing  level  with  ground,. 
Elevation  of  reference  point; '   986.57. 
Use;   Irrigation. 
Depth  of  well:   295  feet,  -  . 


Dist.   R.P,   to 

Dist.  R.F„   to 

' 

Dist.   R.P.    to 

l^atcr  Surface 

T7atGr  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1929 

'    1930 

•    1932 

, 

Nov.      22 

152.0 

Jjov.      14 

174.2 

Feb.      18 

180.8 

1930 

"    1931 

liar.     15' 

179.0 

Jan.     30 

164.8 

Jan.      27 

171.8 

Rlay        24 

*  207.0 

ADr.      17 

164.5 

liny       22 

178.3 

Sop,        9 

182.0 

July     18 

171.3 

Dec.      12 

180.8 

.Dec.      51 

:          • 171.5 

Pumping, 


24-R-No,  1,   Sam  Beard,  " 

Location  and  description;        30   feet  east  and   50  feet   soutl 

Los  Angeles  Avenue ,   1,25  miles  east  of  Stow  Ro"d, 
Referonce  point;       Top  of  casing  0,5  foot  bolow  groundy 
Use;        Irrig'-tion, 
Elevation  of  reference   point!        1045.91 


of  turn  in 


Dist.  R.P,   to 

'Bi 

st,  R.P.   to: 

•Dist.    R.P.    to 

Water  Surface 

w- 

tor  Surface; 

Water  Surf'ice 

Date- 

feet 

:     Date 

foet           :     DPto 

feet 

1959 

:      1931 

:      1932 

Nov.      14 

15.3 

:Jan.      27 

13.5          :Har.      15 

10.9 

1930 

:May       22 

15,8          :Kar..      29 

11.6 

Jan,     30 

15,1 

Aug.      29 

16.7          ;May        24 

11.5 

Apr.     17 

13.8 

:Dec,      15 

16.6          :Sep,        9 

12.3 

July     18 

18.0 

:      1932 

:      1933 

Sep ,      26 

15.4 

:Feb.      18 

9,5          :Jan.      27 

11.0 

Nov.      14 

.       '      16,2 

: 
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25-J-No.  1,   W.  V?.  Stabler. 

Location  and  description;   A  p:3ro:ciinately  4.5  miles  north  of  Castaic 

Junction,  measured  along'  State  Highway  No.  99,  and  0.5  mile  east  ol' 

State  Highway  No.  99, 
Reference  point;   Top  of  casing  18,1  feet  below  north  side  of  curb. 

On  August  i,  1929,  reference  point  changed  to  top  of  new  casing, 

3,0  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  polr.t;   1157.0.  (U.S.O.S.  Topog.  maps.)  On 

August  1,  1929,  elevation  of  reference  point  changed  to  1177.0. 
Use;   Stock. 
Diameter  of  casing; 12  inches. 


Dist,  R.P,  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.F.  to 

Water  Surface 

7/ater  Surface 

water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1923 

a,   21.0 

1929 

1931 

1925 

Feb.   19 

24.0 

Jan,  '  25 

54.5 

May 

a.   28.0 

June  29 

25.1 

Aug.  11 

56.7 

1927 

Aug,   1 

45.6 

Nov,  12 

58.7 

Dec.   17 

5,5 

Oct,  30 

56.3 

1932 

1928 

1930 

Jan.   14 

57.4 

Jan.   12 

6,3 

?cb ,   3 

58.4 

!:ar.   2 

24.3  ■ 

Feb.   20 

7,0 

Mar.   19 

50.6 

May    6 

13.8 

July  19 

12,0 

July   4 

51.0 

AvTg.   23 

22.4 

Nov,   3 

18,3 

Oct,   22 
1931 

53.4 

.Dec.   29 

27.7 

Jan.   5 

54.7 

a.  Obtained  from  Santa  Clara  water  Conservation  District. 


25-K-No,  1,  A.  II.  Dunn. 


Location  and  description;     Approxitnately  2.15  miles  n.   of  Castaic  Junction, 
measured  alonf.  State  Highway  No.    99  and  500  feet  E.   of  State  Highway  99. 
Refer-jnce  point;        Top  of  casing  0,6  foot  above  ground. 
Elevation  of  roference   point;        1072.4   (A. J,Beakey« s   survey). 
Use;        Irrigation, 
lepth  of  well:       114  feet,  DiaiTiGter  of  casing;        16   inches. 


•Dist,  R,P,  to: 

T^ist.  R.P.  to 

:Dist.  R.P.  to 

Water  Surface: 

!7atcr  Surface 

:I7ater  Surface 

Date 

feet     ;   Date 

feet 

Date 

:    feet 

1924 

a,   7,0    :   1929 

1931 

^^1927 

a,  9.0    :july   3 

20,8 

Jan,   5 

:    29.7 

: Aug.   1 

23.0 

::ar.  30 

:    27.5 

Dec,   17 

Flowing   :Oct,  30 

24.3 

A-ir,  30 

28.. 5 

1928 

:   1930 

Aug,   11 

32.2 

Jan.   12 

Not  Flowing  :Fcb,   3 

22.7 

Nov,   12 

:     33.2 

Feb .   20 

"      "    -"ar,  19 

22.5 

1932 

July  20 

"      "    :July   4 

27.5 

Jan,  14 

:    33.9 

Nov.   3 

•♦      "    :Sep,   9 

28.7 

Mar.   2 

:    13.0 

1929 

:0ct,   22 

30.1 

May    6 

12.7 

Feb,   19 

"      "    :Nov,   20 

30.0 

Doc,   29  : 

14.2 

a.     Obtained  from  Santa.  Clara  "iTater  Consorvr.tion  District, 
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25-K-No,  2,  A.  T'l.  Dunn. 

Location  and  description;   Approximately  2.60  miles  north  of  Castaic 

Junction,  measured  along  State  Highway  No.  99  and  1300  feet  east  of 

State  Highway  No,  99, 
Reference  point;   Top  of  concrete  curb,  2,6  foot  below  ground.  On 

October  30,  1929,  reference  point  changed  to  pump  base. 
Elevation  of  refercnc_c_  point ;   1084.3.  (A.J.Beakey's  survey).  On 

October  30,  1929,  elevation  of  reference  point  changed  to  1088.0, 
Use;   I r r  igati  on . 
Depth  of_wg_ll:    96  feet, 
Di'^yneter  of  curb:   24  inches. 


Dist,  R.^.  to 

Dist.  R.P*  to; 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

'Vfeter  Surf r- CO : 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

;    feet     :   Date 

feet 

1927 

1930 

:   1932 

Dec,  17 

2.8 

Fob,   3 

:     17.5    :Jan,  14 

25.2 

1928 

!Iar,  19 

:     15.9    :Mar.   2 

:       6.1 

Jan.  12 

2,8 

•Nov.   20 

:     23,8  ■   ;May    6  : 

8.3 

Feb.  20 

*15.5 

1931   : 

:Aug,   22 

11.8 

1929 

Jan,   5 

:     22,5    :Dec,   20 

:       9.9 

Oct.  30 

19,4 

•Apr.  30 
:Rov.  12 

23,6    ; 
:     27.6    : 

pumping. 


25-K-170.  3,  A.  M.  Dunn. 

Locrtion  and  description;   Approximately  2.64  miles  N»  of  Castaic  Junction, 
meiasu red"  along  Statellighway  No. 99,  and  1400'  E.  of  State  Highway  No.  99. 
ReforcncG  point:   Top  of  casing  2,4  feet  abo'/o  ground. 
Elevation  of  reference  point;   1090.5.   (A. J.   akey' s  survey). 
Use;   Irrigat  ion. 
Depth  of  well;   104  feet. 
Diar.etcr  of  casing;   16  inches. 


Dist.  R.P,  to 

■ 

Dist,  R„P.  to 

Dist.  R.P,  to 

Water  Surface 

Water  Surf-^ce 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1929 

1931 

Dec,  17 

8.2 

Oct.   30 

20,7 

Apr.   30 

25.2 

1928 

1930 

Nov,   12 

28.0 

Jan,  12 

8.0 

Feb.   3 

19.1 

1932 

Nov,  3 

:     14,9 

:Mar.   19 

18.6 

Jan,   14 

25.7 

1929 

Nov.   20 

25,6 

r.nr,        2 

6.5 

Feb.  19 

13,5 

1931 

r:ay   6 

8.7 

^ 

:Jan.   5 

24.4 

Dec,   29 

10.2 

231 


25-K-No.  4,  L.  Troncale, 

Location  and  description;  Approximately  3.8  miles  north  of  Castaic  Juncation, 
measured  along  State  Highway  No. 99  and  1000 feet  E.  of  State  Highway  No. 99. 

Reference  point;   Top  of  casing  0.5  foot  above  ground.  On  July  4,  1930, 
reference  poin"t  changed  to  hole  in  metal  pump  base. 

Elevation  of  reference  po int ;  1130.0  (U.S.G.S.  Topog.  maps).  On  July  4, 
1930  elevation  of  Reference  point  changed  to  1130.5. 

Use;   Irrigation, 
Depth  of  well;   64  feet. 

Diameter  ot  casing:   12  inches. 


Dist,  R.P,  to; 

Dist,  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface: 

Water  Surface; 

Water  Surface 

Date 

feet     : 

Date   : 

feet 

DatG 

feet 

1923 

a,   8.0 

1929 

1931 

Hll^ 

a,  28,0 

Oct,   30 

38,6 

Aug,   11 

48,2 

1930 

:i:ov,   12  : 

48.9 

Dec,  17 

20.3 

Feb.   3 

39.1 

1932 

1928 

Mar,  19 

39.0 

:Jan,  14 

:     47.4 

Jan.  12 

20,6    ; 

July   4 

42,6 

'Mar.   2 

25.4 

Feb.  20 

20,6 

Oct.  28 

44,8 

:Mar.  28 

:     20.0 

Nov,  3 

:     32,6 

:   1931 

:May    6 

:     20.5 

1929 

Jan,   5 

44,8 

•Aug.   23 

:     18.3 

Feb,  Id 

:     31,3 

Mar.   25 
•Aot.  30 

:    44.5 
:    45.2 

;Dec,   29 

22.6 

a.  Obtained  from  Santa  Clara  Water  Conservation  district. 


25-K-NO.  5.  Forst  Brothers. 

Location  and  description;   Approximately  2.32  miles  north  of  Castaic  Junction 
measured  along  State  Highway  No. 99  and  80  feet  west  of  State  Highway  Fo,99. 
Reference  point ;   Top  of  casing  1.0  foot  above  ground. 
Elevation  of  rcferonco  point;    1079,4  (A, J.  Boakey's  survey). 
Use;   Domestic. 
Depth  of  well;    80  feet. 
Diameter  of  casing;   10  inches. 


Dist.  R,P,  to; 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

foet 

Date 

feet 

1930 

;  1931 

1932 

Mar.  19 

24,7 

•Apr,  30 

31.0 

Mar,  2 

16,0 

Oct,  22 

33.0 

Aug.  11 

35.2 

Aug ,   23 

17,0 

1931 

Nov,  12 

35,8 

Jan,  5 

33,2 

•   1932 

1933 

Mar,  25 

30.0 

:jan,  14 

33.9 

Jan,   7 

17,5 
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25-L-?7o.  1,  Fewhall  Land  and  Farming  Company. 

Location  and  description;  Approximately  300  foot  west  of  Castaic  Junction 

and  100  feet  nortli  of  Telegraph  Road. 
Reference  point;   Top  of  casing  level  with  ground. 
Elevation  of  rcfarcnco  point?   1020.0  (U.S.G.S.  Topog,  maps). 
Use;   Domestic, 


Date 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

feet 

Date 

Dist.  R.?,  to 

Water  Surface 

feet 

Date 

Dist.  R.P.  to 
Water  Surff.ce 
feet 

1927 
Dgc.  13 

1928 
Jan.  11 

13.7 
13.8 

1928 

Fob,   20 

13.2 

1928 
Mar.   13 

Dostroycd 

25-L-No,  2,  Newhall  Land  and  Farming  Company. 

Location  and  description;   Approximately  1.0  mile  northwest  of  Castaic 
Junction,  measured  along  State  Highway  No.  99,  p.nd  100  foet  west  of 
State  Highway  No.  99,: 

Reference  point;   Top  of  concrete  curb,  1,0  foot  above  ground. 

Elevation  of  roforencc  point:   1032.0  (A.J.  Bcakoy's  survey). 

Use;   Irrigation. 


Dist.  n.p;to 

Di: 

3t,  R.P,  to 

;Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

.  1930 

1931 

Dec  .  17 

10.9 

Feb,   3 

16.3 

NOV.   12 

23.0 

1928 

Mar,  19 

16,0 

1932 

Jon.  12 

10.8 

July  4 

18.8 

Jan.   14 

21.8 

July  19 

12.8 

Nov,  20 

21.6 

?:lar.   2 

10.0 

Nov.  3 

13.4 

■  1931 

Mar.   28  ; 

11.0 

1929 

Jan,   5 

20,8 

Msrj          6 

a.  12.0 

Feb.  19 

12.4 

Apr.  30 

21,0 

Aug.   22  ; 

14.9 

Oct.  30 

16,8 

Aug,  11 

23.5 

Dec.   28 

14.0 

a.  From  tenant. 
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25-L-No*  3,     A.  K.   Dunn. 

Location  and  description;     Approximately  1,5  miles  north  of  Castaic 
Junction,  aneasured  along  State  Highway  K'o.   99,   and  1400  feet  east 
of  State  Highway  No.   99. 

Reference  point;        Top  of   concrete  curb,    6.6  feet  abo\^0  ground. 

ElevatTonof~Feferonce  point;        1053,9  (A.   J.   Beakey's  survey). 

Use;        Irrigation. 


Dist.  E.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Sxirface 

Water  Surface 

ISater  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1925 

1929 

1931 

May 

a.  22,0 

Feb.  19 

17.5 

Apr.   30 

29.3 

1927 

Oct.  30 

20.0  + 

Nov.  12 

30.5 

Dec.  17 

14.8 

1930 

1932 

1928 

Feb.   3 

20.0  + 

Jan.  14 

2B.8 

Jan.  11 

14.5 

Mar.  19 

21.9 

Mar.   2 

13.1 

Fob.  20 

14.2 

1931 

Dec.  28 

18,0 

Not.  3 

18.8 

Mar.  25 

26.8 

a.     Obtained  fi-om  Santa  Clara  Water  Conservation  District. 


25-L-iTo,  4,     Newhall  Laud  and  Farming  Com.pany, 

Location  and_description;     100  feet  south  of  Telogroph  Road  dnd  300  foot 

soutwBst  of  intersection  of  State  Highway  No.   99  and  Telegraph  Road. 
Reference  point;       Top  of  casing  in  concrotc  pit  6.5  foot  below  ground. 
Elevation  of  rufqrcnce  point;_         1005.5     (U.S.G.S.   Topog.mapsJ. 
Use;       Domestic. 
Diameter  of  casing:        6   inches. 


Dist.  R.F.  to 

Dist.  R.F.  to 

Tist.  R.P.  to 

Vfoter  &;rfr.ce 

Water  Surface; 

t  • 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

foot 

Date 

foot 

1929 

1930 

1932 

July  2 

11.9 

rov.   20 

13.5 

Jan.  14 

13.0 

1930 

1931 

Mar.   2 

10.4 

-FcY.      3 

12.3 

•Jan,   6 

13.3 

:Kay    6 

11.2 

Mar.  27 

12.0 

Apr.   30 

13.2 

Dec .   29 

11.6 

July  4 

12.6 

Aug.   11 

13.6 

. 

Sop.   9 

13.3 

Fov.   13 

13.5 
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25-L-No.  5,   A.  M.  Dunn. 

Loc?.tion  and  description;   Windmill,  apnroxiraatcly  1.6  miles  north  of 
Castaic  Junction,  measured  along  Stato  Highwajr  Mo,  99,  and  2500  feet 
east  of  State  Highvay  No,  99, 

Reference  point;   Top  of  casing  2,3  feet  above  gtound. 

Elevation  of  reference  point;    1057,7, 

Use;   Domestic, 

Depth  of  well;   60  feet. 

Diameter  of  casing;   12  inches. 


Dist,  R.?»  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist,  R.F.  to 

•Wator  Surface 

Water  Surface 

V7atcr  Surface 

Date 

;    feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1930 

1931 

•   1932 

Mar.  19 

23,9 

Aug.   11 

32,2 

T^lay   6 

*  19.2 

1931 

1932 

Aug,  22 

*   24.0 

Apr.  30 

29.3 

Jan,  14 

31,0 

Doc,  29 

19.4 

Mar*   2 

15,4 

pumping. 


25-L-ro.  5,  A.  M.  Dunn, 

Locat  ion  and  description;   Approximntely  250  foot  east  of  State  Highway 

No.  99,  and  1.75  miles  north  of  Telegraph  Roed. 
Rcifcronce  point:   Top  of  casing  2.0  foot  above  ground, 
Elovation  of  rcfcrcnco  point;   1062.0. 
Use;    Domestic, 
Depth  of  TOll;    34  fcct# 
Dianicter  of  ccsing?   12  inches. 


Date 

Dist.  R.P.  to 

V7ater  Surface 

feet 

Date 

Dist,  R.F,  to 
Vi'ator  Surf  ■"CO 
feet 

Date 

Dist,  R.P.  to 
Water  Surface 
:    feet 

1931 
Apr,  30 

Nov,  12 

33,2 
29.2 

1932 
Jan,   14 
Mar,   2 

27,7 
9,6 

1932 
J.'n  y   G 
Aug,  23 
Dec.  29 

11.7 

.  13.8 

13.6 
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25-L-No.  6,   A.  Ii.  Dunn. 

Location  end,   doscription:   Approximately  250  feet  oast  of  State  Highwqy 

No.  99,  and  1.75  mile's  north  of  Telegraph  Head. 
RcfcrcncG  point;   Top  of  casing  2.0  foot  above  ground. 
Elevation  of  rcforonco  point;   10S2,0. 
Use:   Domestic. 
Depth  of  well;   34  feet. 
Diameter  of  casing;   12  inches. 


Date 

Dist.  R.F.  to 

Water  Surface 

feet 

Date 

Dist.  R.P.  to: 
Water  Surface : 
feet 

Date 

Dist.  R.F.  to 

Water  Surface 

feet 

1931 
Apr.   30 
Nov.   12 

33.2 
29.2 

1932 
-Jan .  14 
Mar.   2 

27.7   : 
9.6 

1932   : 
^'ay    6  : 
Aug.   23 
Dec.   29 

11.7 
13.8 
13.6 

25-T!-Fo.  1,  Kewhall  Land  and  Farming  Company. 

Location  and  description:  Approximately  500  foot  west  of  Telegraph  Road 
bridge  over  Gastaic  Crook  and  600  feet  south  of  Telegraph  Road. 

Reference  point:   Top  of  concrete  curb  1.0  foot  above  ground.  On 
September  9,'  1930,  well  was  cleaned  out.  Reference  point  remained 
scjne  as  above. 

Elevation  of  reference  point:   964.0,  (U.S.G.S.  Topo.'i.  Maps). 

Use;   Irrigation* 

Depth  of  well;   125  feet. 

Diameter  of  curb;    6  feet. 


Dist,  R.F.  to 

Dist.  R.P.  to 

^ist.  R.F.  to 

\7ator  Surface 

"ater  Surf-^ce 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1927 

1930 

:  1932 

Dec.  13 

22.3 

Sep,   9 

23.0 

Jan.   14 

22.8 

1928 

Oct,   51 

23. 0 

liar.   1 

19.5 

jcm.  12 

22.3 

1931 

May    6 

21.5 

Fob.  20 

22,3 

Jan.   6 

22.7 

Aug.   23 

22.2 

Mar.  13 

Destroyed 

Apr.   30 
Aug.   11 
l\-ov,   13 

22.7 
23.1 
23.0 

Dec.   29 

21.8 

286 


25-L-No.  1,  Newhall  Land  and  yaminp'  Company. 


Location  •^.ncl  d_G_.?,c_ription;   Approximately  1100  feet  oast  of  St;'.tc  Hipfcjay 
Fo.  99  at  Sari  Froncisquito  Bridge  and  north  of  San  Frnncisquito  Creak. 

Reference  poijit_;_   Pump  base  level  with  ground.   In  July,  1929,  well  was  re- 
drilled.  Reference  point  changed  to  top  of  casing.  On  Kay  6,  1932,  a 
now  pacific  T^.irbine  pump  vas  installed  and  refcroDcc  point  changed  to 
top  of  pump  plate. 

Elevation  of  refercncn_ point;    1040.0,  (U.S.G.S.  Topog.  Maps).   In  July, 
1929,  elevation  of  reference  point  was  1040,   On  May  6,  1932,  elevation 
of  ref'-renco  point  ch  .ngcd  to:  1040,2. 

Uso:   Irrifution. 

Di'^meter  of  crsing:   16  inches. 


Dist.  R.P.  to 

■Dist,  R.P,  to 

Dist,  R,p,  to 

^.Vater  Surface 

:'.7'-tcr  Surface 

Water  Surface 

D-:te 

feet 

Date 

:    feet 

Date 

feet 

1927 

1930 

1931 

Doc.  13 

12.0 

Feb.  3 

:     17.2 

Apr.   30 

17.4 

1928 

Mar.  27  • 

16.9    : 

Aug,   11  ■ 

18,4 

Jan.  11 

11.5 

July  4 

17.6 

Mar,   1 

16,7 

Feb.  20 

12.0 

Sep.   8 

18,3 

May    6 

16.7 

Mar.  13 

Destroyed 

Nov,  20 

:     18.2 

■Aug,  22 

*  3C.0 

1929 

'   1931 

Dec ,  28 

:    17,0 

Aug.   1 

IV. 2 

Jan.   5 

18,2 

pumping. 


26-L-?To,   2,     Ne;;hall  Land  aid  Far.iiin,-:  C6mpany. 

Location  and  description:        Approximatel;'-  1300  feet  east  of  Castaic   Jurrtioi 

and  100  feet" north  of  State  Highway  No.   99, 
Reference   point;        Top   of  concrete  pump  base   south  side,    1.0  foot  above 

ground. 
Elevation  .of   rpfijrence  pointj_       1020.0   (U.s.G.S.   Topog.  maps). 
Use         Iri^igation. 


Date 


1927 
Dec.  13 


Dist.  R.P.  to 

'Jater  Surface 

feet 


12.3 


Dat^ 


1928 
Jan,   12 
Feb.   20 


Dist/'R.'r.'  to 
Water  Surface 
feet 


18.8 

11.9 


Date  _ 

1923 
Mar.      15 


liistl,  R.P.'  to' 
Water  Surface 
feet 


Destroyed 
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26-L-No.  3,  Newhall  Land  and  Farming  Compariy. 

Location  and  description:   0.5  milo  southeast  of  Castaic  Junction 

and  180  feet  southwest  of  State  Highway  No.  99. 
Reference  point;    Ibp  of  concrete  base  level  with  ground, 
Elejration  "oF  reference  point;   1084.0  (U.S.O.S.  Topog.  maps), 
use:   Not  used. 


Date 


1931 
Nov.  18 

1932 
Jan.  13 


Dist.  R.F.  to: 

Water  Surface : 

feet     ; 


Date 


18.9 

11.5 


;    1932 
:Kar.   1 
;J'Iay    6 


Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

feet 


10.7 
10.8 


Date 


1932 

Aug.  22 
Dec.   28 


Dist.  R.P.,  to 
Water  Surface 
feet 


13,3 
11.5 


27-l.l-No,  1,   Arthur  Erwin. 

Logs ti on  and  de_scripti_on:   Approximately  0.7  mile  north  of  St"te 

Highway  No.  99  and  300  feet  west  of  san  Francisquito  Canyon  Road. 
Reference  point;   Top  of  casing  35.0  feet  below  top  of  curb  at  ground 

surface.   On  November  12,  1931,  reference  point  cha}:.god  to  top  of 

well  curb  south  side,  level  with  ground. 
Elevation  of  reference  point;   1119.0  (tj.s.G.S.  To^o;^;.  .naps).   On 

November  12,  1931,  elevation  of  reference  point  changed  to  1155.0. 
Use:   Irrin'^tior  and  domestic. 


l;i 


Date 

1922 
July  19 

1924 
Oct.    4 

1985 
Oct.   27 

1927 
Dec.   5 

1928 
Jan.  11 
Feb.  20 
July  19 


St.  R.P. 

to 

tcr  Sarfa 

ce 

feet 

Date 

1928 

a.   22.7 

Nov.   3 
1989 

a.   33.0 

Fob.   19 
June   89 

a,  54.93 

Aug.   1 
Oct.   30 

3.5 

1950 

Feb.   3 

4.5 

Mar.  27 

5.6 

Sep,   8 

5.7 

Oct.   31 

Dist.  R.P. 

to 

Dist 

.R.P.  to 

r;atur  Surf 

ace 

V/ater  Surface 

feet 

Date 

feet 

1931 

4.9 

.Jac.   89 
Apr.   30 

18.8 
14.5 

5,4 

Auf.   10 

15.8 

7.8 

Nov.  18 

58,0 

8.8 

1932 

8.5 

J-n.  13 
Mar.   1 

50.7 
50.8 

7.7 

Kny         6 

48.0 

8.0 

Aug,   22 

55.0 

14.1 

Dec.   28 

54.5 

13.2 

a.  Measurements  from  State  Division  of  Engineering  and  Irrigation, 
Elevation  of  reference  point  1155. 
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27--M-NO.  2,  Ncwhall  Land  and  Farming  Company. 

Location  and  description;   Approximately  1,0  inilo  northwest  of  Sau.^us  ;xnd 

300  feet  south~of  State  Highway  Wo,  99.  5iridmill, 
Reference  point;   Top  of  cast  iron  pipe  2,0  foot  above  ground, 
Elevation  of  reference  point;   1135.0.  (U.S.G.S.  Topog,  maps). 
use ;   Domestic. 
Depth  of  vjell;    70  feet. 
Diameter  of  casing:   4  inches. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P. 

Water  Surface 

Water  Surface 

Vfeter  Surf a 

Date 

feet 

•  Date 

feet 

Date 

feet 

1922 

1928 

1931 

July  19 

a,   26,6 

Nov,   3 

37.0 

Jan ,  5  : 

41.3 

1924 

1929 

Am-,  30 

42.0 

Oct.   4 

a,   32.4 

Fob.  19 

27,0 

Aug,  11 

45.0 

1925 

Juno  29 

39.0 

•Nov,  12 

44.0 

Oct,  27 

a,   34.8 

Aug,  1 

45.5    ; 

1932 

1927 

Oct.  30 

39,8 

Jan,  13  . 

43.3 

Dec,   5 

33.4 

1930 

•Mar,  1 

41.2 

1928 

Feb.  3 

38.2 

•May   6 

41.6 

Jan,  11 

35. 0 

Kar.  26 

38.2 

Aug.  22 

58.0  + 

Feb.  20 

33.6 

Oct.  31 

41.5 

Dec.  28 

44.3 

July  19 

37.5 

to 


a.     Measurements  from  State  Division  of  Engineorinis;  and  Irrigr.tion. 


27-Jl-No.   3,     Nerrhall  Land  and  farming  Company 

Location  and  description;       V/inc'jr.ill,   1.5  miles  west  of  i:int  Canyon  Road 

and  300  feet   south  "of" St ate  Highway  No.   99. 
Reference  point;        Top  Oj?  casing  1.0  foot  above  ground. 
Elevation' of "reference  point;        1120.0   (U.S.a.S.   Topog,  maps). 
Use:        Domestic. 
Diameter  of  casing;        8  inches-. 


Dist.  R.P.  to 

Dist,  R.P.  to: 

•Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

iVater  Surface 

rater  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

•  Date 

feet 

1930 

1931 

•   1932 

Jan.  6  ■ 

28.0 

Jan,   5 

31.0 

Mar.   1 

28.5 

Feb,  3 

27,7 

Apr.   30 

30.4 

.Mar,  28 

50.1 

Mar,  27 

27.4 

Aug.   10 

32.2 

May   6 

29.7 

Oct,  31 

30,4 

Nov ,   13 

32,2 

Aug.  22 

*   32.8 

1932   : 

Dec.  28 

32.2 

jan,  13 

51.6 

pumping. 
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27-M-No,  4,  Newhall  Land  and  Farming  Company. 

Location  and  description;   Windmill,  0.6  mile  west  of  Mint  Canyon 

Road  and  150  feet 'north  of  State  Ilighwa^'  No.  99. 
Reference  point;   Top  of  casing  0.5  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;   1150.0  (U.S.G.S.  Topog.  maps). 
Use;   Stock  watering. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P. 

to- 

Dist.  R.P, to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

:  Date 

feet 

Date 

feet 

1930 

:  1931 

1932 

Jan.  6 

48.0 

Apr.   30 

51.9 

Jan.  14 

53.3 

Mar.  27 

47.5 

Aug.   10 

55.7 

Mar.   1 

*  50.8 

July  4" 

52.0 

Nov.   12 

54.0 

May    6 

:   *  53.0 

Set).  8 

53.0 

Aug.   22 

56.2 

- 

.Dec.   28 

54.7 

Rimping, 


27-M-?7o,  5,     Nev>rhall  Land  and  Fanning  Company, 

Location  and   description:      0.80  mile  west  of  Mint  Ca:yon  Road  and  700 

feet  north   of   State  Highway  No.   99. 
Reference  point;        Air  gauge  0.3  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;      1140.5   (U.S.G.S.  Topor.  maps). 
Use:        Irrigation. 
Depth  of  well;        215  feet. 
Diameter  of   casing;        14  inches. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

7?ater  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Da  te 

feet 

Date 

feet 

1930 

1931 

1932 

Jan.  6 

40.0 

Jan.   5 

45.5 

Jan.  13 

48.0 

Feb.  3 

40.0 

Apr.   30 

46.0 

Mar .   1 

46.0 

Mar.  27 

37.0 

Aug.   10 

52.0 

May    6 

4R.0 

Sep.   8 

48.0 

Kov.   12 

50.0 

Aug.   22 

*  71.0 

Oct.  31 

46.0 

Doc .   28 

46.6 

Pumping* 
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gV-M-No.  6,  Newhall  Land  &  Farming  Company. 

Location  and  description:   Approximately  0.9  mile  north  of  Saugus  and  0.25 

mile  west  of  San  Franciaqulto  Canyon  Road. 
Reference  point;   Top  of  north  concrete  f.ooting  for  12"  x  12"  pump  base, 

1.0  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;   1156.0.  (U.S.G.S.  Topog.  maps). 
Use;   irrigation. 


Dist. 

R.P.    to 

Dist.   R.-*^.    to; 

Dist.   R.P.    to 

Water 

Surface 

Water  Surface; 

Water  Surface 

Date 

f( 

3et 

Date 

feet            :      Date 

feet 

1930 

1931 

>                                                         • 

:'      1931 

Dec.    15 

a. 

38.85 

May     28 

a.        42,75    :Nov.      18   ■ 

45.0  4 

1931 

TAay     28 

42.0      :      1932 

Jan.   30 

a. 

40.07 

June  27 

a.       41.92    :Jan.     13 

45.0  + 

Feb.   28 

a. 

39.10 

July  28 

a,       43,96    ;Mar,        1 

45.0  + 

Mar.   30 

a. 

39.58 

Aug.   11 

: :              45,0  +:May         6 

45.0  + 

Apr.   30 

a. 

40.77 

Aug.   29 

a.        44.66    :Aug.      22 

:            45.0  + 

a,  Measurement  by  Department  of  Water  &  Power  of  City  of  Los  Angeles 


27-M-No.  9,  C.  C.  Sasas, 

Location  and  description;   Approximately  2080  feet  north  of  Mint  Canyon 

Road,  45  feet  east  of  Dry  Canj/on  Road.  Windmill* 
Reference  point;   Top  of  casing  2-1/2  feet  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;   1173,0  (U.S.G.S.  Topog.  maps). 
Use;   Domestic, 
Depth  of  well;    77,07  feet. 


Dist,   R.P.   to- 

Dist,    R.P.   to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

1930 

1931 

1931 

Dec .  10 

49.00 

Feb,      28 

43,50 

June 

1931 

Mar,     30 

49.66 

Aug, 

Jan.   30 

*  49,55 

Apr,     30 

50,53 

Sep, 
Oct* 

29 
29 

30 


Dist.  R.P.  to 
Water  Surface 
feet 


50.99 
52.08 

52.68 
53.04 


Measurements  by  Department  of  Water  &  Power  City  of  Los  Angeles 
*     Pumping, 
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27-K-llo,   10,  Mcwhall  Land  and  Farming  Company, 

Location  and  description:   Approximately  0,9  mile  north  of  Saugiis  and 

0.27  feet  west  of  Sa"n  Francisquito  Canyon  Road. 
Reference  point;   Top  concrete  pit  south  side,  l,:j./2«  above  ground 

surface. 
Elevation  of  reference  point;   1156,0.  (U.S.G.S.  Topog.  Maps), 
•^se ;   Domestic, 
Depth  of  well:   96,0 


Dist.   R.F.    to; 

Dist,  R.P,   to 

Dist,  R.P,   to 

Water  Surface 

iVater  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

foet            : 

Date 

foot 

1930 

1931 

1931 

Dec.   15 

41.89 

Fob,      28 

41,53 

May       28 

42.98 

1931 

Mar,     30 

41,80 

July     28 

44.24 

Jan.   30 

41.75 

Apr,      50 

45,23 

Sep.      29 
Oct,      30 

45.2  3 
45.07 

Measu] 

cement  by  Dopai 

rtmont  of  Vfeter  &  power  City  of  Lo£ 

3  Angeles. 

27-K_jTo,  1,  Nowhall  Land  and  Farming  Company 

Location  and  description;   Approximately  25  feet  nort:'.east  of  Walnut 

Street  and  0,95  mile  "northwest  of  11th  Street,  Pcwhall, 
Reference  point;   Air  gauge  0,5  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;   1205,0  (Tj,s.O.S.  Topog,  maps). 
Use;   Irrigation, 
Diameter  of  casing;    12  inches. 


Dist.  R.P.    to:                     :Dist.  R.P.   to: 

Dist.   R.P.   to 

IVater  Surface 

Water  Surface 

V7ater  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1930 

1931 

1952 

Jan,        6 

98,6 

Jan,        5 

102,6 

Jan.     13 

106'.  6 

Feb,        3 

96,6 

Apr.      23 

103,5 

'!ar,        1 

100.6 

Mar.      26 

97,1 

Aug,      10 

*  115.6 

May         6 

100.6 

July       4 

101.6 

Nov,      12 

105.6 

Aug.      22   - 

:          101.6 

Oct.      31 

102,6 

•Deo.      28 

97.5 

Pumping, 
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27-N-No.   2,     Newhall  Land  &  Farming  Company. 

Location  and  description;      0,65  mile  south  of  intersection  of  State  Highway 
No.  99  and  Mint  Canyon  Road,  measured  along  the  highway,   and  500  feet 
west  of  the  highway, 

Rof  eronce  point ;        TIbp  of  casing  level  with  ground  * 

Elevation  of   reference   point;        1185.0   (U.S.G.S.   Topogmaps). 

Use;        Irrigation, 

Diajiieter  of  casing;       12  Inches. 


Dist,  R,P,  to 

'Dist.  R.P.  to 

Dist„  R.P.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1930 

1930 

193'2 

Jan.  6 

88.4 

Oct.   31 

89.5 

Jan .   13 

91.3 

Feb.  3 

85.2 

1931 

Mar.   1 

85.7 

Mar.  27 

85.0 

Jan.   5 

88.3 

May    6 

88.0 

July  4 

87.5 

•Apr.   23 
Nov.  12 

89.0 
93.0 

Dec.   28 

83,2 

27_]\7_No,  3, 


Bamett . 


Location  and  description;   Approximately  120  feet  east  o?   State  Highway 
No.  99  and  0.74  mile  south  of  its  intersection  with  A'Tlnt  Canyon  Road. 
Reference  point;   Top  of  casing  0.5  foot  below  gi^ound. 
Elevation  of  reference  point;   1187.5  (U.S.G.S.  Topog,  maps). 
Use;   Irrigation. 
Diameter  of  casing;   14  inches. 


Date 


Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

feet 


Date 


:Dist.  R.P.  to 
WWater  Surfc.cG 
feet 


Date 


Dist.  R.P,  to 

Water  Surface 

feet 


1930 
Sep.   8 

1931 
Jan.   5 


90.9 
88.5 


1931 

Apr.  23 
Nov.  12 
Mar.   1 


89.3 
89.0 
85.8 


1931 
May   6 
Dec.  28 


87.0 
91.0 
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28-L-No.  1,  South  Western  Dairies. 

Location  and  description:       ApproximL'tely  850  feet  northwest  of 
Boquet  Canyon  ^toaTand  0.53  mile  northciast  of  Los  Angeles  City- 
Aqueduct . 

Roferonco  point;       Bottom  of  inetal  punip  base  level  with  grcAind. 

Elevation  of  rcfe re ncj^  point;      1280 , 5 , 

Use;        Irrigation. 

Depth  of  well;        495 , 0 . 

Diameter  of  casing:        16   inches. 


Dist.    R.p,    to;                        ; 

Dist.   R.P.    to 

: 

Dist.  R.P„to 

Water  Surface;                     : 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet             ;      Date 

feet 

:      Date        : 

feet 

1930 

:                             :      1931 

;      1932 

Feb.      13 

100.8          :Feb.      28 

:      a.      107.8 

;Jan.      13 

115.4 

Sep.        8 

:          110.3          :Apr.     30 

:              109.3 

:Mnr,        1 

:          115.0 

Oct.      31 

:          107.5          :Aug.      10 

;               115.4 

:Aug.     22 

:          119.8 

1931 

:                             :Oct.      30 

:      a.     111.9 

:Doc.      28 

:          112.9 

Jan.        5 

:          107.3          : 

a.     neasuromcnts  Ey  Department  of  Water  &  Power  City  of  Los  Angolcs 


28-L-No.   2,     Rand  Ranch. 

Location  and  description;   ApproxinF.tely  500  foot  northvrest  of  Bouquet 

Canyon  Road  and  0,86  milo  northeast  of  Los  Angelos  City  Aqueduct. 
Reference  point:   Top  of  metal  pump  base  0.3  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;   1515.2, 
Use;   Irrigation, 
Depth  of  well;   130  feet. 


Dist.   R.F,   to 

:Dist.   R.P.    to 

'Dist.   R.P.   to 

Vfoter  Siarfacc 

V/atcr  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

1930 

1931 

1932 

Feb,      14 

SO.O 

May     28 

a,       118.9 

Mar.        1 

122.5 

Sep.        8 

116.7 

Aug.      10 

119.8 

Mar.      28 

123.0 

Oct.      31 

125.0 

Nov .      12 

222.9 

May          6 

120,2 

1931 

1932 

Aug.      22 

121.0 

Jan,       5 

120.0 

Jan.      13 

123,0 

Dec.      28 

120.0 

Feb,      28 

a.    117,9 

a.  Measurements  by  Department  of  Wator  &  Power  City  of  Los  Angeles 
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28-N-No.  1,  H.  M.  Outage, 

Location  nnd  doscription;   Approximately  0.1  mile  north  of  Placerita 

Road  and  0.6  mile  east  of  State  Highway  No»  99. 
Reference  point;   Top  of  casing,  1,0  foot  above  ground. 
Elevation  of  roference  point;   1275,0.  (U.S.G.S.  Topog,  maps). 
Use;   Dome  Stic, 
Depth  of  well;   167  feet. 
Diameter  of  casj.ng;   15  inches. 


Dist,  R.P,   'fo 

Dist.   R.P,   to 

■    ■"    ^    -r^isir~R'.-r~.--r6~ 

Vifater  S^irface 

V/ater  S\irface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Dat^ 

feet 

Date 

feet 

1922 

1928 

1930 

July  19 

a,      107.4 

Feb,      20 

143,6 

July     4 

162e6 

1924 

1929 

Sep.     8 

163.9 

Oct,   11 

a,     133,8 

Feb .      19 

163.0 

Oct,    31 

163.9 

1925 

June     29 

151,7 

■      1931 

Oct,   27 

•      a.      148,2 

Aug.        1 

158.0 

Jan.     5 

164.2 

1927 

Oct.     30 

159.2 

Apr.     23 

164.8 

Dec,      5 

143,2 

1930 

Aug,     10 

167.0  + 

1928 

Fab.        3 

:          160.6 

•      1932 

Jan.    20 

14-3.2 

Tv^r.      27 

161,2 

Dec .      28 

167.0  + 

a.  Measurements  from  State  Division  of  Engineering  and  Irrigation.. 

Note;    Water  did  not  rise  above  167  feet  during  perioil  AugU-st  10,  1931, 
to  December,  1932, 


29-L-NOo  1,  Peter  Guida, 

Location  and  description;   Approxim.ately  500  feet  northwest  of  Bouquet 

canyon  RoaH,  ajid  1,67  miles  northeast  of  Los  Angeles  City  Aqueduct, 
Reference  point;   Bottom  of  metal  pump  base  1,0  foot  above  ground. 
Elevation  of "  reference  point;   1354,0. 
Use;   Irrigation, 
Depth  of  well;   122  feet, 
Diaineter  of  casing:   16  inches. 


■Dist.   R.P,   to 

Dist,   R,P.   to 

;Dist.   R.P. to 

Water  Su.rfacc 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

Date 

feet 

19S0 

1931 

1932 

Feb.   13 

79.0 

Mar,     30 

a,          86,8 

Jan .      13 

88.5 

Sep.      8 

67.5 

Apr,      30 

89,3 

Tvlar,        1    . 

38.3 

Oct,   31 

85.6 

May       29 

a,          88.3 

Mar.      28 

88,0 

1931      : 

Sep,      29 

a.          89.3 

Aug,      22   : 

89.5 

Jan.     5 

85.8 

Oct.      30 

a,          88,7 

Dec.      28    " 

85.6 

a.  Measurements  by  Department  of  Water  &  Power  City  of  Los  Angeles 
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89-L-No.  2,  Antonio  Suraco. 


Location  and  description;   Approximately  10  feet  northwest  of "Bouquet 

Canj'on  Road  and  2,0  miles  northeast  of  Los  Angeles  Aqueduct. 
Referonco  point;   Top  of  concrete  pump  base  1,0  foot  below  ground. 
Elevation  of  reference  point;   1379.8. 
Use}   Irrigation  end  domestic. 
Depth  of  vrell;   92  feet. 
Diameter  of  earning.,-.    IG  inches. 


Dist.  R.P,  to 

1 

Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

77ater  Surface 

Wat':r  Surface 

Date 

feet 

Date 

fecit 

Date 

feet 

1930 

1931 

1932 

Feb.  14 

64.6 

Feb.   28 

a.   73.4 

Jfin,  13  : 

78.9 

Sep.   8 

77.0 

Apr.   30 

73  ..0 

May    6 

74.4 

Oct.   31 

73.3 

Aug,   10 

75.0 

Aug.   22 

71.8 

1931 

Oct.   30 

a.   75.6 

Dec.   28 

:    65.0 

Jan.   5 

73.0 

a.  Measurements  by  Department  of  T/ater  g-  power  City  of  Los  Angolcs 


29-M-No.  1,  Fred  Ruther, 

Location  and  description:       In  Soled^d  Canyon.     Appro-:i:2Ptely  50  feet 
west  of  Honby  Afonue,   0.20  mile  north  of  ITonby  Station  and  one  mile 
et'.st  of  Los  Angeles  Aqueduct, 

Reference  point;       Top  of  casing  level  with  ground* 

Elevr.tion   of  roforo:,co  point;        1290.0,    (U.S.G.S.   '!rt)pog.  maps). 

Use:        Domestic , 


Dace 

Dist.  R.?.  to 

77atcr  Surface 

feet 

Date 

Dist.  R.P.  to 
Water  Surface 
feat 

Date 

Dist.  H.P.to 

Water  Surface 

feet 

19:^1 
May  28 
Aug.  11 
Nov.  12 

84.6 
77.5 
78.7 

1932 
Jan.   13 

Mar.   1  ' 
May    6 

79.3 

78.2 
81.7 

1932 
Aug.   22 
Dec.   28 

83.5 
85.0 
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29-M-No.  2,  C.  Mezzio, 

Loi^ation  and  description;   In  soledad  Canyon,  near  southwest  comer  of 
southeast  quarter  southwest  quarter,  Section  17,  T.4  F. ,  Rol5  W. 
0.90  mile  northwest  of  Hint  Canyon  Rond  and  2.3  miles  east  of  Los 
Angeles  City  Aqueduct, 

Reforence  point;   Top  of  metal  piunp  base,  1,5  feet  above  ground. 

Elevation  of  referenco  point   1326,5.  (U.S.G.S.  Topog.  maps). 

Use;   Irrigation. 

Depth  of  well;   168  feet. 

Diameter  of  casing;   16  inches. 


Dist.  R.P.  to 

Dist.  R.P.  to 

:Dist.  R.F.  to 

Water  Surface 

Water  Surface 

Water  Surface 

Date 

feet 

Date 

feet 

.  Date 

feet 

1931 

1932 

:   193?^ 

May  28 

94.0 

Jan.  13 

98.5 

•Aug.   22 

95.5 

Aug.  11 

89.0 

Mar.   1 

91.9 

Doc.   28 

99.9 

Nov.  12 

91.0 

May    6 

92.5 

29-M-No.  3,   B.  &  Y  Rancho, 

Location  and  description;   in  Solodad  Canj^on,  0.5  mile  scxitheast  of  Mint 

Canyon  Road  and  2.3  miles  east  of  Los  Angeles  Aqueduct. 
Reforence  point;   Top  of  motal  pump  plate,  1,5  foot  above  ground. 
Elevation  of  refcrenco  point;   1391.5, 
Use;   Irrigation  and  domost"ic. 
Diameter  of  casing;   14  inches,. 


Dist.  R.P.  to 

■Dist.  R.P,  to 

•Dist.  R.P.  to 

Water  Surface 

Vfeter  Siirface 

W^ter  Surfaco 

Date 

:    feet 

:   Date 

feet 

Date 

feet 

1931 

1932 

1932 

Nov.  12 

67.5 

■Mar.   1 

65,4 

Dec.  28 

66.0 

1932 

May    6 

72,5 

Jan.  13 

67.2 
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20-M-Ko.  1,  Le  Moyne  Ranch. 

Location  and  description;   In  Soledad  Canyon,  approximately  0.25 

mile  south  of  Highway  and  0,8  mile  east  of  iTint  Canyon  Road, 
Reference  point;   Top  of  casing  1,0  foot  above  ground. 
Elevation  of  reference  point;   1455,0,  (U.S.G.S.  Topog.  Maps). 
Use;   Irrigation  and  domestic. 
Depth  of  well;   ICl  feet. 
Diameter  of  casing;   16  inches. 


Dist.  R.F.  to: 

Dist.  R.p.  to 

Dist.  R.F.  to 

water  Surface; 

7;ater  Surface 

■^ater  Surface 

Date 

feat     :   Date 

feet 

Dj.te 

feet 

1931 

:   1932 

1932 

May  28 

72.2   :?,:ar.   1 

73.8 

Aug.   22 

66  .7 

Aug.  11 

75.2    lYar     28 

71.7 

Dec.   28 

51.8 

?yov.  12 

77.3   :l.:ay   6 

69.9 

30-?'-rio.   2,     R.   Nadeau. 


Location  and  description 


In  Soledad  Ca;'ivon,   ariproxiir.atoly  200  feet 


south  of  HighT/ay  and  0.25  mile  east  of  I'int  Cnr.yon  Road, 
Reference  point;        Top  of  ccsing  level  with  grour.d. 
Elevation  of  ref.-3rence  point;        1440,0  (U.S.O.S.  Topog.  maps). 
Use;        Stock, 

Depth   of  well;        104  feet, 
DlfcJieter  of  casing;        12   inches. 


Date 

Dist.  R.F.  to. 
•W^ter  &.;rf?-ce 
feot 

Dato 

Dist,  R.r.  to 

Water  &arface 
foct 

Date 

Dist.  R.?.  to 
Water  Surface 

foct 

1931 
NOV.  12 

1932 
Jan.  13 

85.0 
85,5 

1932 
I.:ar.  1 

39. 0 

1932 
Dec.   28 

77.5 
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TalDle  No.    5 

SUIMARY 

IRRIGATED  CROP  BY  G0UWTI3S 

1932  CENSUS 

ACRES 


Crop 

Ventura 
Coiuity 

Los  Ai'i^sTes 
County 

Total 

Oranges 

14,906 

14,906 

Lemons 

10,191 

10,191 

Grapefruit 

192             : 

192 

Avocados 

192 

192 

Walnuts 

22,408 

22,408 

Apricots 

2,341 

20 

2,361 

Miscellaneous  Trees 

850              : 

95 

945 

Beans 

27,443 

206 

27,649 

Beets 

13,330 

13,330 

Alfalfa 

:          5,377              : 

1,034 

5,411 

Barley  Hay 

1,961              : 

386 

2,347 

I  ruck 

6,600 

615 

7,215 

Grape  s 

221             : 

27 

248 

No  Crop 

1,121             : 

80 

1,201 

Total 

107,133 

2,463 

109,596 
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TA3LE  NO.  6  (continued) 

DUTY  or  WATER 

FARMERS  IRRIGATION  COMPANY 

ACRE  FEET 


AVERAGE  USE 

1929 

1930 

1931 

1932 

AVERAGE 

CITRUS 
WALNUTS 

BEANS 
TRUCK 

1.96 
2,03 
1.59 

2.55 

2.06 
1,43 
1.30 
4.19 

1.90 
1.43 
1.  lb 
Ic5l 

2.02 
0.92 
0.53 
1.34 

1,99 
1.45 
1.  15 
2.42 

PRECIPITATION,  IN  INCHES  AT 
LIMONEIRA  RANCH.  CALENDAR  YEAR 

8.08 

w<v  ■■■II   .  .  a: 

13.03 

23.18 

9.46 

13.44 

II 
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PEECIPITATIONS  STATIONS 


Station 

Table 

No. 

No. 

1 

7-C 

2 

7-D 

3 

7-D 

4 

7-D 

5 

7-D 

6 

7-B 

7 

7-C 

9 

7-D 

11 

7-B 

12 

7-C 

14 


15 


22 


23 


Name  of  Station 
Acton 

Aggen  Ranch 
Near  Camarillo 
Casitas  Ranch 
Conajo  Ranch  Gage  No.  1 
Del  Mar  Ranch 
Double  Eagle  Ranch 

7-C   Dry  Canyon  Raservoir 

Epwo  rth 

Fillmore 

Newhn.ll  Forestry  St'^.tion 

7-A   Gibralter  Dam 

7-A   Gorman 


16 

7-A 

Henley 

17 

7-B 

Haeneiue 

18 

7-B 

Limoneira  Ranch 

20 

7 

Matilija  Ranch 

21 

7-A 

Mono  Ranch 

7-C   M'onz  Ranch 


7-A   Mutau  Flat 


Remarlis 

Record  kept  by  Mrs.  A-  S.  Hubbard 

Record  kept  by  F.  Aggen 

Record  kept  by  Hfgh  Tucker 

Hecord  kept  by  W.  H.  Hoffman 

Record  kept  by  Janss  Inv.  Co. 

Record  kept  by  W.  H.  Stuck 

Record  from  Los  Angeles  Flood 
Control  office. 

Record  from  Los  Angeles  City 
Water  Department 

Record  kept  by  Kerr  Brothers 

Record  kept  by  Richard  Stephens 

Record  from  Los  Angeles  Flood 
Control  Office 

Record  from  Santa  Barbara  City 
n'ater  Department 

Record  kept  "oy  Id.   Swartz 
(station  discontinued) 

Record  kept  by  Mr.  Henley 

Record  kept  by  Vyalter  YvMte 

Record  from  Company 

Record  kept  by  M.  Munneke 

Record  from  U.S.  "A'e^'.ther  Bu^reau 
1931-32,  record  kept  by 

H.  F.  Chfipman 

Record  from  Los  Angeles  Flood 
Control  Office 

Record  fran  Report  of  Yfeter 
Resources   of  Santa   Clara  River 
Valley   oy  C.   E.   Grunsky 
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Station     Table 
No .  No  - 


Na'Tie  of  Station 


24 

7-D 

Moorpark 

25 

7-B 

Newhall  Sanch 

26 

7-B 

Newhall  Ranch 

27 

7-C 

Newhall  Ranch 

28 

7-C 

Newhall  Depot 

29 

7 

OJai  Valley  "M" 

30 

7 

Ojai  Valley  "D" 

31 

7-D 

Orcutt  Ranch 

32 

7-B 

Oxnard 

33 

7-A 

Ozena 

34 

7-A 

Oil  Fort  Tejon 

35 
36 
37 
38 

39 
40 

41 
42 
43 


7-A  Pine  Crest 

7-B  Piru  Citrus  Association 

7-A  Plush  Ranch 

7-C  Power  House  No.  1 

7-B  Ranciio  Sespe 

7-C  Ravenna  Depot,  S.F.R.R. 

7-C  Rouf  i"  Ranch 

7-A  Sandhergs 

7-A  San  Marcos  Pass 


Remarks 

Record  kept  by  J.  W.  Stewart 

Record  kept  by  Paul  Hackney 

Record  kept  by  R.  H.  Asmus 
(station  discontinued) 

Record  kept  by  R.  G.  Dempewolf 

Record  from  Los  Angeles  County 
Flood  Control  Office 

Record  kept  by  G-.  W.  Mallory 

Record  from  U,  S.  "nVeather  Bureau 

Record  from  Los  Angeles  County 
Flood  Control  Office 

Record  from  U.  S.  Weather  Bureau 

Record  from  U.  S.  Weather  B'.ireau 

Record  from  Report  of  Water 
Resources  of  Santa  Clara  River 
Valley  01'   C.  3.  G-runsky 

Record  from'u.  S.  w'eather  Bureau 

Record  kept  by  F.  F-  Dugan 

Record  kept  by  L-  C.  Plush 

Record  from  Los  Angeles  City 
Water  Department 

Record  from  Ranch  Superintendent 

Record  from  Report  of  Wster 
Resouices  of  Santa  Clara  River 
valley  by  G.  11.  Irunsky 

Record  from  Los  Angeles  County 
Flood  Control  Office 

Record  from  Los  Angeles  County 
Flood  Control  Office 

Record  from  Santa  Barbara  City 
Water  Department 
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Station     T^-ble 
No.  No. 


l^arae  of  Station 


44 

45 
46 
48 

49 

50 

58 

53 

54 
55 


7 
7 


Santa  Ana  Valley 
Santa  Aaa  Valley 
Sfnta  Barbara 


7-B  Santa  Paula 

7-D  Santa  Hosa  Valley 
Gage  No.  1 

7-D  Santa  Snaana  (Wolf  Ranch) 

7-C  Saugus  Depot,  S.P.R.R, 

7-A  Smith  Hanch 

7-D  Sriyder  F:a,ach 

7-A  Suedden  Ranch 


56 

7-D 

Somis 

57 

7-A 

Sou-tii  Portal 

58 

7-A 

Squaw  Flat 

59      7     Thacher  School 


60      7-A   The  Pines 


61      7-A   Tejone  Ivanger  Station 


62 

7-D 

Tapo  Mutual  Water  Company 

63 

7-A 

Upper  Sespe  Creeh 

64 

7 

Upper  Ojai  "D" 

65 

7 

Upper  Ojai  "P» 

Remarks 
Record  kept  by  John  Selby 
Record  kept  by  P.  M.  Chase 
Record  from  U.  S.  Weather  Bureau 

Record  fi^om  Blanc  hard  Inv.  Co. 
Observer:  E.  E.  Nick 

Record  from  Janss  Inv.  Co. 

Record  kept  by  J.  M.  Puller 

Record  from  Los  Angeles  County 
Flood  Control  Office 

Rsqord  from  Report  of  Water 
Resoui'ces  of  Sant«  Clara  River 
Valley  by  C.  E.  Grunsky 

Record  kept  by  F.  A-  Snyder 

Record  from  Report  of  Water 
Resources  of  Santa  Clara  River 
Valley  by  C.  E.  G-runslcy 

Record  fron;  Berylwood  Inv.  Co. 

Record  from  Santa  Barbara  City 
Water  Department 

Record  from  Report  of  Wa,ter 
Resources  of  Santa  Clara  River 
Vallejr  by  C-  E.  G-runsky 

Record  kept  by  Mr.  Lord 

Record  kept  by  Mr.  Lord 
(station  discontinued) 

Record  from  Los  An/;eles  County 
Flood  Control  Office 

Record  kept  by  J.  Schreiber 

Record  kept  by  Franl':  Felt 

Record  kept  by  J.  tV.  Dennison 

Record  kept  by  Fred  Jumper 
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Station  Table 
No .     No . 


Name  of  Station 


66 
67 
68 

69 
70 
71 
72 
73 

74 

75 

76 

77 

79 

80 

81 
82 
83 
89 
99 
101 


7-B  Ventura 

7-B  Borgstrom  E9.nch 

7-C  Vincent  Patrol 

7-B  West  Saticoy 

7-A  Wheelrir  Springs 

7-A  Buenaventura  Springs 

7  Krotona 

7-C  So.  Cali.  Edison  Co. 
Saugus  Sub-Station 

7-C  Mellon  Eanch 

7-C  Tiilliaias  Hanch 

7-C  Hadium  Hot  Springs 

7-A  Voltaire 

7-C  Placerita  Canyon 

7-C  Sand  Canyon 

7-B  Edwards  Ranch  (Piru) 

7-B  Saticoy  iialnut  Assn. 

7-B  Edwards  Eanch  (Saticoy) 

7  Ferndale  Ranch 

7-D  Las  Posas  Tract  59 

7-B  Caunulos  Banch  Head- 
q^uarters 


Remarks 

Record  from  U.  S.  Weather  Bureau 

Record  kept  by  0.  Borgstrom 

Record  from  Los  Armeies  County 
Flood  Control  Office 

Record  fro:a  U.  S.  Weather  Bureau 

Record  kept  by  «t.  W.  rtilcox 

Record  kept  by  K.  Morgan 

Record  kept  by  E.  W.  Munson 

Record  from  Los  Angeles  County 
Flood  Control  Office 

Record  from  Los  Angeles  Co-inty 
Flood  Control  Office 

Record  froa  Los  Angeles  County 
Flood  Control  Office 

Record  fron  Los  A-'-geles  Ccanty 
Flood   Confc-ol  Office 

Record  from  Los  Angeles  County 
Flood  Control  Office 

Record  from  Los  Ai^geles  County 
Flood  Control  Office 

Record  from  Los  Angeles  Coionty 
Flood  Control  Office 

Record  from  Samuel  Edwards  Assn. 

Record  kept  by  R.  E.  Barrett 

Record  from  Samuel  Edwards  Assn. 

Record  kept  by  M.  A.  Klusnier 

Record  from  Berylwood  Inv.  Co. 

Record  kept  by  A.  A.  Rubel 
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Station     Tatle 
No .  No . 


Narae   of  Station 


102  7-B  Camulos  Ranch  Block  5 

103  7  La  Cuesta  Ranch  Sf?jita 

Paula  Canyon 

104  7-D  Cone jo  Ranch  Gage  No.  2 

105  7-D  Santa  Rosa  Gage  No.  2 

107  7-A  Matilija  Canyon 

108  7-D  Broome  Ranch 

109  7-A  Juncal  Reservoir 

111  7-C  San  Fernando 

205  7-C  Palmdale  Headworhs 


Remarks 
Record  kept  "by  A-  A.  Rubel 


Record 

kept  by  D. 

P. 

Lamo  reaux 

Record 

from  Janss 

Inv.  Co. 

Record 

from  Jaiiss 

Inv.  Co. 

Record 

kept  by  F. 

N. 

Sheldon 

Record  from  American 
Sugar  Company 

Beet 

Record 
Water 

from  Santa  Barbara  City 
Department 

Record  from  U.  S.  Weather  Bureau 

Record  from  Los  Angeles  County 
Flood  Control  Office 
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Table  No.  8 
Wi8cellaneou8  Discharge  Meaaurements  of  Santa  Clara  Hiver  and  Diversions 
BY  SANTA  CLAHA  fATEP?  CONS^SHVATION  DISTRICT 


River  at  Soledad  Canyon  Bridge 


Date 


Second 
Peet 


Date 


Second 
Peet 


TT 


Date 


Second 
Peet 


Nov.  Ig.  1921 


7.^  :  Jun.  15.  1922 


River  at  Saugus  Highway  Bridge 

Jul. 
Jul. 

17, 
7, 

1923  : 
192U  : 

0.8  :  Nov.  26,  192U  :    U.8  :  Mar.  lU, 
1.6  :  Jan.  26.  1925  :    6.2  :  Jul.  10. 

1925  : 
1925  : 

1.0 
3.3 

River  at  Castaic  Bridge 

Jan. 

26. 

1925  : 

12.9  :  Mar.  lU.  1925  :    9.2  :  Jul.  10. 

1925  : 

9.2 

River  Opposite  Mouth  of  Castaic  Creek 

Jan. 

26, 

1925  : 

20.5  :  Mar.  l4.  1925  :   17.3  : 

• 
• 

River  Opposite  Little  Martinez  Canyon 

Jan. 

26. 

1925  : 

28.8  :             :        • 

• 
• 

River  at  County  Line 

Nov. 
Jul. 

18, 

17. 

1921  : 
1923  : 

27.1+  :  Jul.  7,  1924  :   17.3  :  Jan.  27, 
19.1  :  Nov.  26.  192U  .   27.2  :  Jul.  10. 

1925  ! 

1925  : 

28.7 
15.6 

River  Above  Newhall  Ranch  Diversion 

Jan. 

27, 

1925  : 

30.3  :  Mar.  lU.  1925  :   20.8  :  Jul.  10. 

1925  : 

13.1 

Newhall  Ranch  Diversion 

Jan. 

27. 

1925  ; 

1.8  :  Mar.  l^^.  1925  :    0.0  :  Jul.  10. 

1925  : 

1.6 

River  Above  Camolos  Diversion 

Jan. 

27. 

1925  : 

2fa.4  :  Mar.  lU.  1925  !   21.5  : 

• 
« 

Caraulos  Ranch  Diversion 

Jun. 

15, 

1921  : 

11.2  :  Jul.  17,  1923 
5.3  :  Jul.  7,  192**  ' 

6.7  :  Jan.  27,  1925 

>   11.2 

Aug. 

31, 

1921  : 

10.3  !  Mar.  lU,  1925 

13.»* 

Nov. 

18, 

1921  : 

6.1  .  Nov.  26,  I92U 

7.0  :  Jul.  10,  1925  ' 

9.2 

Jun. 

15, 

1922  : 

7.5  : 

• 

31? 


Table  No.  8  (Continued) 
Miscellaneous  Discharge  Measurements  of  Santa  Clara  River  and  Diversions 

Hiv3r  Below  Cacuilos  Diversion 


Date 


Nov.  18.  1931 


Second  : 
Feet   : 


Date 


21 .5  :  Jan.  27.  1935 


Second 
Feet 


Date 


15„g  :  Juu  10.  1925 


Socond 

Feet 


1.1 


J.  M.  Sharp  Diversion  ___ 


Jan.  27.  1925  ;    .0.0  :  Mar.  14.  1925  :    0.0  ;  Jixl .  10.  1925  ; 1.0 


■River  at  Newhr.ll  Earch  Bridse 


Mar,   8.  1936  ;   29.13 


River  at  Torrey  lioad 

Mar. 

8, 

1925  :   27.7 

•        •              ' 

River  at  Cavin  Road 

Mar. 

8, 

1935  :    0.0  . 

:       :             : 

River  Ahove  Southside  Improvement  Compan;/ '  s  Pi versi on 


Jul.   7,  1934 
Nov.  26.  1924 


0.0  :  Jan.  27,  1925  :    OlO  : 
0.0  :  Mar.  14,  1935  :    0.0 


Southside  Improvement  Connany' s  Diversion 


Ma.V  19.  1921  ;     5.4  :  Nov.  17.  1921  : ^2...2_j.  Jul.  17.  1923  :    5.2 


Nov.  26.  1924 


River  Above  Strin/?:t own  Ditch  Diversion 
7.0  :  :'       :    '     "" 


_S t ri ngtown  or  Pasola  Di^ch  Diversion 


Jul.  17,  1923  :    9.5  :  Jov.  3o,  1924  .    5  4:  M.'^.r.  14,  1925 
Jul.   7,  1924  ;    5.2  ;  Jrjn.   27.  1925  ;    4.6  ; 


2.5 


Nov.  17.  1921 


Carmicle  Ditch  Diversion 


9,8    :   Jan.   27^  1925  5  9    r   r.-^r.    14,    19^ 


,.1 


Nov.    17.    1921    ;        14.8 


River  Below  Carmicle  Pi  ten  Ixitake 
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Table  No.  8  (Continued) 
Miscellaneous  Discharge  Measurements  of  Santa  Clara  Eivei-  and  Diversions 


Eiver  at  Bardsdale  Bridge 

Date 

Second  :     J3^t3 
Feet  : 

Second 
Feet 

Data 

Second 

Feet 

May  23,  1920 

16.5  i   Jun.  14,  1922 

32.1 

Nov.  26,  1924 

2.4 

May  19,  1921 

:   14,8  ;  Jul.  17,  1923 

17.2 

Mar.  30,  1925 

29.6 

Sep.  1,  1921 

10.2  ;  Jul.  7,  1924 

0.0 

Mar.   8,  1926 

0.0 

Nov.  9.  1921 

6.6  : 

River  Above  Mouth  of  Sespe  Creek 


Nov. 

17. 

1921  : 

4.0  :  Jul.  7.  1924  :    0.0  :  Nov.  26.  1924  : 

0.0 

River  Below  Mouth  of  Sespe  Creek 

Jul. 

1'7, 

1^23  : 

12.7  :  Jul.  7.  1924  :    0.0  :              : 

River  Opposite  San  Cayetano  Pumping  Plant 

Nov. 
Jul. 

17. 

1921  : 
1923  : 

2.1  :  Jtil.   7,  1924  ;    0.0  :  Nov.  25,  1924  ; 
4.5  :              :        :         '     : 

0.0 

Lower  Carmicle  Ditch  Diversion 

Jul. 

l"?, 

1925  : 

3.3  :              :       :              : 

River  Below  Lower  CeUTnicle  Ditch  Intake 


Jul.    17.    1923   :  1.2,; 


River  at  East  Line  of  Rancho  Santa  Paula  Y  Saticoy 

Nov.  15.  1921  :   33.6  : ; ; 
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Table  Ho.  8  (Continued) 
Miscellaneous  Discharge  Measurements  of  Sainta  Clai'a  Hiver  and  Diversions 


Farmers  Ditch  Diversion  and  Total  Flow  in  River  at  Intake  in  Second  Feet 


Farmers   : 

Flow    : 

Total   : 

Fmnors   : 

Flow    : 

Total 

Date 

Irr.  Co.  ; 

Passing 

Flow  in 

Date  . 

Irr.  Co,  ■ 

Passing  : 

Flow  in 

Diversion: 

Intake  : 

River   : 

Diversion: 

Intake   : 

River 

1920 

1921 

May  23 

22.8 

50.5 

73.3 

Jun  14 

16.0 

71.4  . 

87.4 

30 

:    23.8 

56.5 

80.3 

21 

20.9 

48.3 

69.2 

Jun  6 

:    27.7 

:   37.8 

65.5 

Jul  2 

:    27.6 

33.2 

:   60.8 

14 

:    26.6 

:   33.9 

:    60.5 

:     8 

:    25.5 

19 

:    22.7 

34.7 

:    57.4 

:     9 

27.0 

29.9 

:   56.9 

24 

:    23.7 

33.3 

:    57.0 

:    16 

29.4 

:   23.4 

:   52.8 

29 

:    25.4 

33.4 

:    58.8 

:    23 

:    25.7 

:   26.7 

:   52.4 

Jul  3 

:    24.9 

Aug  3 

:    23.7 

26.6 

50.3 

4 

25.6 

25.3 

50.9 

15 

:    25.7 

21.3 

47.5 

7 

:    27.9 

:   26.5 

:    54.4 

24 

:    27.5 

19.1 

:   46.6 

17 

26.5 

26.1 

:    52.6 

29 

24.0 

21.4 

:   45.4 

27 

25.7 

22.5 

48.2 

Sep  12 

:    23.7 

28.5 

:   52.2 

Aug  3 

22.9 

20.2 

:    43.1 

27 

15.6 

:   34.7 

:   50.3 

5 

20.2 

23.2 

:    43.4 

Oct  8 

:    14.9 

35.0 

:   49.9 

17 

24.3 

23.4 

47.7 

20 

14.8 

37.4 

52.2 

25 

24.5 

24.4 

48.9 

Nov  3 

16.6 

;   37.5 

54.1 

Sep  3 

25.2 

30.2 

56.4 

14 

17.0 

5?.  7 

56.7 

14  . 

22.9 

32.4 

55.3 

Dec.  2 

19.5 

:   40 . 1 

:   59.6 

Oct  19 

22.9 

34.8 

:    57.7 

1922 

Nov'  3  ; 

19.0 

41.4 

60.4 

May  29 

:    23.0 

80.0 

:  103.0 

8 

88.8 

88.8 

Jun  6 

29.2 

44.5 

73.7 

10 

71.5 

71.5 

15 

26.3 

41.2 

67.5 

20 

79.2 

79.2 

24 

25.7 

37.9 

:   63.6 

1921 

iTul  3 

25.9 

34.5 

60.4 

Apr  14 

28.7 

73.0 

:   101.7 

12 

26.7 

31.2 

57.9 

25 

26.7 

65.5  . 

92.2 

18 

27.7 

29.7 

57.4 

27 

28.4 

44.4 

:    72,8 

26 

25.5 

34.3 

59.8 

28 

26.4 

42.7 

69,1 

Aug  11 

29.1 

26.7 

55.8 

29 

24.9 

36.4 

61.3 

18 

25.9 

33.8 

59.7 

30 

30.0  ' 

30.4 

60.4 

1923 

May  14  : 

21.1 

59.2 

80.3 

Mar.  9 

156.0 

20  , 

a  2307. 

19 

10.4 

101.5  : 

111.9 

27 

a  223. 

28 

28.1 

65.7 

93.8 

a.   Calculated  storm  flow. 
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Table  No.  8  (Continued) 
Miscellaneous  Discharge  Measurements  of  Santa  Clara  River  and  Diversions 
Farmers  Ditch  Diversion  and  Total  Flow  in  River  at  Intake  in  Second  Feet 


Farmers  : 

Flow    : 

Total   : 

Farmers  '• 

Flow    : 

Total 

Date 

Irr.  Co.  ' 

Passings  . 

Flow  in  : 

Date  : 

Irr.  Co.  ; 

Passing  • 

Flow  in 

Diversion; 

.Intake  : 

River   : 

Diversion: 

Intake  '• 

River 

1923 

1924 

May  7  : 

29.0 

69.3  : 

98.3  : 

Apr  26  : 

31.9  • 

39.9 

71.8 

14 

28.6 

45.1 

73.7 

May  3 

31.1 

32,9 

64.0 

21  • 

25.3 

47.0 

72.3 

10 

29.5 

20.9 

50.4 

28 

27.9 

42.2 

70.1 

16 

27.5 

19.4 

46.9 

Jun  4 

31.0 

38.4 

69.4 

22 

26.6 

21.3 

!    47.9 

11 

25.9 

39.6  , 

65.5 

23 

26.9 

22.4 

49.3 

18 

24.4 

31.9 

56.3 

24 

24.0 

21.1 

45.1 

25 

30.3 

30.0 

60.3 

31 

21.3 

19.8 

41.1 

Jul  2 

26.7 

33.2 

59.9 

Jun  7 

21.7 

19.7 

:    41.4 

9 

31.5 

27.8 

59.3 

14 

21.0 

•   18.6 

:    39.6 

17 

3oa 

28.8 

58.9 

21 

21.7 

16,0 

:    37.7 

23 

26.8 

27.6 

54.4 

24 

18.6 

17.9 

36.5 

30 

27.5 

:   20.2 

47.8 

28 

20.5 

15.7 

36.2 

Aug  6 

28.4 

23.2 

51.6 

Jul  1 

19.1 

16.5 

:    35.6 

13 

24.7 

27.5 

52.2 

5 

17.7 

20.2 

:    37.9 

20 

21.7 

28.4 

50.1 

12 

17.9 

20.4 

:    38.3 

27 

21.3 

33.4 

54.7 

19 

18.8 

21.3 

:    40.1 

10 

19.2 

35.6 

54.8 

26 

17.7 

16.3 

:    34.0 

18 

18.0 

39.0 

57.0 

Aug  2 

19*7 

:   17.5 

:    37.2 

25 

16.0 

44.0 

60.0 

'  8 

18.5 

18.6 

:    37.1 

Oct  1 

15.4 

43.4 

58.8 

16 

:    19.4 

.   16.3 

:    35.7 

15 

14.3 

44.7 

59.0 

23 

18.4 

:   17.4 

;    35.8 

Dec  11 

15.5 

48.6 

64.1 

30 

18.5 

18.9 

:    37.4 

1924 

•Sep  6 

:    21.5 

:   18.7 

:    40.2 

Jan  1 

b   18.0 

b  42.0 

:b   60.0 

13 

20.0 

:   18.5 

38.5 

14 

17.9 

38.9 

56.8 

20 

:    20.1 

18.9 

:    39.0 

25 

:    26.3 

29.5 

55.8 

27 

26.6 

:   18,3  ; 

44.9 

Feb  13 

:    29.4 

35.2 

64.6 

Oct  10 

:    19.4 

23.8 

43.2 

23 

28.3 

29.9 

58.2 

:Sov   13 

:    16.0 

:   30.9 

46.9 

26 

25.4 

:   25.4 

:    50.8 

:    24 

:    22.4 

:   22.3 

:    44.7 

Mar  24 

:    23.1 

:   42.6 

:    65.7 

:Dec  4 

:    23.8 

27.0 

:    50.8 

Apr  12 

19.9 

73.0 

:    92.9 

27 

20.2 

:   29,2 

:    49.4 

19 

:    30.8 

:   44.9 

:    75.7 

b.  Estimated 


321 


Table  No.  8  (Continued) 
Miscellaneotis  Diecliarge  Measurements  of  Santa  Clara  River  and  Diversions 
Farmers  Ditch  Diversion  and  Total  Flow  in  River  at  latake  in  Second  Feet 


Farmers 

Flow 

Total 

Farmers 

Flow 

Total 

Date 

Irr.  Co. 

:  passing 

.Flow  in 

Date 

Irr.  Co. 

Passing 

Flow  in 

Diversion 

Irtalre 

River 

D-'  version 

Intc''ke 

River 

1925 

1926 

Jan  7 

:    26.7 

17.7 

'.         44.4 

Jun  22 

26.7 

14.8 

41.5 

14 

27.1 

15»3 

42.4 

23 

27.0 

15.4 

42.4 

23 

39.4 

:    30 

20.9 

:   15.8 

36.7 

Feb  5 

:    26,9 

12.7 

39.6 

Jul  13 

19,5 

20.3 

:    39,8 

14 

:    25.7 

13.6 

:    39.3 

21 

:    18.1 

17.1 

35.2 

27 

:    25.0 

11.0 

36  oO 

27 

18.4 

:   16,9 

:    35.3 

Mar  13 

:    24.5 

:   13.3 

37.6 

Aiig  2 

:    15.5 

:   18.6 

:    34.1 

19 

16c5 

:   14.0 

:    30.5 

10 

17.0 

19.6 

:    36.6 

29 

:    17.7 

15.4 

:    33.1 

17 

16.5 

:   20.0 

:    36.5 

Apr  23 

13.6 

28.0 

41.6 

21 

20o4 

:   15.0 

:    35.4 

May  2 

:    13.8 

25.6 

:    39,4 

27 

:    15.8 

:   19.7 

35.5 

9 

:    24.9 

13.0 

:    37.9 

Sep  9 

:    17.2 

:   16.4 

33.6 

21 

:      =0 

34.4 

34.4 

22 

16.2 

:   16.8 

:    33-0 

Jun  4 

22.2 

13  >7 

:    35. S 

29 

:    23.3 

:   15,7 

;    39,0 

12 

!    26.5 

11.6 

:    38.1 

:0ct  7 

:    18.2 

:   15„0 

:    33.2 

19 

24.7 

12.7 

37.4 

15 

:    19.2 

:   16.4 

:    34.6 

26 

:    17.8 

11.2 

29.0 

20 

19.4 

Ic.O 

:    35.4 

Jul  7 

:    17.4 

16.4 

33.8 

28 

17.8 

:   17.2 

:    35.0 

13 

:    18.8 

15.5 

34.3 

Nov  3 

:    17.2 

iv.o 

:    34.2 

16 

:    11.3 

17.7 

29.0 

13 

17.8 

16.6 

34.4 

21 

13.6 

13.1 

26.7 

22 

17.5 

17.0 

34.3 

28 

14.2 

11.9 

26.1 

1927 

Aug  4 

:    16.2 

12.5 

28.7 

May  12 

9.3 

65.4 

74.7 

11 

14.8 

16.4  . 

31.2 

Ju.1  2 

17.4 

32.9 

:    50.3 

20 

11. &  . 

16.5 

28.4 

17 

18.0 

18.8 

36.8 

31 

12„7 

14.6 

27.3  ; 

20 

22-0 

17.3 

39.3 

Sep  14 

17.5  • 

12.6 

30.1  : 

22 

19.8 

19.6  : 

39,4 

29 

17.5 

]2.6 

30.1  : 

Jul  7 

18.5 

20.5 

38.9 

Oct  13 

14.5  : 

20.0 

34,5  : 

13  : 

13.9 

19.0 

32,9 

Nov  4 

11.7  , 

22.4 

34.1  : 

14 

16.4  : 

16.5  : 

32.9 

18  . 

23.4  : 

12.0  ■ 

35.4 

26 

15.^^ 

23.0  : 

38  c4 

Dec  10 

10.0 

24.9 

3<1.9  . 

Aug  16 

13.: 

21.7 

35.6 

1926 

Sep  7 

9.2  . 

23.1 

37.3 

Jan  18  : 

15.4  : 

12.9 

23.3 

23 

7.9 

26.9  . 

34.8 

May  14 

115.3  : 

Oct  12 

9.9  . 

25.2  : 

35.1 

Jun  14 

18,3 

28.4  : 

46.7  : 

a.  Calculated   stonn  flow. 

b.  Estimated. 


Z2S 


Table  IJo,   8   (Continued) 
Miscellaneous  Discharge  Measurements  of  Santa  Clara  River  and  Diversions 

, Sfiuth  Mgnntfiin   T.Rmnn   Cnmpa.ny  nivGrginn 


Date 


Second  : 
Feet     : 


Date 


Second 
Feet 


Date 


Second 
Feet 


Jan.   27^    1925 


1.5   :   Mar.   13.   1925   ; 


1.5 


River  Opposite  East  Line  of  Track  Ranch 


May  24,  1924   : 
Jun,  24.  1924  : 

19.8  :  Jun.  28,  1924  :   12.6  : 
15.0  :  Jun.   1.  1924  :   15,9  : 

Nov. 

25, 

19 

24  : 

26.8 

Diversion  South  of  Track  Ranch 

May  24.  1924   ; 

0,8  :             :        : 

: 

River  Opposite  West  Line  of  Track  Ranch 

Jul.   16.    1923    :        26„4   :   Feb.   25.    1924    :       25.0    :    


Aug.  17, 
Aug.  25, 
Feb.   25. 


Total  Flow  at  Santa  Clara  Water  ^  Irrigation  Company's   In^^ake 


1920 
1920 
1924 


24,5 
30.4 


:  lilay 

24, 

1924  : 

:  Jun, 

24, 

1924  : 

:  Jun. 

23, 

1924  : 

23.7 
16.2 
13.9 


Jul. 
Feb. 

Mar. 


5. 
13. 


1924  : 

18.8 

1925  : 

15.7 

1925  : 

15.4 

Santa  Clara  Water  &  Irrigation  Company's  Diversion 


Jul. 

27, 

1920 

19.3 

:  Feb. 

25,  1924 

16.5 

:  Feb. 

5, 

1925  : 

15.7 

Aug. 

17. 

1920 

23.5 

:  May 

24,  1924 

22.1 

:  Mar. 

13, 

1925  : 

15.4 

Aug. 

25, 

1920 

24.5 

:  Jun. 

24,  1924 

15,0 

:  Mar. 

30. 

1925  : 

20.9 

Nov. 

16, 

1921 

18.7 

:  Jun. 

28,  1924 

13„1 

:  Jul. 

13, 

1925  : 

14.9 

Jun. 

14, 

1922 

31.1 

:  Jul, 

5,  1924 

17.9 

Jul. 

16, 

1923 

28.4 

■:  Nov. 

25.  1924 

16.7 



River  Below  Santa  Clara  VJater  &  Irrigation  Compan.y's  Intake 


Feb. 

25, 

1924  i 

13o9 

!  Jun. 

28,  1924  : 

.8 

:  Feb. 

5,  1925  : 

0.0 

May 

24, 

1924  : 

1.6 

:  Jul. 

5,  1924  : 

1.0 

:  Mar. 

13,  1925  : 

0.0 

Jun. 

24, 

1924  : 

1.1 

River  at  Saticoy  Bridge 


Nov. 
Jijn, 

16. 
14, 

1921  : 

1922  : 

9.0 
54.1 

:  Ivlar.  30,  1925  :   32o6  :  Apr. 
:  liter.  31.  1925  :   38-3  :  I«ter. 

6,  1925  : 
8.  1926  : 

206. 
70.2 

River  at  Montalvo  Bridge 

8.  1926  : 

H&r. 

31, 

1925  r 

0.0 

:  Apr.   6.  1925  j   144.   :  Mar. 

59.7 
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Table  No.  9 

Miscellaneous  Discharge  Measurements  of  Piru  Creek  and  Diversions 

BY  SANTA  CIAEA  WATER  CONSERVATION  DISTRICT 


Total  Flow  of  Creek  at  Piru  Land  &   Water  Company's  Intake 


Date 

Second  :     _  .       :  Second 
Feet  :     ^^^^              :     Feet 

Date 

Second 
Feet 

May 

Nov. 

19,  1921 
26.  1924 

:   21.7  :  Jan.  27,  1925  :    6.7 
1.5  :              : 

Mar.  14, 

1925 

8.8 

Piru  Land  &   Water  Company's  Diversion 

May  19,  1921  :    7.2  :  Jul.  17,  1923  :    2.7  :  Mar.  14,  1925  :    4.0 
Nov.  18.  1921  ;    5.0  :  Jan.  27.  1925  :    2.0  j ; 


Har^rave  A  Comfort  Ditch  Pi version 


May  19,  1921  :    8.1  :  Jvl.   17,  1923  :    0.0  :  Jul.  7,  1924  :    1.5 
Nov.  18.  1921  :    5.1  : ; ; : 


Creek  at  Southern  P? cific  P^ilroad  Bridge 


Mar.  8.  1926  ;   33.0  : 
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Table  No.  10 
Miscellaneous  Discharge  Measurements  of  Sespe  Creek  and  Diversions 

BY  SANTA  CLAEA  WAT3R  CONSERVATION  DISTRICT 


Fillmore  Irrigation  CompR.ny 

Diversion 

Date 

Second  :          '    :  Second  : 
:  Feet'  :   ■   -^^^^     :  Feet  : 

,Date 

Second 
Feet 

Jun. 
Aug. 
Nov. 

15,  1921 
31,  1921 
18.  1921 

.  *  25.4  :  Jul..  17,  1923  :    5.7  : 

♦  4.6  :  Nov.  26,  1924  :  *  3.6  : 

:  *  5.2  :  Jan.  27.  1925  :    6.2  : 

Mar.  14,  1925 
Mar.  30,  1925 
Jul.  10.  1925 

6.8 

4.0 
3.0 

*  Total  Flow  of  Creek 


Sespe  Creek  at  Highway  Bridge 


Mar.  30. 

1925  : 

32.5 

Mar.   8.  1926  :   34.8  : 

; 

.  '  Atmore  Ditch  Diversion 

Nov.  17, 
Jul.  17. 

1921  : 
1923  : 

1.9 

0.0 

:  Jul.   7,  1924  :    2.5  :  Mar. 

14, 

1925  : 

2.1 

Fish  Slough  Near  Mouth  of  Sespe  Creek 

Jul. 

7.  1924  : 

1.8  :              :        : 

: 

Seeve   Creek  Near  Mouth 

Nov. 

17.  1921  : 

3.7  :  Jul.  7.  1924  :    4.3  ;  Nov.  26. 

1924  : 

2.2 

525 


Table  No.   11 

i 

t 

Miscellaneous  Dispharge  Measurements-. of- Ssjita  Paula  Creek  and  Diversions 

BY  gA^lA.  CLAEA  WATEE   CONSERVATION  DISTRICT 


■ , .  -  ■  ■ 

Santa  Paula  Water  Vi/orks  "Diversion 

Date 

Second  :    ^^^^       :  Secoad  :     ' ^^^^ 
:     Feet   :     '    ,     :  Feet   : 

Second 
■  Feet 

Jan. 

27.  1925 

:  ♦  2.0  :  Mar.  16.  1925  :  *  1.6  :  Apr.   6.  1925 

:    6,8 

*  Total  flow. 


Apr.  D.  1935  :    9.0 


Cre-5k  at  Rafferty  Brid|°:e_ 
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Table  No.  15 
SAN  FEAITCISQUITO  CANYON  .'illD  DKY  CiNYON 
Discli'''.rge  Measuremants  of  Flow  from  Los  Angeles  Alueduct 


San  Franc isqui to  Canyon    • 

Dry  Canyon 

Date 

Time 

•   Second  Feet 

Tine 

Second  feet 

1S27 

' 

Nov.  10  : 

1 : 55P     : 

18.3 

12 

12!lOP 

;      18.5 

17 

1:30P 

31.8 

29 

1:00P 

55.4 

Dec.  1 

:     11:50A 

10.6 

2 

:      2:00P 

11.8 

21 

8:15A 

:      10.1 

21 

8:35A 

16.2 

21 

9:00A 

:      42.5 

21 

9:30A 

49  oO 

21 

10:0aV 

48.4 

21 

10;5QA 

48.4 

21 

12:15P 

57.6 

21 

12:55P 

53.7 

1928 

Jan.  7 

11:15A 

2.96 

May   3 

10:30A 

*   1.12 

*Measured  at  Dan;  Site. 
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TABLE  NO.      16 


SAIITA  CIu\BA  RIVER 


Discharge  Measurements  in  Soledad  Canj''on  at  Los  Angeles 
Citj'-  Aqueduct  Mile     0,00 


Date 


1927 
Not.  "8 
10 
12 
15 
17 
22 


Time 


10: 30 A 
3. COP 
10:2CA 
12:30? 
10:'35A 
11:40A 


Second-Feet 


50.7 

50.0 

54.5 

112.0 

120.0 

110.0 


Note:     This  water  is  froia  Los  ^liigoles  City  Aqueduct 


"^^ 

Date 

:     Tino 

:     Second-Feet 

1927 

Dec,     ■2. 

::   11:45A 

122. 

Dec.     4 

l:00P 

115. 

5 

ir;  ;25P 

110. 

31 

ll:30A  : 

55.0 

1929 

Feb.  21 

::   10:50A 

54.5 

Discliargc  Iloasurements  at  Bc\iciuet  Canyon  Road,  Miles  1.7 


Dr.ite 

Time      : 

Second-Fcot    : 

Date      : 

— If 

Time 

Sccond-Foct 

1927 

1927 

[ 

Nov.        8 

11:40A 

:             21,9         : 

Not,     22 

ir  :35A 

113, 

10 

1C:10A 

31,1         : 

'     1929 

12 

ll:OOA 

36,2          : 

Fch,     19 

2:00r  : 

44o5 

17 

11:50A 

98.1          : 

Note:     Thic:  water  is  from  Los  ^ingoles  City  Aqueduct, 


Discharge  Mca^suroments  at  Southern  Pacific  Railroad  Bridge,  Miles     4,1 


6ate 


1927 
Nov,     22 
Dec,        5 
9 


Time 


2:10P 
2:20P 
9:40P 


ScGond-Foet 


89,2 
119.0 
2.52 


...  5£'!^.1„ 

1928 
Jan,     23 


Time 


9. 50  A 


Sccond-Fcct 


3,26 


Note:  This  water  is  from  Los  ^Vngeles  City  i^queduct. 


zM 


T;^L5  no,   16  continued. 


S.'J-ITA  CIARl.  RI7ER 


Discharge  Moasurcmcnts  at  B'ridC^Q   V7ost  of  Saugus 
on  State  Highway  (US  99),  Miles  4,5 


• 

Date     : 

TJjne 

:   Second-Feet   : 

:     Date 

:__}jj.ae___ 

:  Second-Feet 

1927     : 

:      1930 

Oct.     13: 

10:35A 

:              0,93        : 

:Mar^     4 

:  10:45A 

:              0.88 

Dec,       5: 

3:l5P 

:          118,            : 

:           31 

:     9:25A 

:                .88 

9: 

10:40A 

:              3,56        : 

:Apr.  30 

:      9;45A 

:                .48 

1928      : 

:jun,     2 

:   10:00A 

:               .41 

Jan,     23: 

9: 20  A 

:              5.60        : 

:jia.     2 

:   10:0OA 

:                .36 

Feb.     22: 

9:25A 

2.96        : 

:Aug.     1 

:   12:00M 

:              .17 

Mar,     26: 

10:45A 

10.4          : 

:            29 

:   10:00A 

:                .14 

May         2 : 

9:30A 

:             4.22        : 

:0ct.     4 

:     9:00A 

:                ,20 

June       1 : 

9:30A 

3,24       : 

28 

:      9:25A 

.15 

July       2 : 

8:40A 

::           1.81       : 

'Dec.     2 

:      9 :00A 

:               ,12 

31: 

e:15A 

1.69        : 

31 

:  10:40A 

:                .15 

Aug.     31: 

9:22A  . 

.81        : 

1931 

Oct,       3: 

8:37A 

.67       : 

Feb,     2 

!     1:30P 

:               ,25 

■     29: 

9:13A 

1,44       : 

27 

:    10:45A 

«25 

Nov,     30: 

8:50A 

1,47        : 

Apr,     2 

:     8:25A 

.54 

1929     : 

.May       4 

:     9:30A 

.20 

Jan,        7: 

9.35A 

1,36        : 

31 

:     8:45A 

.25 

29: 

9:35A 

1,59 

Jun     29 

:   10:55A 

.20  • 

Feb,     19: 

2:40P 

47.3          : 

Jul     30 

:  12:4CP 

ao 

■      21: 

12:10P   . 

5:^.3         :            : 

Sep       1 

:     8:45A 

.20 

Mar,        5 : 

10:05A 

3.89        : 

Oct"      1 

:     8:55A 

.20 

29: 

9:20A  : 

2,03        :            : 

Kov,     2 

1G:40A 

.20 

Apr.     26: 

9:05A   : 

1,29        : 

Dec.      3 

■   10:45A 

.25 

June       3 : 

10:00A   : 

189        :            : 

1932 

July       l: 

9:15A   : 

.57       :            : 

Jan     22 

8:40A  : 

.51 

30: 

9:35--   : 

,32        :            : 

Mar.  31' : 

12:00M   : 

.69 

Sep,       5: 

9:30A   : 

,33       :            : 

May      2   ; 

12:25P  : 

.35 

30: 

8c45A   : 

.42        :            : 

31 

11:45A   : 

.26 

Oct,     31: 

10:00A    : 

,49        :            : 

Jun     30    ; 

12:20P  : 

,25 

Dec,       2 : 

8:50A   : 

.47        :            : 

Aug       3  : 

12:2;P  : 

,20 

31: 

9:50A   : 

,88        :            : 

Sep.     1   : 

12:15P  : 

.20 

1930     : 

30   : 

1J:15P  : 

,20 

Feb,       3: 

11:30A   : 

,97       :            : 

TABLE  NO.  15  continued. 

S.vNTA  CI.'uU  RrV2R 
Discharge  Measureiaents  at  Castaic  Bridge,  Miles  5.8 
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Date 

;     Time 

'   Second-Feet: 

Date 

:      Tirae 

•   Second-Feet 

1927 

:      1930 

Oct     13 

12:00M 

:            7.34        : 

.Mar         4 

.   11:05A 

8.82 

Dec        5 

5:57P 

:        127.            : 

:              31 

:   1C:10A 

9.01 

6 

9:30A 

119.            : 

.Apr       30 

.   10:10A 

7.92 

9 

•  11:25A 

10.7          : 

.Jun         2 

:  10:25A 

:              4.24 

1928 

:Jul         2 

:  10:20A 

4.46 

Jan     23 

:   10:15A 

:          11.2          : 

;Aiig         1 

:   12:35P 

7.13 

Feb     22 

.  lOrlOA 

:          10.6          : 

:              29 

10:25A 

:               7.23 

Mar     26 

10:25A 

:         20,8         : 

:Oct         4 

.      9:20A 

7.10 

jiay       2 

10:10A 

:         13.0          : 

28 

.      9:50A 

:              7.83 

Jim       1 

:  10:15.1 

:          11.2          : 

:Dec          2 

:      9:40A 

6.74 

Jul       2 

9: 10  A 

11,0          : 

:              31 

ll:10-» 

7.79 

31 

8:50A 

10.2          : 

1931 

Aug     31 

10:02A 

9.63        : 

.Feb         2 

1:50P 

8.34 

Oct        3 

9:15A 

11.4          : 

27 

11 :  10.. 

7.98 

29 

lOrOOA 

11.1         : 

ifov     50 

9:25.\ 

11,3          : 

:Apr         2 

8:4a> 

7.97 

'  1929 

.Maj'-         4 

10: 10 A 

7.92 

Jan       7 

10 :  15A 

10.7          : 

51 

:     9:10A 

7.60 

29 

lOtOOA 

10.6         : 

Jim       2  9 

11:20  A 

6.11 

Mar       5 

10:45A 

11.3          : 

Jul       30 

1:00P 

5.94 

29 

9:50A 

11 .0          : 

.Sep         1 

.     9:10A 

7.27 

Apr     26 

9 :  30A 

11,1          : 

Oct          1 

9:20A   . 

7.01 

Jun       3 

10 : 40A 

11.2          : 

rov         2 

ll:10A   : 

6.73 

Jul       1   : 

9,45.- 

B.52        :              : 

Dec         3   : 

ll.lOA  : 

6.63 

30    . 

lOrOOA      • 

7.58        : 

1932 

Sep        5 

9: 50  A 

7.56        : 

Jan       22 

9:10A   : 

7. 02 

30 

9 :00A 

8...>5        :              : 

Mar       31 

12:50P   : 

6.67 

■Oct     51 

10:2ai 

8.61        :              : 

May        2 

1:00P  : 

5.19 

Dec       2    • 

9:15- 

8.97        : 

31 

12:15P  : 

5.88 

31    : 

10:10- 

7.82        : 

Jun       3C 

12 : 40P 

5.29 

1930 

Aug          3 

12:4CP  : 

4.69 

•Feb       3 

12:00M 

7.89        : 

Sep         1    : 

12:30P  : 

6.18 

Sep       3C    : 

12:25P  : 

5.65 
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TABLE  NO.  16  Continued 


SANTA  CLARA  HTVER 
Discharge  Measurements  at  County  Line,  Miles  11,5 


Date 

:     Time     : 

Second-Feet      : 

:       Date 

:       Time 

:  Second-Fcct 

1927 

'      1930 

Oct     13 

3;30P 

:            12,9          : 

:Mar     31 

:     10:50A 

I            25.6 

Nov     12 

2:  SOP 

44.4          : 

:Apr     30 

t     10:50A 

:           20,1 

Dec       6 

10:35A 

:          136,            : 

:Jun       2 

:      ll.OOA 

:           18.2 

9 

12:10P 

25,9          : 

.Jul       2 

:     10:55A 

17,8 

1-928 

.Aug.     1 

:       1:45P 

:            12,9 

Jan,  23 

10:60A 

:           26,1         : 

11 

:     11: 50 A 

:           13,6 

Feb,  22: 

10: 50 A 

23.6          : 

21 

:       3.10P 

:            13. S 

Mat     26 

12:35.'. 

53.9          : 

29 

:     11:20A 

:           12.2 

May       2 

11:05A 

31.2          : 

Oct        4 

.      10 :05A 

17.8 

Jun       1 

llrlOA 

23,7 

28 

:     10:30A 

:            17.0 

Jul       2 

10:10-- 

24..8          : 

.Dec       2 

:     10:30A 

20.6 

31 

9:45-1 

20.6          : 

Dec     31 

12 : lOP 

30.9 

Aug.    31 

11:00A 

21.4          : 

:     1931 

Oct       3 

10:10A 

20.4         : 

Feb       2 

:       2:35P 

:            19,9 

5 

9:35-". 

22.7          : 

27 

:      12:15P 

:           2^,1 

■    29 

11:OOA 

21.1          : 

Apr.      2 

:        9:50-1. 

17.5 

Nov.   30: 

10:20A 

22.7          : 

Maj'       4 

:     ].l:10;. 

18.8 

1920 

31 

:     10: 00 A 

15.8 

Jqa       7: 

llrlOA 

23.7          : 

Jun     29 

•     12: OOP 

*      9'.  79 

29 

10:45A 

24.1          : 

Jul     30 

:       2, OOP 

11.8 

Mar       5- 

11: 20 A 

25.9          :             : 

Sep       1 

10:10A 

16.9 

29 

10:40A 

22,6          : 

10 

11:50A 

15.6 

Apr     26: 

10: 20 A  • 

23.5          :             : 

Oct       1 

10: 00 A 

15,7 

Jun       3: 

ll:20A 

18,6          : 

Not       2 

:     12:30P 

16,8 

Jul       1: 

10:40A 

17.0         : 

Dec       3 

12:20P 

19,2 

30: 

10: 50  A 

14.9          :            : 

1932 

Sep       5: 

10: 50 A  : 

16.8          :            : 

Jan     22 

10:00A 

21,2 

30: 

9:40A 

18.0          :            : 

Mar     31 

1:50P' 

aD  ,6 

Oct     31, 

11:15A   : 

17.2           ; 

May       2    , 

ls50P: 

18,4 

Dec       2: 

10:05A  : 

20.0          :            : 

31 

1:25P: 

17,3 

31: 

10:50A   : 

20.5          :            : 

Jun     30 

1:30P: 

13,0 

1930    : 

Aug.     3   : 

1:20P: 

11.5 

Feb.      3: 

2:20P   : 

22.9         :            : 

Sep       1    : 

1:20P: 

13.2 

Mar.      4: 

11 : 40A 

22.3          :             : 

30    : 

1:20P: 

15.7 

*  Diversion  above  measuring  point  by  Newfhall  Ranch  County  line  pump, 


I 


T.'-BLE  NO.   16     Continued, 


S/JITA  CUJU,  niVEH 


Discharge  Ileasurcoents  at  Blue  Cut,  Miles  12,3 
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Date 

Tine 

Second-Foet    : 

uate 

Time 

Soconi-Fcet 

1930 

1932 

Jul      13 

9:40A 

13.7          : 

May     31 

2:00P 

18,8 

13 

10: IDA 

14.1          : 

Jun     15 

9.50.1 

17.3 

14 

8:10.; 

13.9          : 

ZC 

1.55P 

14,7 

19 

2:^10P 

13.2          : 

Jul     14 

0.50A  : 

10.6 

26 

2:50? 

12.5          : 

Aug       3 

1.45P 

15.9 

Aug        1 

2:15P 

12,2          : 

9 

3.'45r 

i-;.9 

11 

.     2:20P 

14.6           : 

19 

9:40.'. 

14  »4 

21 

2:30P 

15.0          : 

Sep       1 

3:10P 

14,4 

'    1932 

15 

9:10^. 

14,0 

i:ay       2 

2:  SOP 

13.3          : 

30 

1:50P 

18.2 

16: 

9:35.. 

21.4          : 
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TI.3LZ   NO.  16  Continued 

SIIJTA.  CL'iR/l  HITER 
Discharee  Measurements  above  Kewhall  Ranch  Diversion,  Miles  12,9 


Date 

Time 

'  Second-Feet   : 

:   Date 

Tirac 

Second-Feet 

1928 

:  1930 

Jul     2 

12:40P 

24.8         : 

.Jul     14 

;  10:<L-5.V 

13.0 

31 

12:20P 

21.8          : 

:            26 

3:45? 

12,0 

Aug  31 

12: 2 OP 

21.8         : 

:Aug       1 

:     3:1QP 

10,8 

Oct     5: 

12:40P 

22.2          : 

11 

1:10P   : 

14.3 

29 

l:10P 

22.4          : 

:           21 

4:30P   : 

13.6 

Discharge  Measurements  above  Camulos  Ranch  Diversion,  Miles  13,2 


Date 

Time 

Sccond-Foet   : 

Date     . 

Time 

'   Socond-Foot 

1928 

1930 

Kay     5 

11:50A 

24.4              : 

:Jia     19 

3:10P 

:            10.3 

Jun     1 

12: COM 

:        24.6               : 

26 

3:20P 

3.59 

Jul     2 

11:00A 

:       20.8              : 

Aug       1 

2:35P 

:              6.66 

31 

10: 40  A 

:       20,2              : 

:           11 

:  12:35? 

:           10.0 

Aug  31 

11: 45 A 

17.1 

21 

•     3:55? 

9.75 

Oct     5 

10:2ai 

:        18.6              : 

:           29 

11:4CA 

9.40 

29 

11:35A 

19.7               : 

:0ct       4 

10:30  A 

15.6 

Nov  30 

11:35A 

23,4               : 

28 

ll:05.. 

14.5 

1929 

1931 

Jan     7 

11:55A 

:       24.4              : 

Apr       2 

10: 50  A 

14.3 

29 

11:20A 

29,4              : 

May      4 

12: 50? 

18.1 

Mar     5 

12:20? 

27,0               : 

Jun     22 

1:25? 

6.41 

29 

:  11:2a; 

:       26,6              : 

Jul     30 

2:50? 

4,56 

Apr  26 

10;  55.1. 

25.9              : 

Aug     26   : 

3;00P   : 

8.03 

Jun     3   • 

12:10P 

18,3             : 

1932      : 

Jul     1 

11:15A 

14,4             : 

Apr     11   : 

11:20A  : 

17.8 

Sep     5 

12:40P 

13.2              : 

18   : 

10:50A   : 

15.5 

Oct     5 

3:25? 

14.1             :            ! 

25   : 

10:55?   : 

18.0 

Oct  31 

11 :  50:. 

15,2             : 

May      2    • 

2:50? 

13.5 

Dec     2 

10:50A 

21.8             : 

31   : 

2:30?   : 

14.6 

31 

11:30A 

17.7             : 

Jim     30    : 

2:25P   : 

10.6 

1930 

Aug       3   : 

2:25?   : 

9.97 

Jul     2 

ll:30A 

8.02            : 

9  : 

3:25?  : 

11,6 

14  : 

8.55A 

8.68            : 

Sep       1   : 

1:45?  : 

9.82 

15   : 

5. 35? 

7.34 

T..BLE  Ko,   IG  Continued 

S/JTTA  CLIJRI.  RIVER 
Discharge  Measurements  at  Torrey  Road,  Miles  18,1 
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Date 

•     Time 

:   Second-Feet    : 

:   Dat 

e 

:     TiiTie 

:  Second-Feet 

■1927 

:      1930 

Oct     13 

12:00M 

:          0.00            : 

:  Jan 

7 

2 

:'30P 

:          11.3 

Nov     14 

1:05? 

:         1.58           : 

8 

11 

:15A 

:           9.15 

Nov     17 

4:15P 

:          4.16            : 

10 

.   10 

:45A 

:         80,6 

22 

:      4:20P 

:         9.33           : 

11 

11 

:30.. 

:          46.5 

Dec       2 

2:20P 

5.44            : 

13 

1 

10? 

:         21,3 

27 

:  10: 40  A 

35.9              : 

16 

11 

:a)A 

:          114. 

28 

•10;  00  A 

:       22.4              : 

17 

:     2 

^10? 

:            50.6 

1928 

18 

:     9 

!'10A 

:            42 ,2 

Jan       3 

1:40? 

:       11,8              : 

19 

:  11 

1 20  A 

28,4 

23 

2:15? 

:          2.65            : 

20 

10 

:4-5A 

:            22.8 

Feb       5 

1:30? 

151.                : 

21 

:  10 

lOA 

:            17.9 

6 

11:^x0  A 

:        86.0               : 

23 

1 

10? 

:            14,7 

22 

•     3:15? 

13.5               : 

26 

•   10 

.45  A 

:            12,3 

Mar       1. 

2;  25? 

11,9              : 

Feb 

1 

11 

OOA 

:               9.86 

3: 

4:00: 

69.7              : 

8 

lliOOA 

:              5.06 

8: 

llr-iOA 

43.1             : 

24 

10 

25A 

:             7.73 

15: 

2:. 1-0? 

97.1               t 

Mar 

3 

11 

00^'^ 

:              9.30 

26 

3:20? 

2  9.4               : 

5 

11 

oO-x 

:           45,9 

Jul     31 

12:0011 

.00            : 

6 

11 

noA 

:            50.2 

Nov     14 

3:15? 

113.                 : 

7 

10 

50-L. 

:            30.5 

24 

1:00? 

5.90            : 

8 

('. 

■•:0a 

:            23.7 

30 

3:00? 

4,54            : 

10 

1 

10? 

:            18.2 

Dec     22 : 

1:33? 

9.58            : 

11- 

9 

lOA 

:            14.9 

29: 

11:30A 

9,03            : 

11 

10; 

oOA 

:            12.9 

1929 

17 

11 

'lOA 

:          150. 

Jan       7 

3:30? 

7.81            : 

19 

2 

30A 

:            01,4 

29: 

2:20? 

15.9              : 

20    : 

2: 

20? 

85.9 

Feb       8: 

10 : o5A 

30.5              : 

21   : 

2: 

15? 

80  »4 

19: 

10 : 50A     : 

19.6               : 

22    : 

1 

>50P 

77,1 

Har       1 

11: 50 A 

12.0               : 

24 

11 

lOA 

:             71.7 

5: 

3110? 

8.30             : 

25   : 

3 

05?  : 

:            73.3 

13 

l:l-5? 

40.1               : 

28   , 

11: 

':^A 

:            53.0 

14 

10:00A 

:      35 ,0              : 

31 

:  1: 

50?  : 

43.1 

14 

3:45? 

28.3               : 

Apr 

5   : 

10. 

:X)- 

:           2-'.  .o 

15 

9:10A 

27,9               : 

30 

P ' 

10? 

:           11.6 

15: 

12:50? 

24.1               : 

May 

5   : 

11; 

.50A 

:           34,3 

29 

3:20? 

12,7             : 

6   : 

10: 

4€A 

:            22 ,5 

Apr     26: 

3:50? 

14.6             :            : 

7   : 

9: 

50A 

:           19,5 

Jun       3 

12:00M 

,00           : 

15 

9: 

30A 

:            10,5 

1930    : 

Jun 

2    : 

2: 

00? 

:              1,00 

Jan       5- 

12:10? 

3,86 

6 

10: 

OOA 

:               .00 
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T;3LE  no.   16     Continued 


SANTA  CLARA  RIVER 
Discharge  Measurements  at  Torrey  Road,  Miles  18,1  (continued). 


Date 

:   Time 

:  Second-Poet   : 

:     Date 

:     Time 

:   Second-Feet 

1930 

:     1931 

Jun  12 

:   lO.-OOA 

:             0.00 

:IIov     27 

:     1 

•40P 

:         220  i 

1951 

:           28 

:   11 

15A 

:            46  iO 

Jan    3 

:     1 

rOOF 

:            12.8          : 

:,           29 

:  10 

20A 

:            13.7 

10 

:   12 

:25P 

:            3D  .6          : 

:Dec       9 

:   10 

•50A 

:'           25,5 

11 

:    12 

:OOII 

:            13,6          : 

:           21 

:   12 

30P 

:            41,7 

12 

:   12 

lOOII 

:            13.2          : 

:            22 

:   12 

15P 

:           35,5 

•17 

:   11 

:50A 

:              8,22        : 

25 

:   10 

30A 

:            34.1 

Feb     2 

:      4 

:00P 

:              6.76        : 

:            24 

:     9 

•50  A 

25.3 

7 

:    11 

:20A 

:          112.            : 

:            26 

:   3.1 

20A 

350  . 

8 

:     2 

:30? 

:          125.            : 

:            27 

:     9 

25A 

:            98,8 

9 

:   11 

:20A 

:            79,5          : 

:           29 

:     2: 

SOP 

:         544, 

10 

:    10 

:40A 

:            58 ,4 

:           30 

:   10 

35A 

:          184, 

11: 

:      9 

:40A 

:            50.3          : 

:            3a 

:      9,35A 

:         115. 

12 

:      9 

:50A 

:            57,5         : 

;     1932 

13 

:   10 

:10A 

76*^          : 

:Jan      1 

:   11:50A 

:           84,6 

14 

:   10 

:00A 

:            65,9          : 

:             2 

:  10:30A 

121. 

15 

:    10 

:30A 

:            76,6          : 

:             2 

:    10:15iV 

:           67,2 

16 

:   10 

L40A 

G4,5          : 

:           15 

:     3:3CP 

:            33,1 

17 

:     9 

:55A 

50.1          : 

:           22 

:   11:40A 

:                 .73 

18 

:    10 

:10A 

:            42.3          : 

:              2 

:     2:4CP 

:          323,' 

19 

:    10 

:50A 

33,7         : 

:Peb       3 

:      1:50P 

:          185. 

20 

:    10 

:10A 

:            37.8         : 

:             4 

:     1:10? 

:            87.5 

21 

:      9 

:  55A 

:            31.2 

:            5 

:   10:55A 

:             75.7 

23 

:   10 

:45A 

:            26.3         : 

:              6 

:   11:  OOA 

:             70.6 

25 

:   10 

:10A 

23.6          : 

:            12 

:      l:25P 

:          4'i5. 

27 

:      2 

:40P 

21  il          : 

:            13 

:     9 :  50A 

:          318, • 

Mar  17 

•      3 

:00P 

9.15        : 

:            14 

:     9:50A 

:          266, 

Apr     2 

2 

:25P 

6.12 

:            15 

:     1:10P 

:          224. 

27 

11 

:40A 

119,            : 

:            17 

:   12:20P 

:         238, 

28 

•    10 

:20A 

67.6          : 

:            18 

:     1:00P 

227, 

29 

11 

:45A 

39 ,2           : 

:            19 

:     1:10P 

:          198 , 

30 

10 

30A 

32  ..3          : 

2C 

■   11:40A 

193, 

May     4 

4-. 

lOP      . 

11,8          : 

21 

.   10:55.: 

193. 

25 

12 

lOP     : 

44,2          : 

22 

11:40.. 

187. 

26 

11 

20.1     : 

42.2 

23 

11:10A 

198. 

27 

8! 

55A      : 

23.9           : 

24 

10:30A  . 

194; 

31    : 

1: 

35P     : 

4,72        :            : 

25   : 

11:. 2D  A   : 

174, 

Jun  10    : 

11: 

05A     : 

5.50        :            : 

26    : 

11:15a:   : 

173. 

Aug  15   : 

9: 

30A     : 

14,7         :            : 

28    : 

10:45;.  : 

192, 

17   : 

9: 

55A      : 

5,07        :            : 

29    : 

1:50P  : 

185, 

Sep     1   : 

2: 

40P     : 

9.26        :            : 

Mar       4   : 

12:50P   : 

96,1 

Nov  15   : 

11: 

OOA     : 

51,7         :            : 

12    : 

12:15|>.: 

77,4 

Nov  16    : 

*  • 

•  • 

3: 

50P     : 

6.54       :            : 

SANTA  CLARA  RIVER 
Discharge  Measurements  at  Gavin  Road,  lliles  21,1 
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Date 

Tine 

,   Second-Feet: 

Date 

Time      : 

Second-Feet 

1927 

1929 

Nov.   22 

4:  SOP 

2.00          : 

Apr     26 

4:15P  : 

0.50 

Dec       2 

3:  OOP 

1 .00          : 

May       3 

4:00? 

0.50 

1928 

10 

11:10A   : 

0.25 

Jan       3 

2:30P 

0.0            : 

1930 

23 

5:  OOP 

0,0            : 

Jan       6 

12: 

001 : 

,00 

Feb       5 

2:30P 

11.6            : 

7 

1: 

20P    : 

9,80 

6 

2:00P 

ao        : 

8 

10: 

50A   : 

4.70 

Mar       3 

5:10P 

8.51          : 

10 

11 

lOA 

12.6 

4 

11: 50 A 

2.36          : 

11 

1. 

OOP 

49.7 

15 

4:13? 

:        41.2            : 

13 

1 

50? 

11.4 

21 

4:00P 

2.00          : 

16 

1 

40? 

94.5 

26 

4:05P 

.78          : 

17 

3 

15J.^ 

27.7 

31 

3:00P 

0.0            : 

18 

10 

20A 

22.4 

Nov     14 

4:55P 

79.3             : 

19 

12 

lOP 

7.88 

24 

3:35P 

3.00          : 

20 

11 

35A 

5.68 

30 

•      3:20P 

:         1.01         : 

21 

:      10 

50A    . 

3.95 

Dec     22 

2:25P 

4,15         : 

23 

1: 

40? 

3.03 

29 

12:15P 

3.56          : 

26 

11 

20A 

3.21 

1929 

Feb.     1 

11 

30A 

.80 

Jan       7 

4 

OOP 

3.22          : 

8 

11 

25A 

.50 

29 

:     5. 

OOP 

:          6.65          : 

24       : 

11 

lOA 

2.41 

Feb        5 

;   11 

20A 

48.1            : 

Liar       3 

11 

.20  A 

1.50 

8 

11 

20A 

20.4            : 

5 

12 

50P 

37.4 

16 

.   11 

25A 

9,09          : 

6 

11: 

30A 

35  .1 

21 

2 

30P 

17.8             : 

7 

11 

20A 

17.4 

23 

;   11 

40A 

:       23.1            : 

8 

10 

05A 

12.8 

24 

11 

55A   ■ 

3.95          : 

10 

2 

lOP 

4.75 

25 

3 

20? 

2.85          : 

11 

9 

50A 

5.40 

Mar       1 

12 

35P 

2.60          : 

11 

1 

50?   : 

2.93 

5 

3: 

50? 

1.54          : 

15 

11 

.lOA 

:        207. 

12 

3 

45? 

37,0             : 

16 

11 

40A 

220, 

13 

2. 

50? 

ao,3            : 

:                17 

1 

40? 

:        124. 

•    14 

:      9 

15A 

19,3            : 

19 

3 

15P 

42.5 

14 

3 

OOP 

14.7            : 

20 

2 

55? 

35.7 

19 

1 

20? 

:        11.2            : 

21 

2 

50? 

35.7 

22 

•   10 

25A 

4.67          : 

22 

2 

'20? 

41.0 

29 

3. 

40P 

1.30          : 

24 

3 

'40? 

29.5 

Apr       5 

12 

:30P 

55.9            : 

25 

4 

•00? 

19.5 

7 

11 

•15A 

43,0            : 

28 

12 

15? 

9.63 

8 

11 

20A 

23.8            : 

31 

2 

!15P 

1.00 

10 

:   10 

55A 

14,6             : 

Apr       8 

3 

OOP 

.10 

15 

9 

'iOA 

6.17          : 

30 

2 

30? 

.00 

19 

10 

:J;OA 

3.81 

.     Hay       5 

12: 

05? 

15.4 
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TiiBLE  KO,   16  continued 


Si"iIT:.  CLATL'.  RIVER 


Discharge  Measurements  at  Gavin  Road,  Miles.  .  21«1 

(Continued) 


Date      :     Time        : 

Second-Feet    : 

:     Date      : 

Tiiue     : 

Sec 

ond  Feot 

1930      :                     : 

:      1931     : 

May     6    :    11;00A      : 

3.92        : 

:May     26    : 

12:40P   : 

8.03 

7    :   10: OCA      : 

.50        : 

:            27  : 

9: 30  A  : 

1.56 

15   :      9:50A     : 

.00        : 

:           31   : 

2:30P   : 

.00 

1931      :                     : 

:Jim     10    : 

ll:30A  : 

.50 

Jan     2    :    11:35A      : 

65.7          : 

:           19   : 

5:00P  : 

.00 

3    :      1:45P     : 

7,11        : 

:Aug     15   : 

9:50-«  : 

8.79 

4   '   11:45A     : 

4*79        : 

:            17    : 

10:15A  : 

2.B 

8   '•    llrOOA     '• 

111.           : 

:            29   : 

2:20P  : 

1.39 

9   '    11:40A      • 

25.4         : 

:Sep       1  : 

3:20P  : 

7.29 

10   '     1:10P     '• 

5.68        ' 

:0ct       1  : 

5:00P  : 

.00 

11   =    12;40P     ' 

2.67        : 

:Kov     15  : 

ll:30A   : 

a 

16.20 

12   •    12:40P     ' 

2.41        : 

:            16  : 

4:10P  : 

a 

2.80 

13   :     1:-^15P     : 

1.30        : 

:            27   : 

3:20P  : 

a 

178. 

15   :      3;00P     : 

1.00        : 

:            28   : 

12:30P   : 

a 

23.6 

17   :    12:3QP     : 

.50        : 

:            29   : 

10:45A  : 

a 

2,26 

Feb     7    :    12:20P      : 
8   :      3:20P     : 

47.7          : 
74.1          : 

:Dec       9    : 
:            21   : 

11:35A  : 
2:30P   : 

a 
a 

8,36 
52,3 

9    :    12:40P      : 

22.6          : 

:           22    : 

l:OOP  : 

a 

10. 1 

10    :    11:25A     : 

12.2          : 

:           23 

ll:35A  : 

a 

14.1 

11    :    10:35A     : 

11.8          : 

;            24   : 

10:40A 

a 

8.08 

12    :   10: 40  A 

15.8          : 

:            26    : 

1:50? 

a 

232 , 

15   :   11:00A 

23.8         : 

:            27 

10:50A 

a 

60.2 

14  :  10:40A 

19.4 

:            29 

:     3:35P 

.   a 

401, 

15    :   11:10A 

:            23. 8 

;            30 

.   11:50A 

a 

101. 

16   :   11:40A 

:           20.4 

:           31 

ll:10A 

:    a- 

45.0 

17   :   10:3ai 

:             5.02 

:             :      1932 

18   :   11: 00 A 

1.50 

:           :Jan      1 

:  12:50P 

:   a 

27.3 

19   :   11:20A 

:             1.50 

:            :             2 

:   ll:50A 

:   a 

67.0 

a®   :   10:30A 

:             2,00 

;            :              3 

:  11:20A 

:   a 

SB  ,1 
8.15 

21   :   :i.0:30A 

:             2.00 

:           :             4 

:  10:50-'. 

:  a 

23   :   11:15A 

:              1.50 

:            :Feb       2 

:     3:35P 

:   b 

212  , 

25   :    11:10A 

1.00 

:            :             -'i 

:     1:50? 

:  b 

17,8 

27    :      5:10P 

:                .50 

:            :             ^ 

:   12:05? 

:  b 

15.1 

Mar  17   :      4: OOP 

Apr     2    :      3:25P 

27   :   12:25P 

:                .00 
:                .00 

:            :             6 
:            :           12 

:   12; 05? 
:     3:20P 

:  b 

:  b 

9.09 
73.4 

:            65.3 

:           13 

:     8:30A 

:   b 

45,7 

2  8  :   11:10A 

:            22.8 

:           :          15 

:     l:'l-5? 

:   b 

31.1 

29   :   12:10P 

2.50 

:          14 

:  10:50;. 

;  b 

22.9 

30   :   11:15A 

:                .20 

:           :           15 

:     2:4-0? 

:   b 

2  ,  64 

May     4   :     4:20P 

:                .00 

:            :Feb     17 

:     2:00P 

:   b 

29,0 

25   :     1:20P 

:              7.94 

34^ 


T.'JBLS  NO,  IG  continued. 


SMTA  CLARA  RI\^ER 


Discharge  Measurements  at  Gavin  Rocd,  Miles  21,1 
(continued) 


Date    : 

Time        : 

Socond-Feot    :            : 

Date        : 

Time      ; 

Soc 

,ond-Feet 

1932    : 

1932      : 

Feb     18 : 

2: 

40P      : 

b 

19.7        :            : 

Mar     10    : 

5:00?   : 

b 

0.10 

19: 

2 : 

45P     : 

b 

6.54     :            : 

12    : 

9:20k   : 

b 

5.50 

20: 

1: 

40P     : 

b 

0.50      :            : 

12    : 

-'-,00?   : 

b 

0,32 

21: 

11: 

50A      : 

b 

24,5        :             : 

14 

10:05A 

b 

0.56 

22: 

1: 

05?      : 

b 

25.6        :            : 

i4 

2:15P 

b 

0  .^2 

23: 

12: 

30P 

b 

21.8        :             : 

15    ■ 

11: 00 A 

b 

1,08 

24: 

11: 

?5A      : 

b 

21,8        :            : 

15 

11:4-0A 

c 

c  •  Oi^ 

25: 

12: 

40P      ■ 

b 

19.7        :            : 

15   : 

3:50P  : 

b 

0.16 

26: 

12  • 

20P      : 

b 

17.1       : 

16   : 

9:30A  ; 

b 

1,85 

2V: 

11: 

40A      • 

b 

15,6       :           : 

16  : 

lOrOOA 

c 

3,51 

28: 

11, 

35A 

b 

:^.2,0       :           : 

16   : 

4:L50P 

c 

2.30 

29: 

3 

lOP      . 

b 

13,5 

18  : 

1C?„00A 

I    c 

2.70 

Mar       1 : 

11- 

lOA 

b 

10.5       :            ! 

18 

5:  OOP 

.   c 

1.50 

1: 

1 

05P 

b 

2 .09      :             : 

19 

10:40A 

c 

2.38 

2: 

10 

:50A 

b 

10.5        :            : 

21   . 

10:40A 

c 

3.60 

2: 

4 

15? 

b 

0,36     : 

22 

10:35A 

c 

2,91 

3: 

10 

50A 

b 

5.57      : 

23 

10: 10  A 

c 

2,38 

3: 

4 

:10P 

b 

,00      : 

24 

10':30A 

:   c 

:;,09 

'-t  I 

11 

:00A 

b 

-.75      : 

25 

:   lOcrsOA 

.   c 

1,80 

'X  t 

4 

:20P 

:     b 

0.39      : 

26 

:   11:15a 

:   c 

1,20 

5: 

10 

:50A 

!      b 

5.11     : 

28 

;     9:05A 

;  C 

1,25 

5: 

4 

:10? 

:     b 

0.0       : 

30 

:     8:5:'A 

:   c 

1,78 

7: 

11 

;OCA 

:     b 

4,37     : 

:            31 

:  10:05i. 

:  c 

0.99 

7: 

5 

:00? 

;     b 

0 .0        : 

:Apr       4 

:  11:25A 

;  c 

1:13 

8: 

9 

t'-.b.^ 

:     b 

5.58      : 

:             5 

:  10:15.- 

:  c 

1.04 

n: 

A 

:00P 

:     b 

0.0       ; 

7 

'•■   11:25;. 

:  c 

0,47 

9: 

11 

:;jCA 

:     b 

4,0       : 

:              9 

:  li:25A 

:  c 

0,0 

10: 

11 

:oO.. 

:     b 

•^  ,80     : 

:           18 

:     1:50P 

:   c 

0,0 

Note: 

a  -  F.eas.  at  a  point  ^-  mi,  below  Gavin  Hd, 
b  -  mwas,  at  a  point  -J  mi,  below  Gavin  Rd, 
c  -  meas,  at  a  point  500  ft,  above  Gavin  Hd, 
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TiiBLE  NO.   16  Continued 


SIJ>n:A  GLMU.  RIVER 


Discharge  Measurements  at  Gespe  Land  and  'Tater  Company's  Intake, 

Miles  22,9 


Date 

Time 

:  Second-Feet  : 

:  Date 

■  Time 

•  Second-Feet 

1928 

1932 

May  4 

lltOOA 

1.07   : 

Mar  17 

10:30A 

3.73 

Jun  1 

8:20A 

4.07   : 

22 

12:50P 

4.18 

Jul  2 

3:15? 

2.49   : 

25 

11:10A 

3,97 

31 

7:10A 

2.06   : 

:Apr   4 

5:30? 

4.29 

Aug  31 

S:20A 

1.42        : 

11 

1:20? 

:     4.29 

Oct  5 

S:30A 

.64   : 

18 

1:50? 

5.56 

29 

.   3 : 15P 

;       .59   : 

25 

2:10? 

2.73 

Nov  30 

4:00P 

.61   : 

May   2 

9:00A 

2.46 

1929 

16 

11:50A 

:     2.56 

Jar.  7 

8:35A 

:      1.39    : 

:     31 

8:45A 

:     2.80 

29 

8;  50  A 

2.23    : 

Jun  13 

2:15? 

2.80 

Mar  5 

9:05A 

1.40    : 

:     30 

:  3:30? 

:     1.28 

29  • 

8;20A 

1.16   : 

Jul  14  : 

12:40? 

.56 

Apr  27 

8:10A 

1.93   : 

A.ug   3  : 

4:00? 

.00 

Jun  3 

9:10A 

,83   : 

Jul  1 

8:25A 

:      ,00   : 

Note:  These  are  measurements  of  water  risir,^;,  on  the  north  side  of 
the  river,  from  Piru  Basin.  There  was  no  rising  water  during 
the  period  from  July  1,  1929  to  approximately  March  1,  1932, 
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TABLE  KO.  16  Continued, 

S.WTA  CLARA  RIVER 
Discharge  I,5easurenents  at  Basolo  Ditch  Intake,  Miles  23,1 


Date 

:      Time 

Second-Feet    : 

Late 

Tjjne 

•  5econd-Fect 

1927 

1928 

Oct  14 

2:10P 

4,76          : 

.Aug     31 

4:30P 

0,00 

Dec     6 

3:45P 

9.40          : 

Nov     30 

4:20P 

2,67 

1928 

1929 

Jan    3 

3:10P 

10.9             : 

Jan       7 

4:35? 

5,18 

23 

3:20? 

10.4            : 

29 

5:55? 

:              8,23 

Feb     6 

2:55P 

10,5            : 

Mar       5 

4:00? 

5,09 

22 

4:30P 

11,8            : 

23 

4:10? 

:             4,31 

May     4 

12: 4 OP 

4.98          : 

.Apr     26 

8:45A 

:              5,B6 

Jun     1 

5:50P 

3.76           : 

:Jun       3 

4:00P 

,59 

Jul     2 

4:  OOP 

1,64          : 

Jul       1 

1:40? 

:                ,00 

31 

2:40P 

1,47          : 

Note:  These  are  measurements  of  water  rising,  in  the  main  channel  of 
the  river,  from  Piru  Basin, 
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TABLE  NO.     16     Continued. 


SANTA  CLARA.  JilTER 


Discharge  Measureraents  at  JiHinore  Bridge,  Miles  34,9 


Date      : 

Time        : 

Second-Feet    :            : 

Date     : 

Time      : 

Second-Feet 

1928    : 

1929     : 

Jan     3   : 

4:00P      : 

4.60        :            : 

Mar     12    : 

10:00A   : 

51,7 

S3    : 

4: OOP     : 

.72        :            : 

12    : 

4:40?  : 

37.8 

Feb     6    : 

3:50P     : 

4.07        :            : 

13    : 

3  J '-.5?   : 

22,6 

Mar     4    : 

ll:5oA      : 

4.30       :            : 

14   : 

l:Li0?  : 

ao.9 

Jul  31    : 

9: 00 A     : 

.00        :            : 

15   : 

2:30?  : 

16.7 

Nov  15    : 

1 : SOP     : 

10.5          :            : 

19    : 

2:00?   : 

16.7 

24  : 

2 :00F     : 

2,00       :            : 

22  : 

11:00A  : 

6.73 

30    : 

5: OOP     : 

1.00       :            : 

29    : 

4:50?  : 

4.53 

Dfcc     3    : 

3:30?      : 

252 .            :            : 

Apr       5   : 

10:00A  : 

148, 

4   : 

1:0SP     : 

6.09        :            : 

6   : 

9:00A  : 

75.5- 

5   : 

3:00P     : 

0,76       :            : 

7   : 

12:25?   : 

44,1 

13   : 

12:40?      : 

214,           :            : 

8   : 

12:30?  : 

23,0 

14   : 

10 : 45A     : 

17.1         :           : 

10   : 

12:10?   : 

18.2 

15   : 

11:25A     : 

8.21        :            : 

15  : 

10:10A   : 

10.4 

22    : 

3:05?     : 

4.48        :            : 

19   : 

10:45A  : 

6.75 

29    : 

12:50P     : 

4.62        :            : 

27   : 

9:10A   : 

.00 

1925      : 

1030      : 

Jan     7    : 

5:05P      : 

4.22        :            : 

Jan       7    : 

1:00?   : 

10.7 

16   : 

12 : 15?     : 

78,5          :            : 

8   : 

10:15A  : 

3.90 

17   : 

11:20A     : 

23.5          :            : 

10   : 

11:40A  : 

9.49 

20    : 

1:55?     : 

97.1          :            : 

11   : 

1:30?  . 

55,6 

21    : 

ll:OOA     : 

/-3.2          : 

13 

2:30?   ' 

12  ..6 

22    : 

10:20:.     ■ 

28.8          : 

14 

2  :05P 

24.0 

24  : 

9:45A     : 

13.6          : 

15 

4:45? 

234  » 

29    • 

4:10? 

8.71        : 

:           16 

:      2:20P 

:            82.8 

Feb     2 

2:45?     '• 

;           48.8          : 

17 

:     3:::5P 

26.2 

4 

ll:30A 

:           75.0         : 

!             18 

:  10:45A 

:          19.4 

4 

2:00? 

:           60.1         : 

:          19 

:  12;40P 

6.35 

5 

:  12:15? 

:            48.8          : 

:           20 

:  12:05? 

:            1.88 

8 

'   12:30? 

:           24.4         : 

:          21 

:  ll:30A 

1,73 

19 

9:10A 

27,2          : 

:          23 

:     2:00? 

:               1.97 

19 

:  12:10A 

f           12.1         : 

J             26 

:  12:00M 

:             1,15 

21 

:     3:20? 

:           21,6         : 

:Feb       1 

;   11: 40 A 

!                  ,00 

23 

:   12:30? 

23.7          : 

:          24 

:  ll:30A 

:            1.50 

24 

:   12:30P 

:              6,92 

:Mar       5 

:     1:20? 

:            35,8 

25 

:     3:50? 

:            6,76       : 

;           6 

:  I2:20p 

:            40,5 

Mar    1 

:     1:10? 

:             5,32       : 

7 

:  12:50? 

:            13.8 

5 

:     4;25P 

:            4.54       : 

8 

:  io:35A 

:            10.8 

10 

:   10:'i0A 

:         154.           : 

:            10 

:     2:40? 

:              3.52 

10 

:     3:15? 

:          195.            : 

;          11 

:  10:3Cui 

2.  96 

11 

:     9 : lOA 

:         156.           : 

:          15 

:     2:45? 

:         182, 

11 

:     3:25? 
1 

:         105 .           : 

:            15 

•     1:45? 

;          2  05, 

T."J3LE  NO.   16  Continued. 


SAMTA  CLARA  RIVL'R 


i47 


Discharge  Measurements  at  Fillmore  Bridge,   Miles  24.9 
(Continued) 


Date 

:     Time 

:   Secon.i-Feet    : 

:  Date 

:     Time 

:Second-fcet 

1930 

:      1931 

Mar     17 

:     2:40P 

:            96.6          : 

:Feb     19 

:    11 

:25A 

:              0.00 

18 

:     3:50P 

:            57.8 

:            20 

:   10 

:40A 

:                ,25 

19 

:     3:50P 

:            35.2          : 

:            21 

:   10 

I35A 

:                ,50 

20 

:     3:30P 

:            31.8          : 

:            23 

:   11 

!«5A 

:               .20 

21 

:     3:25P 

:            28.5          : 

25 

:   11 

:20A 

:                .10 

22 

•     2:50P 

:            36»1          : 

:            27 

:     3 

:30P 

:                .05 

23 

:     9:10A 

40.8          : 

:Apr     27 

:      1 

:50P 

:            52,1 

28 

:     1:10P 

:              8.59        : 

:           28 

:    11 

45A 

:            11.3 

29 

:      6:00P 

:                 .00        : 

:           2? 

:     8 

:30A 

:                ,50 

31 

:     2:30P 

:                .00        : 

:           29 

:  12 

2  OP 

:                .20 

Hay       4 

.      6:10P 

:            36.3          : 

:            30 

:   11 

:00A 

:               .00 

5 

12:50P 

15.2          : 

I-iay     25 

:     2 

:05P 

:              8.42 

6 

11 : 30A 

G.OO       : 

26 

25P 

:              5.23 

7 

10 :25A 

:                .00       : 

:            27 

:     9 

:50A 

:                ..50 

1931 

:Jiin     10 

:   12: 

OOM 

:                .00 

Jan       2 

10 

:50A 

215,             : 

:Aug     15 

:   10 

35A 

:             9,16 

2 

2 

'30P 

39.0          : 

:           17 

:   10 

•40  A 

:              1.25 

3 

2 

25? 

5.97        : 

:Sep       1 

:     4 

OOP 

:              7.28 

4 

11 

:30X 

0.75        : 

:Oct       1 

:  12: 

oor," 

.00 

8 

•    10 

•15A 

:          117.            : 

I'lov     15 

:  11: 

55A 

:            16.0 

8 

2 

:50P 

113              : 

16 

'x 

.30? 

.00 

9 

12 

35P 

26.5          : 

27 

i\ 

:10P 

:         171, 

10 

1 

•40P 

5.28        : 

38 

:      1 

15P 

21,1 

11' 

1 

:00P 

1,00        : 

29 

11; 

OOA 

:                .00 

12 

12 

SOP 

.80        : 

Dec       9 

:   12 

10  P 

1.00 

13 

1 

30P 

.30        : 

21 

:     3. 

lOP 

:           46. 0 

15 

3 

•20P 

:                .20        : 

22 

:     1 

:35P 

:           12.0 

17 

:  12 

50P 

.10        : 

:            23 

•   12  < 

05P 

8.43 

?eb        6 

12 

!40P 

78.4          : 

:           24 

:  11. 

lOA 

:             3.48 

7 

1 

lOP 

17.9          : 

:            26 

:     2: 

40  P 

:         240, 

8 

3 

55P 

60.4          : 

:         27 

:  11: 

25A 

:           37.6 

9 

1 

25P 

9.51        : 

29 

4. 

45P 

:         379, 

10 

12: 

lOP 

4.94        : 

30 

:     l! 

2  or 

:           62.3 

11 

11- 

05A 

2,62        :            : 

31 

:   12: 

SOP 

:           16.8 

12 

11: 

25A 

6.18        : 

1932 

13 

12: 

05P 

14,3           : 

Jan       1 

1:40? 

2.00 

14: 

11! 

15A      : 

10.6          :             : 

2   : 

1:00P   : 

.:-5 .8 

15: 

11: 

-lOA      : 

17.0          :             : 

3   : 

ll:50A   : 

9.17 

16: 

12: 

15P     : 

8.17       :            : 

4   : 

11:00^.  : 

1.00 

17: 

11: 

lOA     : 

2.11       :            : 

Fett       2    : 

11:45A  ■ 

IB: 

11: 

lOA     : 

.50       :            : 

2   : 

4:20P   1 

157, 

348 


TABLE  rO.      16  Continued, 


SANTA  CLARA  RP/ER 


Discharge  Measurements  at' Fillmore  Bridge,  Miles  24,9 

(Continued) 


Date 

:     T  irae 

:  Second-Feet    : 

:   Date 

£__Tp^ie 

:   Second-feet 

1932 

:     1932 

Feb       3 

:  11 

:00A 

::           49,6        : 

:ivlar       7 

:     3 

:30P 

'              0.80 

3 

:     5 

;0.5P 

:             29,6        : 

:             8 

:     9 

SOOA 

:             4.57 

4 

:  11 

:10A 

:             13,6        : 

:             8 

:     4 

:00? 

:               .70 

4 

r^oP 

.:                4,55      : 

:             9 

••  11 

:50A 

:             4.47 

5 

:     1 

:15P 

:                4.30      : 

:           10 

:  10 

:50A 

3.20 

6 

:     1 

:10F 

:                1,47      : 

:           10 

:     4 

'.00? 

:              1.04 

7 

:  12 

:10P 

:                6,72      : 

:           12 

:     8 

-.30;^ 

:              3.46 

11 

:     3 

:20P 

:           179,           : 

:           12 

:     4 

:30P 

:             1.28 

12 

:     o 

:10A 

:              60,5         : 

:           13 

;       K 

;cop 

:             1.40 

12 

4 

"30? 

^i^  mO               I 

14 

9 

:20A 

',:              1.52 

13 

7 

.55A 

16,5        : 

14 

3 

.OOP 

:               .95 

13: 

2 

i^liP     : 

9.51     : 

15 

10 

.so:..  ; 

3.17 

14: 

11 

.30  A     : 

9,82     : 

15   : 

4 

.10?  : 

1.23 

15: 

3 

•OOP     : 

P. 25     : 

16   : 

9 

OO-i  : 

2,44 

17: 

o 

tOOP     : 

10.1       : 

16 

4 

;45P 

1.38 

18: 

o 

•?0P      : 

5,73      :            : 

17  : 

11 

OOA   : 

1.75 

19: 

3 

15F     : 

3 .80      : 

18 

9 

25A 

:              1,75 

20: 

2 

45P     : 

6,24      :            : 

18   : 

5 

2or 

:              1,80 

21: 

1 

lOP      : 

14,4        :            : 

19 

11 

50- 

.;,46 

22: 

15P     : 

15,2        :            : 

21   : 

11 

IS--.  : 

3,09 

23: 

1 

45P     : 

15,7        :            : 

22    : 

11 

20A  ' 

2,35 

24: 

1 

lOP      : 

13,8        :            : 

23    : 

10 

•.5A  : 

1,84 

25: 

1: 

•i5P      • 

11.4        : 

24    : 

11: 

05A   : 

1,76 

25: 

1: 

30P     : 

9,14     :           : 

25  : 

11 

50A  : 

1.47 

27: 

IP.: 

55F     : 

9.35      :            : 

36   : 

11 

40:w  : 

1.32 

28: 

If 

SOP     : 

15,0        :            : 

28   . 

8. 

30-   • 

1.41 

29: 

3' 

50F     : 

9,71     :            : 

31    : 

lo- 

30A  : 

1.39 

Mar       1 : 

IJ: 

OOP     : 

5.65     :            : 

Apr       4  : 

ll: 

50A   : 

1.08 

1: 

4; 

45P      : 

.93     :            : 

5   : 

10 

35/.   : 

.80 

2: 

11. 

lOA     : 

5,76      :            : 

7   : 

12: 

15P   : 

,88 

2: 

.1     . 

40P      : 

.70     :            : 

"•       • 

12: 

lOP    ' 

,61 

3: 

11: 

30A      : 

5,94      :            : 

11: 

1: 

4  OP   : 

.28 

3: 

*X  ( 

30P      : 

,50     :            ; 

18    : 

2: 

15P   : 

,00 

4: 

11: 

50/      : 

5,26      :            : 

25    : 

2: 

30P   : 

,00 

4: 

4' 

45P      : 

.60      :            : 

May       3    : 

9: 

20:i   : 

,00 

5: 

11: 

30.:      : 

5.48      :            : 

1 

5: 

4: 

30P      : 

,60      :            : 

6: 

11: 

30i:     : 

5,^18      :           -,: 

6: 

*x  I 

40P     ; 

,60     :           : 

7: 

11: 

35A     : 

5.03     :           : 

• 
• 
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TABLE  110.  16  Continued, 

S/iNTA  CLARA  RIVER 
Discharge  Measurements  above  mouth  of  Sespe  Creek,  Miles  2  7,0 


Date    : 

Time 

Second-Feet    :            : 

Date        : 

Time      : 

Second-Feet 

1929  [ 

1932     : 

Jan    8  • 

9:25A     ": 

0,20       ':            ': 

Feb     29  : 

10:00A  : 

7,^12 

24  ! 

10: 50 A     : 

.50       :            : 

29  : 

3:-10P  : 

10.0 

30  : 

9:45A     : 

1.00       :            : 

Mar       1  : 

11: 00 A  : 

5,01 

Feb     8  : 

1:50A     : 

3.00       :    :        : 

1  : 

2:50P  : 

4,43 

Mar     1  : 

3:30P     : 

1.05       :            : 

2  : 

10: 50 A  : 

7,63 

6  \ 

10:45A     . 

1.00       :            : 

2  : 

2:^iOP 

4,05 

30 ; 

9:40A     . 

1.10       :    :        : 

3  : 

10:50A  : 

5.07 

Apr  10   . 

2:00? 

9.'i8       : 

3  . 

3:00P  , 

2,32 

1930 

:               2.80        •             " 

4 

10:30A  . 

3,78 

Jan    8 

.     1:0QP 

4 

3:00? 

2,24 

Feb     5 

:     3:45P 

:                 .00        : 

:              5 

:   10:40A 

:            5,56 

24 

:      IrlOP 

:                .00        = 

•              5 

•     3:10? 

•            2.34 

Mar     7 

:     2:00? 

:            10.0          : 

7 

:  ll:OOA 

:            5.04 

11 

:    11:00A 

:              2 ,24       : 

:              8 

:   10:00a  : 

3.50 

31 

:     4:15? 

:                ,00        : 

10 

:   10: 20 A 

:            5.04 

1931 

:            12 

:     9.55.. 

:           4.31 

Fob   11 

:   12:50? 

1.28        : 

:            14 

:  10:00:^ 

:           1.98 

12 

:     1:25? 

:              2,93        : 

19 

:     4:10? 

:           1,88 

1932 

:            22 

:   10:jOA 

:           2,61 

Feb     4 

:      4:00? 

:              1.50        : 

:            24 

:    11:10.. 

:            2. £3 

6 

:     2:35? 

:                 .00        : 

:           26 

:   ll:30it. 

:            1«42 

21 

:      3:30? 

:              7.C7        : 

23 

'  10:40A 

2.10 

22 

:     1:00? 

:            14,7          : 

:Apr       1 

:    10 :10.x 

:            1.64 

23 

:   12:30? 

:            12.1          : 

:              4 

:   11:20A 

:            1,69 

24 

:   10:c5A 

:             9.65       : 

:              5 

:     2:00? 

:               ,79 

25 

:     9: 30 A 

:              7.20        : 

:              7 

:      3:05? 

:              .63 

26 

:      9:25A 

:              7.72        : 

:              9 

:     3:40? 

:             .59 

27 

:   10:05.: 

:              8.55        : 

!            11 

:     4:20? 

:              .58 

■:!8 

:     2::5? 

P. 51        : 

;            19 

:   ll:30A 

:             .00 
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TABLE  NO.   15     continued, 

SAIITA  CLARA  RIVER 
Discharge  Measuromcnts  at  Atmore  Road,  Miles  27,3 


Date    : 

Tlmo       : 

Socond-Foet    :            : 

Date      ' 

Time      : 

Secor.d-pFeot 

1927    : 

1931     : 

Oct  14    : 

5:00P      : 

0 .00        :            : 

Feb     11   , 

12; 55?  : 

62.8 

Dec  37    • 

1:45?      : 

93,7          :            : 

12   : 

1;25P   : 

67.3 

28    : 

12:301'     : 

48.8          :            : 

1932 

1928    : 

Jan       7 

12: 

10? 

67.7 

Jai     4 

11:20A 

20.2           :             ; 

8 

11 

'iOA 

61.8 

21 

il:00A 

15.6          : 

9 

1: 

50?   ' 

53.0 

Feb     2 

10 : 30A 

21 

3: 

50?    : 

45.8 

6 

11:00A 

161,            : 

Fob       4 

:     4 

05?    : 

263. 

7    . 

10:30A 

110.            : 

6 

2: 

50?   : 

201. 

15 

12:30P 

36,6          :            : 

21 

,     3; 

05P 

263. 

16 

10:20A 

34,3          : 

22 

:  12: 

10? 

234. 

Mar     6 

12:001.'; 

141.            : 

23 

•  11- 

OOj* 

218. 

8 

3:00? 

97,3          : 

24 

9 

55A 

219. 

14 

10:50A 

170.            : 

25 

9 

OOA 

195. 

20 

4:20? 

58,6          : 

26 

:     9 

OOA 

:          189. 

Jul     2 

5:4-0? 

1.2C        : 

27 

9 

20A 

189. 

31 

5;00P 

.00        : 

28 

:     2 

2or 

214. 

Nov  17 

9:45A 

3.95        : 

29 

:     9 

.'10  A 

:         166. 

Doc     2 

11:35A 

5.-12        : 

29 

:     3, 

10? 

:         176. 

4 

3:10? 

22.5          : 

:I.Iar       1 

:   10 

lOOii. 

:          170. 

1929 

:             1 

:     2 

:20? 

:          166. 

Jan    8 

:      9:25A 

7.96        : 

2 

:  10 

•20A 

163. 

24 

:   10:50A 

38.8          ; 

:             ^' 

:     2 

!15? 

:         147. 

3C 

9:45A 

21.9          : 

3 

:  10 

:20A 

:         148, 

Fob     8 

1:50? 

73.2          : 

;              3 

:     2 

:35? 

:         135. 

ivlar     1 

3:30? 

1.05        : 

4 

10 

:C0?  ' 

139. 

6 

10:45A 

17.2          : 

4 

2 

:35?  : 

141. 

30 

9:40A 

24.3          : 

5 

:   10 

:15A  ; 

129. 

Apr  10 

2:35? 

:            71.7          : 

5 

:     2 

!15? 

123. 

27 

10:25A 

:            26.9          : 

7 

:    10 

:40A 

113. 

Hay  24 

.   11:05-^ 

6.73        : 

8 

:      9 

:  35A 

113. 

1930 

10 

•    10 

:00A 

104. 

Jan     8 

:      1:00? 

:              2.80        : 

:            12 

:      9 

:30A 

95.4 

Fob     3 

:     3:45? 

:               9.05        : 

:            14 

9 

:45A 

87.7 

24 

:     1:10? 

:            17.2          : 

:            19 

:      3 

:50? 

81.4 

Mar     7 

:     2:001' 

:            66.4          : 

22 

:   10 

:00A 

:            78.0 

liar  11 

:   11:00A 

:              2 .24 

\            24 

:  10 

:  -ISA 

.            64.1 

31 

:      ■l-:15r 

:            59.9          : 

:            26 

:            23 

:   11 

:   10 

:10A 
:20:. 

67.0 
61.7 

TABLE  NO.  16  continued. 


SANTA.  CLARA  RITEH 


Discharre  Moasvirenients  at  Atmore  Road,  Miles  S7,3 

(continued) 
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Date 

Tine 

Seoond-Feet  : 

Date 

Tine  • 

Second-Feet 

1932 

,                     » 

1932 

Apr  1 

9:55A 

55.8    : 

May  16 

3:05P 

8.00 

4 

11:00A  ■ 

47 .2    : 

Jun   2 

1:15P 

4.06 

5 

l:40P 

52.2    : 

13  ■ 

4:25P 

2.31 

V 

2:40P 

46.1    : 

30 

4',55P 

2.10 

9 

3:20P 

33.9    : 

Aug  19 

.  12:55P 

1.92 

11 

4:10P 

29.4    : 

Sep   1 

4:05P 

1.44 

19 

11:50A 

16.5    : 

15 

:  ll^SGA 

:     1.06 

as 

4:30P 

19.1    : 

30 

:  3:20? 

:     1.07 

May  3 

11:25A 

16.1    : 
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TABLE  NO.    16  continued,. 

SANTA  CLARA  RIVEH 
Discharge  Measurements  near  San  Cayetano  Pomps,  Miles  20,8 


Date 

Time 

Second-Feet   : 

Date      • 

Time      : 

Second-Feet 

1928 

1931' 

Feb     2 

11:45A 

0.38        :            : 

Jun 

15 

10:10A   : 

0.50 

15 

2:25P 

31.8          : 

Aug 

15 

11:15A   : 

6,60 

16 

12:20P     : 

2  7.1          :            : 

Sep 

2 

9:10A  : 

3.86 

Mar     6 

1:40P 

146.            :            : 

30 

3:00P   : 

.00 

8 

4:15P     : 

102,            : 

Dec 

3 

3:20P    : 

1.55 

14 

1:00P 

147.             : 

4 

8:43A 

1,42 

Apr  25 

12 : 50P 

2.86        : 

18 

ll:15A   , 

9.90 

27 

11: 30 A 

,00        : 

1932 

1929 

Jan 

21 

:     4: 

05P 

:        13.9 

Jan     8 

10:10A 

6.31        : 

Feb 

24 

.  12: 

15P 

229.. 

30 

10:30A 

17,7          : 

25 

10 

45A 

206. 

Mar     1 

4:10P 

14,0          : 

26 

•  10: 

45A 

193. 

6 

11:25A 

12.1          : 

27 

11: 

30A 

199. 

20 

11:25A 

40.2          : 

28 

:     3 

40P 

199. 

30 

10:15A 

18,9          : 

29 

.  10 

50A 

188, 

Apr  10 

3:45P 

61,7          : 

JWIar 

1 

12: 

15P   < 

184. 

27 

11:05A 

16,3          : 

1 

:     4: 

OOP 

181 » 

May  24 

11:25A 

.10        : 

2 

:  12: 

10  P 

172. 

1930 

2 

3, 

,55P   : 

162. 

Feb     3 

4:10P 

6.01        : 

3 

12: 

lOP 

161. 

7 

2 :  45P 

6.32        : 

3 

*xl 

ICP   : 

155.. 

24 

l:40P 

12 .1         :            : 

4 

11: 

30A   • 

136, 

Mar     7 

2:40P 

56.4          : 

4 

•     4 

OOP 

153. 

11 

.   11:45A 

^O  9  0                       • 

5 

:  12: 

05P    • 

148. 

12   . 

3:10P 

16.7          : 

5 

4 

20  P 

136. 

26 

3:10P 

82.9          : 

7 

11: 

40A 

:     118, 

31 

4:50P 

41  kl          : 

8 

:  11 

20A 

.     121, 

Apr  30 

:      4:55P 

7.13        : 

10 

:  11' 

lO-'i- 

:     104. 

May  15 

11: 40  A 

4.55        : 

12 

10 

45A 

97.7 

Jun     2 

■     3:45P 

.00        : 

14 

:  10 

55A 

81,5 

1931 

Apr 

1 

10 

40A 

50.3 

Feb     1 

:     9 : 30A 

:              4.18        : 

19   J 

P  12 

15P 

7.41 

11 

1:40P 

:            57.0          : 

May 

3 

:  11 

'5oA 

7.43 

12 

2:05P 

57,1          : 

IS 

3 

30P 

2.59 

28 

10:05A 

19.5          : 

17 

:     S 

.40A   : 

2.94 

Mar  18 

9: 30  A 

7,39 

Jun 

1 

8 

.20A 

,00 

Apr     2 

5:  OOP 

.00        : 

13 

4 

,45P 

.00 

T.!ay     5 

9:55A 

12,8          : 

30 

:      4 

■55P 

.00 

16 

10;OOA 

.71       :            : 

Jun     1 

9 ;  55i'^ 

10.9         : 
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TABLE  i:0.   16  continued, 

Smi:j\  CL-TIV  rtlVEH 
Discharge  Measurements  at  Santa  Paula  Bridge,  Miles  33«3 


Date    : 

Time        : 

Second-Feet    : 

Date        : 

Time      ■ 

Second- Feet 

1927   : 

1929 

Nov     15: 

9:45A     : 

45.2          : 

Sep        6 

8:50A   • 

19.9 

Dec       8: 

10:00A 

30,9          : 

16    : 

8:55A   : 

23,2 

28: 

2:20?     : 

94.0          : 

23 

9:45A  : 

22.7 

1928    : 

30    : 

1:50?   : 

23.2 

Jan       4: 

1:40? 

63.2           : 

Oct       2 

8;20A   . 

25.3 

18: 

9:00A 

59,2           : 

15 

9:10A 

24,0 

Feb     24: 

1:45? 

67,5          : 

:Nov       1 

10:05A 

23,8 

Apr     14: 

10: 30 A 

27.5           : 

16    • 

9:40A 

18.4 

24: 

10:30A 

15.3          : 

Dec       3 

9:35A 

20  ,9 

27: 

3:40? 

8,39        : 

16 

10:25A 

22,0 

May       7 : 

9:50A 

14,5 

1930 

25: 

1:20? 

16,7          : 

Jan       2 

10: 

20A 

23,1 

Jun     14 : 

11:00^'. 

14.4          : 

:            30 

9: 

20A 

38,7 

Jul       3: 

8:£0A 

15,7          : 

Fob        7    : 

8: 

55A  : 

37.6 

16: 

9:40..     : 

12.5          : 

Mar       3 

1 

15? 

42,4 

30: 

9:40A 

15.1 

.'.pr       1 

8 

'35A 

79.4 

Aug     16 : 

10:30A 

14,2          : 

19 

3; 

30A 

43.9 

Sep       1: 

11:05:. 

17.8 

May       1 

9; 

45A 

32.2 

15: 

10:50:. 

20.2           : 

15 

12 

40? 

34.8 

Oct       2: 

2:20? 

24.7          : 

:Jun       3 

8 

OOA 

22.8 

15: 

1:20P 

19.2          : 

F                                                           'X 

9 

'00-^ 

:            22.7 

30: 

10:30A 

22.7          : 

16 

n 

50„ 

19.7 

Not     16 : 

9:05A 

54.2           : 

.Jul       3 

0 

.''JOL 

:            16.4 

Dec     22 : 

10:00.. 

53.5          : 

:            15 

10 

15i> 

9.60 

1929    : 

:Aug       2 

12: 

10? 

:              9,16 

Jan       8: 

11: 15 A 

47,0          : 

:           12 

2, 

35? 

8,16 

30: 

11: 30 A 

51.6          : 

:            15 

11 

40A 

9,00 

Feb     13: 

9:00-'^     . 

74,3          : 

:            30 

10 

:00^». 

15,1 

16: 

9:00A 

72.4          : 

:Sgp     15 

10 

.15A 

:            16.7 

Mar       6 : 

12:30? 

61.0          : 

:Oct       3 

10 

!20A 

16.6 

30: 

11:10A 

52.8          : 

16 

05? 

16.8 

.ipr     27: 

12:00M 

60.0          : 

29 

:     8 

:05..   : 

17,2 

May     24: 

12:30? 

25.5          :            : 

Not     18 

:   12 

50? 

21,5 

Jun       4: 

11:15A 

:            32.3          : 

:Dec       3 

8 

40A 

21,1 

19: 

11: 30 A 

:           25,6          :  : 

:            17 

8 

.  45*  i. 

:           23.6 

Jul       .'' : 

7:50- 

15,2          : 

:      1931 

15: 

8:  .5.. 

:            15,2          : 

:Feb       1 

:   10:10:. 

:           27,0 

31: 

8:20.i 

12,6          : 

:           28 

:   10:40.^ 

:            47.7 

Aug     14 : 

7.45.. 

11,5          : 

:Mar     18 

10i20A 

30.0 
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TABLE  NO.    16  continued. 


g;jjta  cL'ji/^  niTm 


Discharge  Measurements  at  Santa  Paula  Bridge,  Miles  33.3 

(continued) 


Date 

:     Time 

:  Second-Feet   : 

:     Date 

:     Tirae 

:   Second-Feet 

1931 

:      1931 

Apr     4 

8:  IDA 

17.9          : 

:Dec     18 

11:50A 

23,1 

15: 

11:35A 

16.1          : 

1932 

May     5 

:   10:40A 

27.9          : 

;Apr       1 

2:10P  : 

:          88.0 

16 

12:00M 

20. 5          : 

19 

l:55P 

:           47,2 

Jim     1 

11:35A 

28.7          : 

:Mqy       3 

1:15P 

45.1 

15 

10 :  50A 

22.7          : 

17 

9:20A 

38.2 

30 

9:20A 

18.0           : 

Jun       1 

8;5DA 

:          29.7 

Jul   15 

11 : 20A 

15.4          : 

14 

8:40A 

:         25*0 

31 

9 :  45A 

6.90        : 

Jul       1 

8:50A 

22,1 

Aug  15 

.   12;05P 

:            12.9 

15 

8:05A 

20.1 

Sep     2 

10:40A 

17.4          : 

Aug       4 

9-05A 

17.7 

14 

9:10A 

13,5         : 

18 

9:10A 

19.3 

30 

8:50A 

14.1          : 

Sep       2 

9:20A 

19.0 

Oct   16    : 

10:05A     : 

14.1          :            : 

16   : 

8:30A 

22.4 

Nov     3   : 

8:40A     : 

14.1          : 

Oct       1    : 

8:2:-A 

26.1 

Dec     4   : 

9:30A     ; 

20.2          : 

« 

Tj\BLE  no.     16  continued. 
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SANTA  CLARA  KHTER 


Discharge  Measurements,    in  Second-Feet,    of  the 
Santa  Clara  River  from  Santa  Paula  Bridge,    to  the 
Santa  Clara  I^ater  &  Irrigation  Company  Intake 
Miles  33.4  to  38,6 


Total  Flovr 
Above 

Total      • 
Diver- 

Net  flow, 
near 

Distance  below  ^ant 

a  Paula  Bridpe 

1.4   : 

2.2    : 

3,2    : 

4.05   : 

5.2' 

Date      : 

bridge      : 

ision       ; 

bridge: 

Toiles: 

miles 

miles: 

miles: 

miles 

12 

29     : 

Sep 

23  : 

22.7 

0.00  = 

22,7 

11,5  : 

12.9  : 

9,54  ' 

7.68 

30   = 

23.2        : 

3.10 

20,1 

9.87 

Oct 

2   : 

25.3          : 

2.40    = 

22.9     = 

13,1  '■ 

12.2   : 

10.4     ' 

10.7  : 

9,23 

15  : 

24.0          = 

.00 

24.0 

14.5  : 

15,5 

12,8      = 

12.5 

'    11,2 

Nov 

1  = 

25,1          : 

3,60 

21.5 

12.6 

11,9 

10.1     : 

11.2 

11,6 

16  : 

18.4 

.00  '• 

18,4 

10.9  : 

9,8 

8.07 

7.98 

:      9.54 

Dec 

3  : 

21,3         : 

.40   : 

20.9     : 

13,6  : 

11.4 

lOil     : 

11,5 

11.6 

16 

:      22.0 

.00 

:      22.0 

:    12.8 

•    12.6 

:11,6 

•    11.1 

:      9.91 

1930 

Jan 

2 

23.1 

,00 

:      23.1 

:   13.6 

12.6 

:10,8 

•    11.6 

:  11.0 

30 

38.7 

:        .00 

.      38.7 

:    33.6 

55.3 

:36,4 

38.4 

:   35  ,7 

Feb 

7 

:      57.6 

:        .00 

:     57.5 

:   38.6 

:   59.1 

:52,9 

"    55.4 

:  55.6 

Kar 

3 

42.4 

:        ,00 

:     42.4 

:   42.4 

39,3 

:36,8 

39,3 

Apr 

1 

79,4 

:        .00 

:      79,4 

:   87,7 

:   86.5 

:32.1 

:   85,5 

19 

:      43.9 

.20 

:      43 .7 

:   '10.8 

:  57.7  : 

:55,9     : 

:  55,6  : 

56,4 

May 

1 

:     32.4 

:        .20 

:     32,2 

:   31,6 

.    27,1 

:24,3 

:  2  7.6 

33.7 

15 

3.1.8 

:        .00 

:     34.8 

:  24,8 

:   22.1 

:17.1 

22.5 

:  23.7 

Jun 

3 

:      22.8 

.00 

:     22.8 

.   19,4 

19,2 

:18.7 

:  21.1 

:   18,1 

16 

■19.7 

:        .00 

.      19,7 

.   10.6 

12,3 

:10,5 

10,6 

:   12,3 

Jul 

3 

17.5 

2,70 

:      14.8 

.      5.97 

5.23 

:    4.58 

5,-12 

:     5.15 

15 

14.3 

•      4.70 

:        9.60 

:     2.39 

1.68 

:      .76 

■  1.60 

4.06 

Aug 

?, 
12 

13.7 
14.1 

::   5.14 

8.56 

.42 

.20 

:      .00 

.10 

:      3.19 

15 

15.2 

6.70 

8.50 

2.77 

1.79 

:      .70 

.25 

.58 

30 

13.7 

.62 

15.1 

6.30 

4.21 

:   2.51 

2.49 

2.13 

Sep 

15 

15.7 

.00 

16.7 

6.64- 

1,65 

:   3.84   . 

4.17 

3.77 

Oct 

,    3 

16.6 

.00 

•      16.6 

7.83 

6,14 

4.81 

5.47 

4.52 

16 

17.2 

2.50 

14.7 

5.56 

4.93 

4.30    : 

5.86: 

5.51 

29 

17.2 

.57 

16.5 

7.87 

6.77 

:   5.25 

4.55 

:      6.41 

Nov 

18 

21.5 

.00 

21.5 

11.8    • 

12.1 

7.90 

9.37 

9.93 

Dec 

3 

21.1 

.00 

21.1 

15.2 

TOO 

11.3 

10.8 

7.48 

17 

25.6 

.00 

23.6 

10.2    : 

10,4 

10.3      : 

10.4 

•    10.0 

1931 

Feb 

1 

-^7.0 

,00 

2  7.0 

26,0 

25.8 

26.5 

22.8 

28 

47.7 

,00 

47.7 

45.7 

45.9 

46.0 

43.3 

Mar 

18 

30.0 

.00 

:     50.0 

27.7 

28.5 

30.0 

51.0 

32.0 

Apr 

4 

IS. 2 

2.92 

15.3 

9.60 

9.51 

10.6 

13.8 

15 

16.1 

.43 

15.7 

8.41 

7.79: 

7.20 

9.59 

May 

5 

27.9 

.00 

27.9 

26,8    • 

23.0 

25.5    : 

25.3 

51.5 

16 

20.5 

.00 

20,5 

19.9 

20,5 

18.6    : 

15.0    : 

25.6 
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TABLE  NO.  16  continued 


SANTA  CLARA  RIVER 


Discharge  Measurements,  in  Second-Feet,  of  the 
Santa  Clara  River  from  Santa  Paula  Bridge ,  to  the 
Santa  Clara  Water  &  Irrigation  Company  Int;il-:e, 
Miles  35.4  to  38,6 
(continued) 


:Total  flow 
:      above 

: total 
: Diver- 

:Net flow 
:      near 

:    Disiaai^e  bsl 

tUS'Lt 

.1  i>aul3 

: Bridge 

I      iXr      2.-.." 

:      '6 , 2 

:   4.G5 

:      5,2 

Date 

:      bridge 

ts  ion 

:   bridge 

•  milos:  milos 

°  Liiles 

:  mil  OS 

:  miles 

1931 

■              ' 

Jun 

1 

:      23.7 

:     0.00 

:     28.7 

:    31,5    :    28,4 

:    28.1 

:   28,6 

:  25.8 

15 

:      22.7 

:      2.08 

:      20.6 

:   12.4   :    13.1 

:    11.8 

:   11,2 

:   14.3 

30 

:      13.4 

:        .42 

:    ia,o 

:   11.7    :    n»2 

:   10.1 

:      7.43 

:  11,6 

Jul 

15 

:     16,3 

:        .91 

:      15.4 

:      8.04:      7.87 

:      6.91 

:      4.90 

:      7.55 

31 

:      12,1 

:      5.84 

:        6,29 

:      3,09:      2,45 

:        .39 

:        .10 

:     1.10 

Aug 

15 

:      12,9 

:        .00 

:      12,9 

:      3i79:      2.80 

:        .81 

:        .25 

:        .84 

Sep 

2 

:      17.4 

:        .00 

:     17.4 

:      4oC4:      4.79 

:        .51 

:        .10 

:        .91 

14 

:      13.8 

:        .32 

:     13.5 

:      4,89:      4,33 

:      1.77 

:        .54 

:     1 .07 

30 

:      14.1 

:      1,61 

:     12.5 

:      4.60:      4.37: 

2.39 

:     1.53 

:      1.26 

Oct 

16 

:      14.4 

:        .34 

:      14,1 

:      5.57:      4.9i 

:      2 .6  9 

:      1.96 

:      1.5  6 

Nov 

3 

:      14.5 

:      -i.27 

:     10,2 

:      3 .36 :      4.63 

:      3.21 

:     2.36 

:      2.73 

Dec 

4 

:     20.2 

:        .00 

:     20.2 

:   16.3    :   16.8 

:   17„6 

:  17.6" 

:   16.6 

18 

:     23.1 

:        .00 

:     23.1 

:  18.6    :   20.8 

:   19.1 

:  21.0 

:  19.5 

1932 

: 

Apr 

1 

:'     88,0 

:     2.35 

:     85.6 

:  96,6    :  9:^., 4 

:         : 

2 

:               :105<, 

:1C7, 

:101. 

:i05. 

19 

:*     47,2 

:        .00 

:     47.2 

:  •:i8,4    ;  4G.5 

20 

:              :  49.6 

:  49.8 

:  55.5 

:  48.3 

May 

3 

!     45.6 

:        .52 

:     45.1 

:  38,5    :  41.7 

/-   : 

:   47.3 

41,2    : 

44. 6 

-11.4 

17   : 

38.2          : 

.00    : 

38.2      : 

00«t)      I     Oc' « f-j 

33.2    : 

33.4 

33.5 

Jun 

1    : 

29,7           : 

2.60    : 

27,1      : 

23.2    :   22,6 

22,6    . 

20.5 

22.6 

14   : 

25.1          : 

.10    . 

25,0      ; 

21  „0    :   21.2    : 

20.0   : 

20.0 

20.8 

Jul 

1   : 

23.1          : 

.98    : 

22.1      ! 

14.4   :   15.8  : 

12.8   : 

17,5    . 

15.8 

15    : 

20.4          : 

.28    : 

m  .1     : 

14<.9    :    13„4   : 

12,3    : 

13,7    , 

13*6 

Aug 

4   : 

17.7          : 

2 ,25   : 

15,5     : 

7,5D:      6.42: 

5.82: 

7.16: 

9^24 

18   : 

19,3          : 

.00    : 

19.3     : 

11,9  •:   10.1   : 

6 .  65 : 

9,70: 

8.81 

Sep 

2    : 

19.8          : 

.82    : 

19.0      : 

11,0    :  10,2    : 

9,56: 

8.99: 

S.86 

16    : 

22.8          : 

.40    ; 

22.4     : 

12,7    :   13.0    : 

10.3    : 

11.8 

11.1 

Oct 

1   : 

26.1         : 

.00    : 

26 .1     : 

16,5   :   16,2   : 

14,6   : 

14,9    : 

11,5 

TABLE  KO,  16,  continued 


SANTA  CIARA  RIVER 


Discharge  Measurements  Below  Santa  Clara  Water 
and  Irrigating  Company  Intake,  Miles  38,7 


357 


Date 

:     Time 

:  Second-Feet      : 

:     Date 

:     T 

Lrae 

;   Second-Feet 

1927 

:      1929 

Nov  15 

:  12:45P 

47.3            : 

:Mar         6 

:      1 

:50P 

31.1 

Dec     8 

:  12:40P 

35.4            : 

:             12 

;     9 

:50A 

:       306. 

1928 

:             12 

:      9 

:15A 

:       211. 

Feb  24 

3:  OOP 

49.5            : 

:             16 

:     9 

:00A 

:       116. 

Mar     7 

:     9:15A 

:       190.              : 

:             18 

:     9 

;40A 

96,0 

9 

2:25P 

145  , 

:             18 

•      3 

OOP 

99,6 

12 

:     2:45p 

:       122,              : 

:              23 

:     9 

OOA 

:         80.0 

14 

:     4:15P 

2  84.               : 

:              30 

:     1 

:00P 

:          31,5 

Apr     7 

ll:50A 

75.8            : 

:Apr         6 

:     9 

50A 

:       374, 

14 

:   11:50A 

30,8 

:                8 

.   10 

OOA 

194, 

24 

:     1:50P 

.00          : 

:                9 

9 

40A 

157, 

May     7 

:     2:00P 

.00          : 

:             11 

:      9 

lOA 

:        126, 

Jun  14 

:     2:15P 

.00          : 

:             15 

:     ]. 

■OOP 

:          86,1 

Jul     3 

10:00A 

.00          : 

:              19 

:     1 

:50P 

:          69,4 

16 

:   12:10P 

.00          : 

:             27 

•      n 

aoF 

:         30,5 

Oct  15 

•     3;05P 

3 .92          : 

:May         3 

:40P 

:         27.0 

Nov  15 

ll:40A 

121,               : 

10 

^J 

:15P 

20.2 

16 

11: OCA 

67,9 

24 

2 

:50P 

14,5 

26 

10:30A 

32.7             : 

Jun         4 

1 

:oor 

7,62 

Dec     4 

1:15P 

111,               : 

:              19 

1 

:30P 

1.00 

5 

9:30A 

68,1            : 

■Jul       15 

10 

:30A 

,00 

6 

9:00A 

52.1            : 

:              31 

10 

:35A 

.00 

7 

1:00P 

45.7            : 

:Aug       1 4 

9 

:25A 

,00 

14 

1:-10P 

117,              : 

Sep          6 

10 

30A 

.50 

15 

1:15P 

87,6            : 

16 

10 

35/^ 

,50 

22 

11: IDA 

60.8            : 

23 

2 

I  OOP   : 

.50 

26 

1:35P 

53.3             : 

30 

2 

'40P 

,50 

1929 

Oct          2 

.      2- 

40P   . 

.50 

Jan     8 

l:05P 

51,3             : 

15 

1 

OOP 

,50 

21 

4:  OOP 

181 ;               : 

Nov          1 

3' 

lOP    . 

.50 

22. 

1:05P 

149,              : 

16 

1: 

35P 

.50 

24: 

12 : 30P     1 

92.9             :             : 

Dec         3   : 

1. 

OOP   : 

,30 

30: 

1:50P     : 

65.9             :             : 

16    : 

2: 

15P   : 

,25 

Feb     6: 

10:10i«     : 

219,              :            : 

1930        : 

9- 

10:20A     : 

96,4             : 

Jan        2    : 

2:-10P   ': 

,25 

13; 

10:30A     : 

87.3            :             : 

30    : 

3:50P   : 

39,7 

16: 

10 : 15A      : 

77,9             :              : 

Feb          7    : 

1:40P   : 

35-,  6 

23: 

8:50A      : 

77.0             :            : 

I.:ar       13    : 

2:30P    : 

49.6 

Mar     2  : 

8: 30  A      : 

36,2             : 

Apr       19  : 

2:15P     •• 

23.2 

358 


TABLE  NO,  15  continued. 


SAl'ITA  CLARA  BWER 


Discharge  Measurements  Below  Santa  Clara  Water  and 
Irrigating  Company  Intake,  Miles  38,7 
(contintlod) 


Date 

:      Time 

.  Second-Feet   : 

Date 

:     Time 

:   Seannd-Feet 

1930 

1931 

May  1 

3:  OOP 

:            4.80          : 

:Jul     15 

:     2:30? 

:            0.25 

7 

l:OOP 

:         20.1            : 

31 

:   12:40? 

:              .00 

15 

•     3:40 

:            3.10          : 

Aug     15 

3:40?  : 

,00 

Jun     3 

:   11:40A 

7,70          : 

Sep       2 

.     2:35?  : 

,00 

16 

3:05P 

1,16         : 

14 

•     1:00P 

:              ,00 

Jul     3 

l:10P 

.00         : 

30 

12:40? 

:              .00 

Sep  15 

12:10P 

.00          : 

Oct     16 

.      2 :  30? 

:             ,00 

Oct     3 

12:40P 

:              .50          : 

Nov       3 

12:45P 

,00 

16 

4:30P 

.73          : 

Dec       4 

2:4t0?  : 

16.6 

Nov  18 

4:10P 

6.25          : 

18 

4:00? 

19,5 

Dec     3 

12:05P 

4.00          : 

1932 

15 

9 :  35A 

5.21          : 

May       4 

:  ll:30A 

:         21,4 

17 

12:40? 

7,97          : 

17 

3:30? 

:       a.i 

1931 

Jun       1 

3:40P 

:         13,0 

Feb      1 

2:05P 

:         22.8            : 

14 

3:10? 

:         12,7 

Mar  18 

3:25P 

23.9            : 

Jul       1 

3:20? 

8,6 

Apr     4 

1:40P 

1,45          : 

15 

12:/ 5? 

1.40 

15 

4:25? 

,88          : 

Aug       4 

.     2:45? 

1.76 

May     5 

3:55?     • 

24.8           ;           ; 

18      : 

2:05P  • 

1.77 

16 

4:15?     : 

13.6           :           : 

Sep       2      , 

3,00?  : 

4.40 

Jun     1: 

3:15P      , 

24,8           :           : 

16 

1:35?  ; 

4.61 

15. 

3:45P 

3.04          :            : 

Oct       1 

1:10? 

7.28 

30 

,  10:30A     : 

.25          :            : 

359 


TABLE  NO,     16  continued 

SmTA  CLARA  RWER 
Discharge  Measurcnents  at  Saticoy  Bridge,  Miles  40.3 


Date 

:      Time 

:  Second-Feet    : 

Date 

•      Time 

:   Second-Foot 

1927 

:      1929 

Nov  15 

:   11:05^- 

:            18.5          : 

.Feb        6 

:      2 

:30? 

:            179, 

Dec     8 

:     1:30? 

:              8.51        : 

9 

:   11 

20A 

:              95,5 

26 

•     5:15? 

211,            : 

:            13 

11 

.50A 

:              80,0 

27 

3:15P 

151,            : 

:            16 

:   11 

:30A 

:              68,3 

28 

4:00? 

90.5          : 

:            23 

10 

30A 

69,0 

29 

9:20A 

78,6          : 

:Mar       2 

:   10 

OOA  : 

:              34,7 

30 

2:40? 

63.6          : 

6 

3 

25? 

28.8 

1928 

:            11 

:   12: 

OOM 

:            659, 

Jan     4 

4 

:00? 

:            57.1          : 

:            12 

11 

••IM 

:            285, 

18 

11 

:^50^ 

49.8          : 

13 

11" 

.20A 

185, 

31 

12 

:20P 

21,6          : 

16 

.   10 

!15A 

:            103. 

Feb     6 

2 

•OG? 

249.             : 

:            18 

2 

OOP 

:              87.7 

7 

4 

:0Q? 

173.             : 

19 

:      9 

•15A 

:              91.0 

10 

4 

•30? 

106.            : 

23 

10 

20A 

76.9 

15 

9 

:3o;«    • 

83.8          : 

30 

2 

15? 

:              25.6 

Mar     5 

9 

15A 

205.            : 

Apr       5 

11 

35iV 

:            809. 

7 

10 

'30A      ' 

185,            : 

6 

11 

,10A 

539  i 

9 

3 

'iO? 

125;            :      • 

8 

11 

20A 

169, 

12, 

4 

•2C? 

101.            : 

9 

11: 

05.. 

:            154, 

14 

5 

"1-5? 

263.            : 

11 

9 

r.0L 

116. 

16. 

10 

:00A 

153.            : 

15 

1- 

!55P 

76.9 

Apr     7: 

1 

:30P 

62.7         : 

:            19 

>■-.•, 

OOP 

64.5 

14: 

1 

.20?     : 

26 ,4          : 

27 

5: 

'■jOP   ' 

30,8 

May  25: 

3 

50?      : 

,0          : 

May       3 

4: 

10? 

23.8 

Nov  15 

1 

"30? 

112.            : 

10 

3 

35? 

19.7 

16 

12 

30?      • 

56,6          : 

24 

3 

30? 

11.4 

26: 

11 

'15A 

23,5          : 

Jun       4 

2 

OOP 

6.08 

Dec     4 

2^ 

50? 

109,            : 

19 

1" 

30? 

.25 

5: 

11 

■■--OA 

56.2         : 

Jul        2 

10 

OOA 

.00 

6: 

10 

40A 

55.1          : 

1930 

7. 

2 

'15? 

43.2           :             : 

Jan     10 

3:30?   : 

66.6 

15 

2 

15?      . 

76.8          : 

12 

10:30A  : 

64.0 

28: 

12: 

OOM 

45.9          :            : 

Jan     13 

4:25P 

77  ;6 

26- 

3 

00? 

46,6          :             : 

17 

i0:45^» 

:            213, 

1929 

17 

3:15? 

186, 

Jan     8. 

2:00? 

46,6          : 

18     : 

9:20A 

96,8 

21 

4:55? 

163,             : 

19 

9:3a/». 

82,1 

22- 

2:10?     • 

130,             : 

20 

2:50? 

36,3 

24: 

1:'10P 

79,6           : 

21 

3:00? 

:              28,1 

30 

2:3CP 

61,8          : 

22 

2:15? 

27,7 

360 


T/iBLE  NO.   16   continued. 


S;jJTA  CL/JJJi.  RIVER 
Discharge  Mcasuremonts  at  Saticoy  Bridge^  Miles  40.3 

(Continued) 


Date 

Time 

■  Sccond-Fcct   : 

:     Date 

Tine 

:     Socond-Fcet 

1930 

1951 

; : 

;  : 

Feb     24 

4 

.OOP 

25.6          : 

Feb     14 

:      2 

15P 

:              97,2 

26 

1 

.TOP 

11.9          : 

15 

:     2 

,10P 

:            133, 

Mar       4 

•      5 

',-^.5? 

5.08        : 

:            16 

2 

20? 

112, 

6 

10 

r'5A 

205.             : 

17 

1 

.55? 

102, 

V 

1.-: 

■:'0M 

116.            : 

:            18 

:     2 

'  45P 

38.2 

8 

•      G 

30A 

85.0          : 

19 

2 

*50P 

29.1 

9 

10- 

13A 

66.5          : 

20 

T_ 

55P 

:              20.7 

10 

9 

lOA 

57.0          : 

:            21 

:  12 

53P 

:              19.0 

13 

1 

2  OP 

12.9          : 

23 

2 

:00P 

11.4 

15 

12 

'2  OP 

1030 .            : 

25 

.      2 

05? 

:                7.17 

16 

:     1: 

20P 

731,            : 

28 

:      2 

.10? 

'.50 

17 

9 

55A 

640.            : 

Apr     27 

9 

.45A 

409. 

18 

10 

lOA 

462,             : 

:            27 

:     4 

30? 

:            309, 

19 

9 

i5A 

355.           : 

28 

:     9 

25A 

207. 

20 

9 

20A 

273.             : 

28 

2- 

SOP 

167, 

21 

9 

OFA 

247,            : 

29 

9 

ISA 

34.4 

22 

8: 

SOA 

228.             : 

30 

3 

.40? 

26.5 

23 

10: 

2CA 

nog;          : 

May     25 

::10 

.25A 

129, 

25 

9- 

3CA 

167,            : 

26 

:    9 

.55A 

187. 

28 

2- 

25P 

113.            : 

27 

9 

.55.. 

n&.l 

ipr       1 

2: 

lOP 

42.9          : 

Not     15 

3 

:10P 

51,6 

5 

12- 

3CP 

ao  .4          : 

16 

9 

50A 

37,7 

May       5 

o  , 

SOP 

59.0          : 

17 

:   10 

:20A 

:              15.2 

6 

J. 

SOP     ■ 

28.3         : 

28 

1 

:50P 

94.7 

7 

1 

30  P 

1,50        : 

29 

9 

OOA 

32.6 

1931 

29 

3 

.lOP 

43.1 

Jan       4 

1:20P 

1^  o .  ^         : 

Dec       9 

9 

.20A 

24.6 

9 

2:20P     : 

167.            : 

10 

8 

40A 

.20 

10 

10:25A 

65.4         : 

22 

11 

35A   • 

141. 

11 

10:05A 

45.0          : 

22    ' 

2 

:20P   : 

98.4 

12 

5:10P 

11.5         : 

22 

4 

SOP 

95,6 

Feb       5 

1:00P 

2210, 

23 

9 

35A   • 

110. 

6 

10:00A 

410 .            : 

24 

9 

40A 

G6,0 

7 

10:25A 

240.            : 

24 

2 

:05?   : 

67,3 

8 

11;10A 

227. 

26 

3 

■20P   : 

875, 

9 

lOMOA      • 

175.             : 

27 

9 

OOA  : 

380, 

10 

9;50A 

119,            : 

27 

3 

OOP   : 

277. 

11 

10 : 30A      • 

114,            : 

29 

3 

50?   : 

2110. 

12 

9:0nA 

113.            : 

30 

10: 

40A 

6G3, 

13 

10 

OOA 

109,            : 

30 

3: 

55?   : 

549, 

561 


T/J3LE     HO.   16  continued 


SyjfTA  CLAR/1  RIVER 


Dischargre  Measuraments  at  Saticoy  Bridge,   Miles  40.3 

(continued) 


Dtite 

,      -p. 

wne 

Second-Feet   : 

.      Date 

Time 

:   Seen  nd-Feet 

1931 

:      1932 

Dec  31 

9 :  40A 

:       347,              : 

jFeb     12 

:      1:30? 

:          1300. 

1932 

13 

.      9:55A 

:          1010, 

.Tan     1 

:     9 

25A 

260, 

:            13 

:     3:50P 

:         1020, 

2 

3 

I  OOP 

315.               : 

14 

0:30A  : 

906, 

3 

'      2 

30P 

212,              : 

:            14 

:   l:'10? 

:            329, 

4 

9 

20A 

137,              : 

:            15 

9:55A 

:            707. 

4 

2 

30? 

16^;.              : 

:            15 

1:50? 

:            673. 

5 

•      3 

OOP 

114.              : 

:            16 

9:50A 

:            555. 

6 

10 

:05A 

.      104.               : 

16 

1:50? 

:            568, 

7 

8 

2bA 

34,4            : 

17 

:     9: -ISA 

:            610. 

7 

2 

50P 

61,4 

17 

1:55? 

:            520. 

8 

:     8 

35A 

54,4            : 

:            18 

9:30A 

:            472, 

8 

2 

:20P 

51,4            : 

18 

2:25? 

:           458, 

9 

:     8 

•50A 

39,7            : 

:            19 

8J55A 

:           431 ; 

Q 

3 

•1L>P 

38.1            ; 

19 

.      2:20? 

:            411, 

11 

•      9 

.lOA 

25,6            : 

:           20 

:     9:10A 

:            395. 

13 

.   11 

05A 

28,0            : 

:           20 

2:'iOF 

:            365. 

15 

:  11: 

05A 

200,              : 

:           21 

.     9: 10 A 

:           349, 

19 

9 

20A      : 

26,9            : 

21 

2:10? 

:            336, 

20 

1 

50? 

23,2            : 

22 

9 :  30-. 

:            324. 

21 

9 

40A 

26,1            : 

22 

2:40? 

:            321, 

22 

2 

25P 

22,7            : 

25 

9: 00  A 

:            303, 

23 

9: 

45A 

26,8             : 

23 

3:00? 

:            296. 

25 

2 

55? 

21,3            : 

24 

9:D0A 

:           299; 

Fob     1 

3; 

lOP 

2550,              : 

24 

3:00? 

:           269. 

2 

10! 

20A 

1570.              : 

25 

8!50A 

:            276. 

2 

4: 

30P 

1160.              : 

25 

3:15P 

:            260, 

3 

9.; 

-25A 

723.              : 

26 

9:05A 

:            266, 

3 

2 

50? 

G50,              : 

26 

3:00? 

:           245, 

4 

9 

25A 

431.              : 

27 

9:15^1 

:            254. 

4 
5 
5 
6   : 

2 
9 

50? 
:40A 

331.              : 

320.                          ; 

27 
28 
28 
29    . 

3:10? 
9:30A 
3:30? 

2:30? 

244. 
250. 

■    m. 

6 

3 

10?     : 

252                 : 

liar       1 

8:45A 

:           238, 

7 

9 

05A 

404.               : 

1    ■ 

3:15? 

:            230, 

7 

2 

M-OP 

309.               :             : 

2   : 

P:45A 

:            230. 

8 

10 

55A 

1500..               : 

2 

3:20? 

:            209, 

11 

3 

SOP 

2150';               : 

5    . 

8:30A 

:            215. 

12 

10 

lOA      : 

1450,               : 

TiVBLE  N0»  16  continued 


SANTA  CLARA  HIVER 


Discharge  Measurements  at  Saticoy  Bridge,  Miles  40,3 

(continued) 


Date 

Time 

Second-Feet    : 

Date 

Time 

Sccond~Feet 

1932 

1932 

Mar     3 

3:05P     ■ 

207.        : 

Mar     21   : 

1:55P 

94,6 

6 

8:40P 

166,        : 

22    . 

1:05?  : 

84.2 

7 

3:25P 

130,        :            : 

24  : 

3:10P 

:               76.8 

8 

2:45P 

125.        : 

26 

2:45P 

:              72.4 

9 

9:30A 

150,        : 

28    ' 

3:10P 

:              56.6 

10 

3:10P 

114,        : 

30 

2:25P 

:             57.9 

11 

10:05A      . 

120.        : 

Apr       2 

2:10P 

:             57,9 

12 

:     l:50P     : 

110.        : 

4 

3:15P 

:              46,9 

14 

2:20P 

96,7      : 

6 

2:00? 

:              47.7 

15 

:     2:25P 

165,        : 

8 

.     1:50? 

:              45,1 

17 

1:45F 

118.        : 

14 

2:45? 

:                6.0 

18 

:    11:30A 

96.0      : 

:            20 

12:10? 

:                  .5 

19 

:      9:10A 

99,3      : 

'May       4 

12:30? 

:                 .0 

363 


TABLE  NO,  16  continued 


SAIJTA  CLARA  RIVER 


Discharge  Measurements,  Three  Miles  Below  Montalvo  Bridge,  Miles  47,0 


Date 

:     Time 

Second-Feet 

Date 

Tine 

Second-Feet 

1927 
Dec     30 

1928 
Jan       6 

9:10A 
ll:25/i 

20,2 
7.08 

1928 
Jan     18 
:Mar     12 
Jul     14 

2:20P  : 
10:40A 
•     9:15A  . 

8,42 
6e.4 
.75 

Discharge  Measurements,  Four  Miles  Below  Montalvo  Bridge,  Lliles  48.0 


Date 

Time 

Second-Fcct 

Bate 

Time 

Second-Fcct 

1927 

Dec  29 

30 

1928 
Jan  18 

2:15P 
10:30A 

3:10P 

27.1 
25.0 

9.68 

1928 
Mar     12 
Jul     14 

12:05P 

10: 00 A 

77.3 
.25 
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TABLE  NO.   17 


DIVERSIONS  FROM  SANTA  CLARA  HIVER 


Discharge  Measurements  of  Newhall  Ranch  Diversion  at  County  Line 

Miles  11«3 


Eate 

Time 

.  Second-Feet  : 

.  Date  :  Tine 

•  Sccond-Feot 

1930 

1931   : 

Jul  15 

6:10P 

2:,22    : 

Jun  29  :  12:15P 

1.68 

19 

2:05P 

2.50    : 

:Jul  30  :  l:40P 

:      .00 

26 

2;25P 

2,05    : 

:Nov   2  :  12:00M 

,00 

Aug   1 

1:15P 

2.25    : 

Dec   3  :  11:55A 

:      ,00 

11, 

ll:20A 

2,00    : 

1932   : 

21 

2:50P 

.00    : 

Uqt     51  :   1:25P 

.00 

29. 

10:50A 

1.81    : 

May   2  :  1:30P 

.00 

Oct   4 

9:50A 

.00    : 

31  :  1:00P 

.00 

1931  : 

Jun  30  :  1:05P 

.00 

Apr   2: 

9 :  35i'^ 

,00    :     : 

Aug   3  :  l:OOP 

.00 

May  4  : 

10: 4-0  A 

.00    : 

Sop   1  :  1:00? 

.00 

31: 

9:40A  : 

.00    : 

30  :  1S:50P  : 

.00 
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TABLE  KG,   17  continued 


DIVERSIONS  YRdA  SAITTA  CUJU,  RR^ER 
Discharge  I.Ieasurencnts  of  Kevrhall  Ranch  Southside  Diversion 

Miles  12.9 


Pate    ■ 

Time        : 

Second-Feet   : 

Date      : 

Time      : 

Second-Feet . 

1927 

1930      : 

Oct  13 

3:40? 

5.97          : 

Jun       2 

9:30A   : 

2.00 

Dec     9 

1:?0P      . 

6.99          : 

Jul     13 

11:45A  : 

3.76 

1928 

19 

3:40?   : 

1.72 

Jan  S3 

12:15? 

6.17          : 

26 

2:50? 

3.76 

Feb  22    : 

12:45? 

.00          : 

Aug       1 

3:00? 

3.76 

!!ar  26 

1:00?     : 

.00          : 

11 

1:00? 

3.76 

Apr  21 

11:00-'^ 

1.48          : 

21 

4:25? 

3,76 

May     2 : 

1:30? 

3;00          : 

29 

12:30?   : 

5.76 

Jun     1 

:     1:30? 

:           1,60          : 

.Oct        4 

11: 00 A 

3.76 

Jul     2 

1:00? 

1.86          : 

:            28 

•   ll:o5A 

:            2.04 

31 

:  12:40? 

1.70          : 

:Nov     17 

:  12:0CM 

.00 

Aug  31 

2:35? 

4.87          : 

:Dcc     31 

1:00? 

3.76 

Oct     5 

12:50? 

2.37          : 

:      1931 

29 

1:20? 

3.68          : 

Jan     17 

10:00u. 

.00 

Nov  30 

1:00? 

.00          : 

:Fcb       2 

5:30? 

:              .00 

1929 

27 

1:4-5? 

,00 

Jan  29 

:   10:45i'- 

.00          : 

:Har     17 

1:10P  : 

:               ,00 

Mar     5 

•     2 : 10? 

.00          : 

:Apr      2 

:  ll:40A 

3.76 

Apr  26 

1:15? 

.00 

::fey       4 

:     1:55? 

2,04 

May    3 

:  11:30.. 

:            3,69           : 

:            31 

:  11:10A 

.00 

10 

8:15;- 

2.00          : 

Jim     29 

•   10:2a^ 

5.76 

Jun     3 

1:05? 

3.69          : 

:Jul     30 

ll::CA  : 

4.16 

Jul     1 

11:55A 

4.00          : 

:A'ag     26 

3:00? 

5.32 

30 

11:3a. 

3,80          : 

29 

ll:00A 

.00 

Sop     5 

11:30A 

5.80          : 

:3ep       1 

:   1C:30A 

4.61 

30 

8:0C-i. 

2,00           : 

10 

12:10? 

5.20 

Oct     3 

2:00? 

2.00          : 

:Oct       1 

:   10:15A 

4,77 

31 

1:45? 

3.30          : 

:Nov       2 

12r50? 

1,40 

Dec     2 

1:40? 

:              .00          : 

:           15 

:  10:00A 

,00 

51 

12:SD? 

3,80          : 

28 

9:50A 

.00 

1930 

Dec       3 

12 :  45? 

,00 

Jan     6 

1:40? 

.00          : 

21 

11 : 15? 

.00 

7 

:^:00P 

,00          : 

:            26 

:     8:4-CA 

,00 

8 

9:00A 

,00          : 

:      1952 

10 

9:00A 

.00          : 

•Jai      22 

:   10:50A 

.00 

13 

11 :  00 A 

.00          : 

25 

9:30A  : 

,00 

20 

9:00A 

:              .00          : 

:ilar     £3 

:   10:20-  • 

,00 

23 

10:OQA 

,00          : 

:           51 

:     2:25? 

,25 

Feb     1 

:     B:50A 

:              ,00          : 

:Apr       4 

:     9:50A 

,00 

Mar     4 

11:55A 

.00          : 

:             7 

10:20A 

.50 

31 

11:2  0.'. 

.00          : 

9 

9:^i0A  : 

1.16 

Apr  14 

4:10? 

.00          ; 

11 

10:15A   : 

,73 

30 

11:15A 

2.00          : 

18 

.     9:20A  : 

2,53 
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TABLE  NO,   17  continued. 


DIVERSIONS  FROM  SAKTA  CLARA  RIVER 

Discharge  Measurements  ofCauulos  Diversion 
Miles  13,E 


Date 

Time 

Second-Feet    : 

:   Date 

:     Tirae 

:   Second-Feet 

1927 

:     1929 

Oct  13 

:     3:00P 

3.59          : 

:May       3 

12 

OOM 

:         9,50 

Nov  14 

:    11:15A 

:           7.11         : 

10 

o 

:35A 

:         11.8 

22 

:     3:40P 

11,4           : 

:Jun       3 

:   12 

:30P 

17.6 

Dec     9 

:  12:35P 

:          10,6            : 

:Jul       1 

:  11 

!15A 

:         14,2 

1928 

:           30 

:     9 

:00A 

:         11,5 

Jan  23 

:   11:25A 

10.9            : 

:Sep       5 

:  12 

'iOP 

:         13.0 

Feb  22 

11:20A 

5,45         : 

:            30 

:     8 

:00A 

,00 

Mar     1 

:  10:15A 

:              .00          ; 

:Oct     31 

:   12 

:0CM 

:            7.69 

Mar  ^7 

:  'im 

•   11.45A 
:   12: COM 

:88     : 

10,6             ' 
9,65          : 

:Dec     „| 

'•      1930^ 
:Jan       6 

:     1 

■m 

:3crp 

13,1 
11.0 

5.72 

Jun     1 

:   12:001.1 

10*3            : 

:             7 

3 

:10P 

:            4.50 

Jul     2 

ll:15A 

14.1           :    : 

.Feb       1 

10 

:00A 

4.36 

31 

:  11:00A 

13,4           : 

:              8 

10 

:10A 

3.85 

Aug  31 

:   12: COM 

13  .'9            : 

:            20 

:  10 

:20A 

:           7.73 

Oct     5 

:  10:40A 

11.9           : 

:           23 

11 

50A 

:           1.74 

29 

•  11:50A 

11,5            : 

:            26 

:     9 

25A 

:           7.43 

Nov  30 

:   11:50A 

10.2           : 

Mar       3 

:     9 

:50A 

:         11,9 

1929 

5 

:  10 

30A 

12  ,4 

Jan      7 

12:10A 

10.0            : 

6 

9 

•lOA 

1-1,7 

29    . 

11 : 35A     ; 

5.20         :            : 

7  : 

10: 

oo;-  : 

14,1 

Mar     5 

12:30?     : 

12.2           :            : 

24   : 

9 

!  '10  A   ; 

7.23 

14   ■ 

ll:25A 

5.24          : 

28   : 

10 

■xOA  : 

5.76 

29    . 

ll:40A     : 

10.6            :            : 

31   : 

12- 

05P   ; 

6.08 

Apr  12    ; 

9:45A     : 

10.8            : 

Apr     14 

5: 

OOP   : 

15,3 

15   : 

8:45A     : 

10.5            : 

30    : 

12 

OOM   • 

14,1 

19    : 

9 :  lOA     : 

11.0           :            : 

May       4    , 

5 

25P   ; 

13,4 

26 

11:2GA     : 

10.8           : 

5 

10- 

3D  A   : 

9,02 

26    : 

1:20P     : 

10,2            :            : 

6    : 

9: 

25A  : 

11.5 
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T/iBLE  NO,  17  continued. 


DIVERSIONS  FROM  S'ATA  CUJLl  RIVER 

Discharge  Measurements  of  Cainulos  Diversion 
Miles  13.2 
(continued) 


Date 

1930 

May  7 
15 

Jun  2 

Jul  2 
14 
15 
19 
26 

Aug  1 
11 
21 
39 

Oct  4 
2? 

Nov  17 
27 

Dec  2 

31 

1931 

Ian  2 

o 

8 

9 

10 

12 

17 

31 

Feb  12 

i;5 

Feb  27 

Mar  17 

Apr  2 

26 

27 

28 

29 

30 

May  4 

25 


Time 

Second-Feet  : 

:  Date 

Time  > 

Second-Feet 

1931 

8:35A 

11,0     : 

May  27 

8:00A 

6.60 

8:20A  : 

12.0     : 

31  • 

ll:55A  : 

7.32 

9:00A 

13,0     : 

Jun  29 

l:£5?  . 

6.41 

ll:30A 

8.02    : 

Jul  30 

2 :  50? 

4.66 

8;55A 

8.68    : 

Aug  26 

3:00? 

8.03 

5.35P 

7.34    : 

29 

l;^!:30P 

.00 

3:10P 

10.3     : 

.Sep   1 

.l2:.10P 

liS.l 

3:20P  ' 

8.59    : 

10 

1:45? 

8.60 

2:35? 

6.66    : 

Oct   1 

.IC:50A 

11.7 

12:55P  : 

10.0     : 

Nov   2 

12:45?  ■ 

11.4 

3:55?  " 

9.75    : 

15 

10:35A  ' 

.00 

11:^.0A  : 

9,40    : 

28 

9-50A 

.00 

10~55A 

15,6     : 

29 

0:35A 

1.94 

llrOoA 

14,5     : 

30 

10  ;{;5A 

5.82 

12:15? 

15,0     : 

Dec   3 

J :  55A 

6.22 

11:15A 

4,92    : 

9 

10 ; lOA 

.85 

12:0QM   ■ 

4.60    : 

21 

"!.L;15i. 

.00 

1:45? 

2,22    : 

22 

'UJuOA 

.50 

:     26 

>:::0A 

.00 

l:55P 

2.79    : 

.   1952 

11:20A 

2.09    : 

Jan   9 

11 : 45A 

1.10 

11:00A 

2.59     : 

£2 

11 i25A 

.68 

9: 50  A 

2.43    : 

25 

10r25A 

,70 

10:45A 

2.42    : 

Fob   6 

9 '.30  A  ; 

1.42 

ll:15A 

2.08    : 

25 

9.-.35A 

1.34 

10:40A 

2.20    : 

26 

:  9 ; 30A 

1.30 

12:0CM 

5.07    : 

27 

9;30A  : 

1,11 

8:45A 

-  1.89    : 

:     28 

:  0:30A 

1.10 

9:Saa 

1.89    : 

£9 

11:35A 

:     1.10 

2:00? 

.20    : 

;Mar   1 

10:25.'. 

:     1.02 

1:30? 

11.4     : 

2 

12:30? 

:     1.00 

10: 50 A 

12 .9     : 

5 

.  10:20A 

1.00 

1:10? 

9,21    : 

:      4 

2 :  lOF 

1,00 

9:4a'i 

7,85    : 

5 

.  3:10F  : 

1,00 

9: 20  A 

3,56    : 

7 

l:.35P 

1,00 

10:E0A 

8.98    : 

9 

:  9:40A 

:     1,00 

a:55A 

8.20    : 

12 

11:40.'^ 

1,40 

12:40? 

12  .7 

14 

12:45?  : 

1.40 

11:10A 

5.83    : 

17 

2:45? 

1.40 
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TikBLE  NO,  17  continued. 


DIVERSIONS  FROM  SANTA  CLARA  RIVER 

Discharge  Measurements  of  Camulos  Diversion 
Miles  13,2 
(continued) 


Date 

Time 

Second-Feet    : 

Date 

Time 

Second-Feet 

1932 

1932 

Mar     19 

1:10P 

1.07          : 

Apr     11 

11:30A 

11.1 

21 

2:15P 

1.03          : 

:            18 

10:40A 

12,2 

23 

:  12J55P 

.97         : 

y5 

10:45A 

13,7 

25 

8:45A     : 

2.32         : 

•May       2 

:     3:00P 

;            11,0 

26 

9:30A 

1.42          : 

31 

.     2:40P   : 

10,2 

28 

11:20A 

5.94          : 

Jun     30 

2:30P 

10,1 

31 

5:20P 

4.72          : 

^Vig       3 

2:30P 

9,19 

Apr       4 

10:55A 

8,10          : 

:             9 

3:30P 

10.8 

7 

11: IDA 

8,34         : 

Sep       1 

l:45P   . 

8.82 
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TABLE  NO,   17  continued 


DTVEriSIONS  FROM  SANTi.  CLARA.  RIVER 

Pischcrge  l!&&rur«ments  of  J,  M,  Sharp  Diversion 
Miles  14.1 


Date 

TiEie 

.   Second-Feet    : 

:   Date 

!      Tine 

:   Sucand-Feet 

1927 

:     1930 

Oct     13 

3:20? 

0.00          : 

:Aug     29 

:     1:00? 

:           0,23 

1928 

:Oct       4 

:   10:45A 

:             ,00 

May       2' 

12:30P 

.00          : : 

:           28 

:   11:20A 

:              ,00 

jun       1 

1:00P 

.00          : 

:      1931 

Aug     31 

.     1;10P 

2,05          : 

:Fcb       2 

•     2:50P 

:              ,00 

Oct       5 

:  11:25A 

:            1.84          : 

:           27 

:  12:30P 

:             ,00 

1929 

:Mar     17 

:     1:15P 

:             ,00 

Jan       7 

■     4:00? 

.00          : 

Apr       2 

ll:20A 

.00 

29 

12:00M 

,00          : 

:May       4 

1:20? 

:            1.00 

Mar     29 

11:00A 

.00          : 

31 

:   10:45A 

,95 

Apr     26 

11:  .ISA 

,00          : 

Jun     29 

l:45P 

:              ,21 

Jun       3 

1?:45P 

.99          : 

:Jul     30 

::  3:00F 

:             .00 

Jul       1 

:  ll:45A 

.00          : 

Sep       1 

:   11:15A 

:             ,82 

30 

11: ISA 

.76          : 

:            10 

1:00P 

:             ,74 

Sep       5 

11:20A 

.90           : 

.Oct       1 

11:10A 

:              ,74 

30 

10:10A 

1.50          : 

Nov       2 

l:15P 

:             .00 

Oct     31 

1:20? 

1.06          : 

:.          15 

•  10:35A 

.00 

Dec       2 

ll:30A 

.00          : 

28 

9:50A 

:             .00 

31 

12:10P 

.00          : 

:Dec       3 

:  12:.lor 

:             ,00 

1930 

:           31 

:  ll:l&i 

:             .00 

Mar       4' 

12:00M 

.00          = 

26 

8:40A  ■ 

.00 

31 

11:15A 

.00         '• 

1952 

Ap  r     30 

11:05A 

.00          : 

Mar     31 

2:10? 

,00 

Jun       2 

11:25A 

.81          : 

Aug       9 

4:  OOP 

.78 

Jul        2 

9: 20  A 

.52          : 

Sep       1    . 

2:25P   : 

1,40 

Aug       1 ; 

3:-x5P      : 

,47          : 
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TABLE  NO.   17      continued 


Dr/ERSIOWS  FROM  SMTA  CTJLRA.  RIYER 


Discharge  Measurements  of  Sespe  Land  and  Water  Company  Diversion 

Miles  22.9 


Date 

Time 

Second-Feet    : 

Date 

Time 

:  Second-Feet 

1928 

May     4 

•11;00A 

1.07            : 

Jan       7 

:     8:35A 

:               1.39 

Jun     1 

8:20A 

4.07            : 

29 

8:50A  : 

2.23 

Jul     2 

3:15P 

2,49            : 

Mar       5 

:     9:05A 

1.40 

31 

•     7:10A 

2.06            : 

29 

8:20A 

:              1,16 

Aug  31 

S:20A 

1,42 

Apr     27 

8:10A 

:              1.93 

Oct     5 

8;30A 

.64            : 

Jun       3 

9:10A 

:                .83 

29 

3:15P 

,59            : 

Jul       1 

8:25A 

:                .00 

Nov  30 

4:  OOP 

,61            : 

30 

8:00A 

:                .00 

There  has  been  no  water  available  for  this  ditch  from 
July  1,  1929,  to  September  30,  1933. 


Dischargo  Measurements  of  Basolo  Diversion 
Miles  23.1 


Date 

Time 

SGcond-Fect    : 

Date 

Time      : 

Second-Feet 

1927 

1928 

Oct  14 

2:10P 

4,76          : 

Jun.       1 

3:50P 

0,00 

Dec     6 

3:45P 

.00          : 

Jul       2 

.     4:00P  • 

1,64 

1928 

31 

:     2:40P 

1,47 

Jan     3 

•     3:10P 

,00          : 

:Aug     31 

'     4:30P 

:            .00 

23 

3;20P 

»00         : 

1929 

Feb     6 

:     2:55P 

:              iOO          :         ■ 

.Apr     26 

:     8:45A 

5»66 

22 

,      4J30P 

,00          : 

iJxm       3 

:     4: OOP 

:              .59 

May     4 

:    12:40P 

,00          : 

.Jul       1 

:     1:40P 

.00 

There  has  been  no  water  available  for  this  ditch  during 
irrigation  period  from  July  1,  1929,  to  September  30,  1933. 
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Tj\BLE  no.   17  continued 


DTVjiKSION  FRCM  SANTA  CLARA  RIVER 


Discharge  Measurement::  of  Fanscrs'    Irrigating  Company's  Diversion 

Miles  32.3 


Date 

Tine 

Second-Feet    : 

I>8tO 

:     Ti-ne 

:   Secoud-Fcet 

1927 

1930 

Dec     0 

:      9 :00A 

10.1          : 

.Mar       3 

■     i:oop 

:            0.00 

1928 

At)r       1 

:     0:20 A 

:              .00 

Apr  14 

:     9:30A 

30.8          : 

:             19 

0:00A 

:              .00 

24 

:     9:00A 

:           28.8          : 

:May       1 

9:30A 

:              .00 

27 

:      2;45P 

:           23,0          : 

15 

:  12:20P 

:              ,00 

May     7 

•      9:00A 

22.5          : 

Jut.       5 

7:30A 

;            .00 

25 

:   ll:50A 

18,9          : 

:            16 

:      9:30A 

:              ,00 

Jun  14 

:   10:10A 

20.9          : 

.Jul       5 

:     8:10A 

:              .00 

Jul     5 

7:35A 

:            23.6          : 

15 

8: 30  A 

:           3.89 

16 

:     8:55A 

19,1          : 

Aug       2 

:   lOrOOA 

:            4.51 

30 

:     9:C0A 

16.0          : 

12 

:     l:25P 

:           5.03 

Aug  15 

9: 30  A 

14.2          : 

15 

9:35A 

:            5.15 

Sep     1 

.   lOrOCA 

11,6          : 

30 

8:20i'^ 

:              .00 

15 

9:20A 

12,5          : 

Oct        3 

e:20A 

:              .00 

Oct     2 

12:55A 

:           10,5         : 

:            16    . 

2;2CP 

:              .00 

15 

:   ll:15A 

14,1          : 

:            29 

3.00A 

:             .00 

3C 

8:-10A 

13.0          : 

Nov     18 

1:00P 

:              .00 

1929 

Doc        3 

:     8:25A 

:              .00 

May  24  . 

11:50A 

.00        : 

17 

8:4.^A 

.00 

Jun     4 

11:00A 

.00       : 

>      1931 

19 

10: 00 A 

.00       :            : 

Fob       1 

10:10A  : 

.00 

Jul     2 

9:05x1. 

10.1         : 

28 

10:40A 

:             ,00 

15 

9: 10  A     : 

4.60        : 

J^ar     18 

10::30A 

:             ,00 

31 

9:05a     : 

6.00        :            : 

Ap  r       4   : 

8:10A 

:              .00 

Aus  14  : 

8 :  30A 

4,72        : 

15   : 

11:35A 

,00 

Sep     5 

S:3CA 

.00        : 

I.Iajr       5 

10:30A 

.00 

16    . 

10:OOA     : 

.00        :             : 

16 

12;  oca! 

,00 

23 

8:45A      : 

.00        : 

Jun       1   : 

11:35A 

.00 

30    • 

12'-iOP     : 

.00        :            : 

15    : 

10:30A 

.00 

Oct     2 

8:':-0A     : 

.00       :            : 

30    : 

9:15^1  • 

.00 

15    ■ 

8: 10 A     • 

.00        :            : 

Jul     15   : 

9:40.; 

:              .00 

Nov     1    . 

10:35A      • 

.00        : 

31 

7:50A 

3.09 

16 

9: 20 A      : 

.00        : 

-•.uc     15 

11:40- 

.00 

Dec     3 

9:20/.      . 

.00        :            : 

Sep       2    : 

10:40A 

.00 

16    : 

8: '1-0  A     : 

,00        :            : 

14    : 

0:30  A 

.00 

1S30    : 

30    : 

8:00A 

.00 

Jan     2    : 

e:20A      : 

.00        :            : 

Oct     16    : 

9:40.x 

.00 

30 

9:00A      : 

.00        :            : 

Nov       3    : 

8:15A 

.00 

Feb      7 

8:45.1      : 

.00        :            : 

Dec       4   : 

9:00A 

.00 

372 


TABLE  NO.  17  continued 


DIVERSIONS  FROM  SANTA  CIAIIA  RIVER 


Discliarge  Measurements  of  ^'armers*  Irrigating  Company's  DiTersion 

Miles  3S,3 
(continued) 


Date 

Time 

Second-Feet   : 

Date 

Time 

Second-Feet 

1931 

1932 

Dec     18 

11:. -30  A 

0.00          : 

Jul     1 

8:45A  : 

0  .00 

1932 

15 

7:45A 

•00 

Apr       1 

11:30A 

,00         : 

Aug     4 

8:45A 

,00 

19 

12:40P 

,00         : 

18 

R:50A 

:               .00 

May       3 

1:15P 

,00         :            : 

Sep     2 

8:50A 

.00 

17 

9:20A 

,00          : 

IG 

8:10A 

:              ,00 

Jun       1 

:     8:40A 

,00         : 

Oct     1 

8:20A 

;              .00 

14 

8: 20  A 

.00          : 

5?;^ 


TABLE  HO,  17  continued 


DrVERSIONS  FROM  SANTA  CIARA  RP.'ER 


Discharge  Measurements  of  Southside  Diversions  above  iSanta  Paula  Bridge 

Miles  33.1 


I'ate 

•     Time 

Sec  ond-Feet    : 

Date 

.     Time 

;.    Second-Feet 

1927 

1930 

Dec       8 

9:30A 

::         0.00          : 

Feb        7 

9:10A 

0.00 

1928 

Mar       3 

1:00? 

.00 

Apr     14 

10:30A 

.00          : 

Apr       1 

8:00A 

.00 

24 

11:20A 

,19         : 

19 

9:00A 

,00 

27 

4:00P 

.67          : 

May       1 

10:10A 

,24 

May  •    7 

.   12:00M 

1.17          : 

15 

1:00? 

,00 

25 

2:10? 

.27          : 

Jun       3 

B:15A 

,00 

Jun     14 

12  soon 

.80          : 

16 

10:20A 

,00 

Jul       3 

:     7:50A 

:              .00          : 

Jul       3 

9:20A  . 

1,08 

16 

9:00A 

,00          : 

15 

9;  00  A 

,82 

30 

9:30i'^ 

.00          : 

Aug       2 

10:30A 

,00 

Aug     16 

lltOOA 

.30          : 

12 

2:00? 

.94 

Sep       1 

11:30A 

.00          : 

15 

10:00A 

1,05 

15 

11 :2  a'. 

:              .00          : 

30 

8:40A 

,62 

Oct       2 

2:40? 

:              .00          : 

Sep     15 

9:30A 

,00 

15 

12:30? 

1.08          : 

:0ct       3 

9:00A 

:               .00 

30 

9: 20  A 

,43          : 

16 

1:00? 

:              .39 

1929 

29 

8:25A 

.00 

May     24 

•     1:20? 

.61          : 

Fov     18 

.      1:00? 

:              .00 

Jun       4 

:   10:10A 

:            1.86          : 

•Dec       3 

:     8:00A 

:              .00 

19    : 

10:30A 

1.07 

17    : 

8:45A 

.00 

Jul       2 

7:30A 

,00          : 

1931 

15 

9:00A 

.00          : 

Feb       1 

10.1 30A 

:             ,00 

31 

7:30A 

.00          : 

28 

10:40A 

.00 

Aug     14 

7:10A 

.00          :: 

Mar     18 

10:20A 

,00 

Sep       6 

8:00A 

,32          : 

Apr       4 

7:40A 

,26 

16 

7:50A 

.00          : 

15 

.  11:15A 

:              ,00 

23 

9 :00A 

.00          :: 

May       5 

10:30.. 

,00 

30 

1:00? 

:              .00 

16 

12: 00 A 

,00 

Oct       2 

8:-40A 

,00          : 

Jun      1 

lll'iOA 

:              ,00 

15 

a:15A 

,00          : 

15 

ll:l5i'^ 

,00 

Nov       1 

9:00A 

:            1,25          : 

30 

7:40A 

:             ,42 

16 

.     9:00A 

:              .00          : 

■Jul     15 

10: 30 A 

,91 

Dec       3 

0:10A 

.41         : 

31  ; 

:     9: 10 A 

2,14 

16 

.   lOrOOA     ' 

.00         : 

.Aug     15   . 

.   12:30? 

.00 

1930 

Sep       2 

11:05.'^  . 

.00 

Jan       2 

9:00A 

.00         : 

14 

9:35A 

,32 

30 

9: 40  A 

.00         : 

30 

8:15A 

:              ,00 

374 


TABLE  NO,  17  continued, 


Dr?ERSIOWS  FROM  SMITA   CL/JIA  RIVER 


Discharge  Measurements  of  Southside  Diversions  above  Santa  Paula  Bridge 

Miles  33,1 
(continued) 


Date 

Time 

Second-Feet    : 

Date 

:      -i-ime 

:   Second-Feet 

1931 

:     1932 

Oct     16 

10: 40 A 

0.34          : 

Jun       1 

9:10A 

0.00 

Nov       3 

9:15A 

,36          : 

14 

9:35A 

:                .10 

Dec        4 

9:30A 

.00          : 

Jul       1 

9  J25A 

.98 

•18 

lli'^OA 

,00          : 

15 

,     8:40A 

,28 

1932 

A'og       4 

9: 20  A 

•00 

Apr       1 

1:00P 

,00          : 

:            18 

8:20A 

:                .00 

19    • 

1:50P 

.00          : 

Sep       2 

:      9:30A   . 

.82 

May       3 

1:55P 

.52          : 

16 

8:45A 

.40 

17    : 

9: 30  A 

.00         :           : 

Oct       1 

8;  50  A 

1                 .00 

5  75 


TABTJ;  KO,  17  continued. 


DIVERS  lOlJS  FRa:  SANTA  CLAR'.  RIVER 
Discharge  Measurements  of  Southside  Diversions  below  Banta  Paula  Bridge 

Miles  33.4 


Date 

Time 

Second-iJ'ect    : 

Date 

Tine      : 

Second-F'eet 

1927 

1930      : 

Dec       8 

9:45A     : 

0,00            : 

Feb       7   : 

9:  OOA 

0.00 

1928 

Mar       3 

l:OOP  : 

,00 

Apr     14 

10; 

30A 

.00            : 

Apr       1 

S:OOA  : 

,00 

24 

11 

55A      : 

2.17             :             : 

19    : 

9!30A 

.24 

27 

4 

20? 

,00            : 

May       1   : 

10: 30  A 

.00 

May       7 

11 

:30A     : 

3,27            : 

15 

1:10? 

.00 

25 

2 

,40P 

2.08            : 

.Jun       3 

8: 30  A 

,00 

Jun     14   • 

12 

30F      : 

.00            : 

16 

10: 30 A 

.00 

J'ol        3 

9 

OOA 

.40             : 

Jul       3 

9:40A 

1,58 

16 

10 

40A 

.76             : 

15 

9:20A 

,00 

30 

11 

.OOA 

2.06             : 

Aug        2 

10: 50 A  : 

,63 

Aug     16 

11 

20A 

,00            : 

12 

2:10? 

,00 

Sep       1 

11 

40A 

.00            : 

15 

10: 30 A 

,50 

15 

10 

•35A 

.57            : 

30    : 

9:  OOA 

:              .00 

Oct       2 

1: 

■10? 

.75            : 

Sep     15   : 

8:55A 

,00 

15 

12 

'50? 

.00             : 

Oct       3 

8:45A 

,00 

30 

9 

.50  A 

1.83            : 

16 

12:50? 

2,12 

1929 

29 

3:35A 

.57 

May     24 

12 

40? 

1.86             : 

:NoT     18 

:     1:00? 

,00 

Jun       4 

11 

:45P 

1.53            : 

:Dec       3 

a:'-;;A 

:              ,00 

19 

11 

lOA 

3.79            : 

17 

,00 

Jul       2 

7 

30A 

.00            : 

.      1931 

15 

8 

t05A      . 

,00            : 

.Feb       1 

io:4o:. 

,00 

51 

7 

:45A 

,0C            : 

28 

1C;50A 

,00 

Aug     14 

7 

:20A 

,00            : 

:l.Iar     18 

10:50A 

:              ,00 

Sep        6 

•      8 

20A 

,00            : 

.Apr       4 

8:50A 

:           2.66 

16 

:     8 

:10A 

,00            : 

:            15 

.  12:30? 

:              ,43 

23 

o 

lOA 

,00            : 

:Iuay       5 

•   10; OOA 

:              ,00 

30 

1 

J15F 

3,14            : 

16 

ll:OOA 

:              ,00 

1929 

■Jun       1 

11:C0A 

,00 

Oct       2 

8:45A 

2.42            : 

:            15 

11:40A 

2,03 

15 

■      9: 40  A 

.00            : 

:            30 

:     8;10A 

,00 

Not       1 

8:45A 

2;,33            : 

Jia     15   : 

10  :00A 

,00 

16 

9:00A 

oOO             : 

ol  : 

8;50A 

.61 

Dec       3 

8: 30  A 

.00            : 

Aus     15 

:12;50? 

,00 

16 

•      9: 30 A 

^00            : 

.Sep       2 

.   ll:r:5A 

:            iQO 

1930 

14    . 

9:55A 

,00 

Jan       2 

8:55A 

.00            : 

30  : 

9:20A 

1.61 

30 

o 

35A 

.CO             : 

Oct     IC 

11: OOA  : 

.cr 

376 


T/iBLS  110.      17  continuGd 


DB^ERSIOITS  FRd.:  SAT-ITA  GUJU.  RIVER 


Discharge  Measurements  of  Southsidc  Diversions  below  Santa  Paula  Bridge 

Miles  33,4 
(continued) 


Date 

Time 

Second-Feet    : 

Date 

!      Time 

:   Sccond-Foet 

1931 

.      1952 

Not     3 

9:40A 

3.91          : 

Jun     14 

9:55^v 

0,00 

Dec     4 

9:30A 

.00          : 

.Jul       1 

:     9:50A 

.00 

18 

11: 30 A 

.00          : 

15 

9  COO-'* 

:            .00 

1932 

Aug       4 

:     9: 50 A 

2.25 

Apr     1 

12:40P 

2,35          : 

18 

9:55A 

.00 

19 

2:30P 

.00          : 

Sep       2 

:  10:15i.  :• 

.00 

May     3 

2:15P 

.00          : 

16 

9:25:. 

:            .00 

May  17 

in.-lOA 

.00 

Oct       1 

9:05A 

.00 

Jun     1 

9:50.:      , 

2.6C          :            ; 

',1 

I 
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T;-3LE  no.     17  continued 


DIV";5RSI0KS  FRCa:  SAIITA  CLARA  RIVER 

Discharge  Moasuraaonts  of  Scjita  Clara 
Water  &  Irrigatin,-^  Ccnipaiiy  Diversion 
Miles  38,6 


Date 

:      TL^e 

Sec 

ond-Feet    : 

':     Da 

te 

:     Tine 

Second-Fcet 

1927 

:      1929 

Not     15 

:     l:25P 

3,45        : 

:Apr 

27 

1:50P 

*       25.9 

Dec       8 

12ilOP 

2.03        : 

•May 

3 

:     3:00? 

•      *        19.0 

1928 

;  : 

10 

1;40P 

■      *       22 .3 

Feb     17 

:    10 

:00A 

:      * 

3.60        : 

24 

.     2:20P 

:      *       12 ,5 

18 

:      8 

:30A 

:     * 

9,64        : 

:Jun 

4 

:   12:40P 

:     *       16.8 

18 

:    10' 

lOA 

:     * 

10.5          : 

19 

:     1:00? 

:     *       18,3 

19 

:   10 

:00A 

:     * 

10.3          : 

:Jul 

2 

10:35A 

:             13.5 

20 

9 

:40A 

* 

10.9          : 

15 

10:35A 

13.1 

20 

.      4 

OOP 

* 

13.0          : 

31 

10:35A 

:                6.02 

21 

:     2 

45P 

* 

15,3          : 

Aug 

14 

:     9:25A 

:                3.69 

22 

11 

OOA 

* 

15.8          : 

Sep 

6 

10: 30 A 

:                6,21 

22 

.      3 

.55P 

.  .    * 

17.2          : 

16 

:  10:35A 

:                6.71 

23 

•      1 

40P 

.     * 

17.6          : 

23 

:     2:00? 

:                7,18 

24 

:     3 

40P 

* 

15.2           : 

30 

2:40P 

9,37 

28 

9 

40A 

* 

10.3          : 

Oct 

2 

2*40? 

:      *          8,70 

Mar       9 

1: 

35P 

* 

3.18        : 

15 

l:00P 

*       10,6 

12 

2 

OOP 

* 

14.1          : 

Nov 

1 

3:10? 

*        11,0 

Apr       7 

11: 

50A 

.00        : 

Not 

16 

1:30? 

8.84 

■  14 

11 

50A 

.00        : 

Dec 

3 

1:001 

*        11,3 

24 

1; 

50P 

17.4          : 

16 

2:151^ 

*          9.61 

May       7 

:     2: 

OOP 

15.5          : 

1930 

25 

3 

SOP 

18,5          : 

Jan 

2 

:     2:40? 

:     ■*       10,7 

Jun     14 

•      2 

15P 

13.8          : 

e 

3:10? 

*        10,4 

Jul       3 

10- 

OOA 

13.1          : 

30 

3:30P 

,00 

16 

12: 

lOP 

11.0          : 

Apr 

5 

11:40A 

2,92 

30 

:  12: 

OCi: 

12,2          : 

19 

2:  COP 

:              13,2 

Aug     16 

2: 

05? 

: 

3,00        : 

May 

1 

2:50P 

28.9 

17 

9: 

15A 

3;i8        : 

5 

2:05? 

33,6 

Sep       1 

1: 

OOP 

9,34        : 

6 

i:aoP 

35.4 

15 

1: 

15? 

* 

12.1          : 

7 

12:50? 

33.1 

Oct       2 

3: 

SOP 

* 

16.0           : 

15 

3;40P 

•      *        30.6 

15 

2: 

40? 

* 

16.0          : 

Jun 

3 

ll:30A 

*=       10.4 

31 

11: 

•X)A 

* 

15,3           : 

16 

3:00? 

11.1 

1929 

Jul 

3 

1:10? 

5.15 

Mar      2 

9:0OA     : 

* 

23,6          : 

15 

12:S!0P 

4.06 

6 

.     2:20P     ■ 

* 

28,9          ; 

Aug 

2 

3:00? 

:                3,19 

23   : 

9:20A     : 

* 

3,77       :            : 

15   : 

1:45     : 

.58 

30    • 

12:35?     : 

* 

26.4          :            : 

30   : 

12:/I0P  : 

:              3.12 

Apr     15   : 

12:35P 

* 

8,21       :            : 

Sep 

15   : 

12:10P  : 

3.77 

19    ; 

1: 

30?      : 

* 

16,5          :             : 

Oct 

3    : 

12:40?  : 

4.02 

*  All  or  part  of  tnis   for  spreading. 
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T^\BLE  ilO.      17  continued 


DrVERSIOlTS  FROI.I  S;j.TA  ClARI.  RIVER 

D?^scliarge  Heasureraents  of  Santa  Clara 
Water  &  Irrigating  Company  Diversion 

Miles  58,6 

( continued] 


Date 

:     Time        ; 

Second-Feet    ; 

:      Date 

:      Tirae      < 

Second-Feet 

1930 

;      1931 

Oct 

16 

;      4: SOP      \ 

4,58            ;' 

;Sep 

30 

12:40P   \ 

1.26 

S9 

;    11:35A      ; 

6.41           ; 

;Oct 

16 

'2:30?    ; 

1,56 

Dec 

3 

;    12:05P      ; 

3.48           ; 

•ji'IOT 

3 

;   12:45P    ; 

2.73 

15 

;    lOrOOA      ; 

1.72             ; 

;    19 

32      ; 

. 

17 

;      1:00P      ; 

2.04           ; 

;Apr 

2 

12:10P   ; 

,00 

19 

31 

12 

;      l:30P    ; 

.00 

Mar 

IS 

';      3:0OP      ;' 

8.13            ; 

14 

1J40P    ; 

12,6 

Ap:p 

4 

:   12: SOP      : 

12.4             : 

20 

:  10:55iv   : 

20.7 

15 

:     4:15P     : 

8.51          : 

:  B.lay 

4    : 

12:05P   : 

20.0 

Hay 

5 

:     4:10P      : 

6.70          : 

17 

2:40P   : 

12.5 

16 

:      4:30P      : 

10.0            : 

:Jun 

1 

3: OOP   : 

9,58 

Jun 

1 

:     3:30P     : 

i;oo       : 

14    : 

3:25P   : 

8.12 

15 

:     3:05P     : 

11,3            : 

:Jul 

1    : 

2:40P  : 

7.19 

30 

:  12: SOP     : 

11,4 

15   : 

1:15?  : 

12.2 

Jul 

15 

:     2:50P      : 

7.30          : 

:Aug 

4    : 

3:05P   : 

7.-18 

31 

:   12r40P     : 

1.10          : 

18    : 

2:25P   : 

7.04 

Aug 

15 

:     3:40r      : 

.84          : 

:Sep 

2    : 

3:30P   : 

4.46 

Sep 

2 

:     2:35F      : 

.91          : 

16    • 

2: OOP   : 

6.49 

.14 

:     IrOOP      : 

1.07          : 

:Oct 

1    : 

12:35P    : 

4,22 
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TABLE  NO,      17   continued 

DrVERSIOrS  FRa.'  SAI'TA  CIARA  RISTKR 
Discharge  Measurerr.ents   of  Diversion  to  Saticoy  Spreading  Grounds 

Miles  38,7 


Date 

:     Tine 

:   Second-Feet    : 

Date 

Time 

1929 

•     19 

31 

Fov     20 

4:30P 

0.49          : 

Feb 

1 

:     2:05P 

Dec       3 

1:20P 

,37          : 

18 

•     2:10? 

1930 

19 

2:10? 

Jan       7 

10:50A 

:          15.2            : 

28 

.     2:30? 

8 

2:40P 

:         13.8            : 

;Mar 

18 

3:25? 

21 

4:40P 

:         20.0            : 

:Apr 

4 

1:40? 

24 

3:50P 

:          37,7            : 

15 

:     4:25? 

30 

3:45P 

34.7            : 

May 

5 

3:55P 

Feb       7 

1:40P 

:          35.6            : 

16 

:     4:15P 

24 

.     3:25P 

33.3            : 

:Jun 

1 

:     3:15? 

26 

12:30P 

:         36.3            : 

15 

3:45P 

Mar       3 

5:05P 

:          36.1            : 

30 

:   10:30A 

13 

2;10P 

38.6             : 

?Jul 

15 

.     2:30P 

Apr       1 

1:40P 

37.7             : 

:Dec 

4 

•     2:40? 

5 

11:55A 

:          38,4            : 

18 

4:  OOP 

19 

2:15P 

23.2             : 

1932 

May       1 

3:00? 

4.77          : 

:Apr 

2 

:  12:15P 

5 

2>00P 

.00          : 

12 

1:40P  : 

6 

i:20P 

.00          : 

14 

.     1:05? 

7. 

1:05P 

20.1          : 

20 

ll:'i0P   : 

9 

11:15A 

1J.3           : 

May 

4 

11:30A 

10    : 

8:35P 

12,0           : 

12 

2:50? 

12    : 

3:35P      . 

12,2            :            : 

17    : 

3:  SOP 

15 

3:i5p 

3.10          : 

Jun 

1 

3:40?  • 

Jun       3 

ll:40A 

7,69          : 

14  : 

3:10? 

16    : 

5f05P 

1,16          :            : 

Jul 

1    : 

3:20?  : 

Jul       3    : 

1:10P 

,00          : 

15   : 

12:45? 

Sep     15    . 

12:10? 

,00          : 

Aug 

4 

2:4-5?  : 

Oct       3    : 

12  j  40P      ; 

,50          : 

18    : 

2:05P   : 

16    : 

4130P      . 

.73         : 

Sep 

2    : 

3:00? 

IIov     18 

4:10? 

6,25          : 

16 

1:35?    : 

Dec      15   ; 

9:35A 

6.01          : 

Oct 

1   : 

1:10? 

17    : 

12:40? 

7.97          : 

Second-Feet 


22.8 
52.3 
40.6 
43,3 
23,9 
1.45 
.88 
24,8 
13,6 
24.8 
3.04 
.25 
.25 
16.6 
19,5 

40,4 
19,9 
2D  .0 
25,6 
20.2 
18,0 
19,8 
12,1 
11,6 
7,62 
.78 
.81 
.83 
3,60 
3,88 
6,39 
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TABLE  NO.   18 

DrVERSIOKS  FRQI'J  PIRU  CREEK 
Dischare;e  Measurements  of  Doheney  Ranch  Diversion 


Date 

Time 

Second-Feet    : 

Date 

':      Time 

Sooo  nd-IToet 

1927 

1931 

Oct     14 

11:25A 

1.71          : 

Mar     17 

:     2:30? 

0.00 

Dec       6 

11:30A 

.00          : 

Apr       2 

:      1:50? 

2,96 

1928 

May       4 

:     3:45? 

.00 

Apr     21 

1:40? 

3.79          : 

31 

:     1:10? 

.00 

May       5 

3:15? 

3,55          : 

Jiui     10 

:   10:00A 

.00 

Jun       1 

2:25? 

2.13          : 

29 

:      9:30A 

1.13 

Jul       2 

2:20P 

2.05          : 

Jul     30 

:   10:05A 

1.06 

31 

1:55P 

1.32          : 

Aug     17 

:     8:50A 

.00 

Aug     31 

3:35P 

:           0.13          : 

Sop        1 

:      2;20P 

.00 

Oct       5 

2]:10P 

1.07          : 

9 

:     3:15? 

1,40 

29 

2:35P 

1,04          : 

10 

:  10:30A 

:            1.53 

1929 

Oct       1 

:      1:10? 

,92 

Apr    2  6 

3:05P 

.58          : 

Not       2 

:     3:20? 

:              ,72 

May     10 

10:50P 

3,01          : 

Dec       3 

:     9:20A 

:              .00 

Jun       3 

:      1:40? 

:            2.84          : 

1932 

Jul       1 

•   12:40? 

:           1,56          : 

:Mar     31 

:     5:20? 

:              .00 

30 

:   12; 40? 

.00          : 

Apr     18 

:   11:40A 

::          1.70 

Sep       5 

.      li30P 

,47          : 

25 

:   12:40? 

1.87 

30 

10:35A 

.71          : 

May       2 

::ll:00A 

1.96 

Oct     31 

3:00? 

.48          : 

16 

:   11:00A 

1.71 

Dec       2 

1:45? 

.00          : 

31 

:   10:30A 

.00 

Dec     31 

.     2 : 10? 

.00          : 

Jun     13 

:   11:30A 

.43 

1930 

30 

:   10: 50  A 

1.20 

Apr     30 

1:30? 

.00          : 

Jul     14 

:  11:10A 

:            1.67 

Jun       2 

1:30? 

.00          : 

Aug       3 

:   10:55A 

1.71 

Jul       2 

12:30? 

1.50         : 

19 

:   10:40A 

1.17 

Aug        1 

4  J  25? 

1.14          : 

Sep       1 

:   ll:OOA 

1,26 

29 

1:35^      . 

.79          : 

15 

:   10:25A  : 

.83 

Oct       4 

1:30? 

:              .64          : 

30 

:  11:00A 

1.16 

28 

1:00? 

.77 

Dec       2 

1:30? 

.00          : 

31 

.      2:55? 

.00          : 
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T/^LE  !T0,   18  continued 

DIVERSIONS  FRCM  PIRU  CREHC 
Dischargo  Measurements  of  Piru     Vifater     Company 


Date 

:  Time 

:  Socond-Feet  : 

Date 

:   Time 

'  opcond-Fqnt 

1927 

•   1931 

Oct  14 

:  12: SOP 

:     2.02    : 

Jun  10 

:  9:2QA 

:     4,73 

Dec   6 

:  12: OOP 

.00    : 

29 

:  9:05A 

'            1,34 

1928 

Jul  30 

:   9:35A 

:      .33 

Apr   6 

:   2:50P 

;     5,03    : 

JAug  17 

;  8:20A 

:      ,00 

1929 

Sep   1 

:   n;OOP 

:      ,00 

Jul  30 

12:55P 

1.95    : 

:     10 

:  ll:05A 

1,02 

Sep   5 

1:30P 

.00    : 

Oct   1 

:  12:35P 

:     1.41 

30 

10:50A 

.00    : 

:Nov   2 

:  2:40P 

=      ,34 

Dec   2 

:  2 : lOP 

:     1,81    : 

Dec   3 

:   9:30A 

:      ,00 

31 

.  1:45P 

,00    •' 

1932 

1930 

Liar  31 

:  5:00P 

:      .00 

Apr  30 

1:50P 

,00    : 

Apr  25 

:  12:10P 

'            2.75 

Jun   2 

1:00P 

4,77    : 

May   2 

:  11:25A 

:     3,46 

Jul   2 

12-lOP 

.20    : 

16 

■  10:55A 

:     3,03 

/.ug   1 

4}00P 

.00    : 

31 

10:05A 

3.G7 

Aug  29 

l:00P 

,00    : 

Jun  14 

11:15A 

3.37 

Oct  28 

12: SOP 

.30    :     : 

30 

ll:15A 

:     2 ,91 

Dec  31 

2:20? 

3,95    :     : 

Jul  14 

10:35A 

:     3,65 

1931 

Aug   3 

11:15A 

2,14 

Har  17 

2:15P 

.00    :     : 

19 

ll:05A 

,14 

Apr   2 

1:30P  • 

,00 

Sep   1 

10:25A 

1,77 

Hay   '1 

3:30P   • 

.00    :     : 

15  : 

10:00A 

.61 

31 

1:00P  : 

.00    :     : 

30  : 

10:35A 

1,34 
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TABLE  WO.  19 

DIVERSIONS  FROM  HOPPER  CREEK 
Discharge  Measurements  of  Warren  and  Pedelford  Diversion 


Date 

Time 

Second-Feet  : 

Date 

Time  ; 

Second-Feet 

1931 

:  1032 

May  6 

9: 00  A 

0,57     : 

Apr  18 

l:15P 

:      0,88 

31 

2:05P 

.18     : 

:     25 

:  1:35P 

1,17 

89 

2:30P  : 

.00     : 

:May   2 

9: 40  A 

;36 

Jul  30 

9J20A 

.00     : 

:     31 

9;  10  A 

:       «53 

1932 

.Jun  13 

1:35P 

.40 

Apr  9 

11: 10 A 

.73     : 

30 

3:10P 

:       .05 
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TABLE  NO.  20 


SESPE  CREEIC 


Discharge  Measure.aents  near  Mouth  of  Canyon  2,8  Miles  above  State  Hif;h7/ay 


Date 

Time 

Second-Feet  : 

Date 

Tine 

Second-Feet 

1927 

1932 

Doc   7 

10:15A  • 

10.1     : 

Mar  26 

9:50A 

90.7 

1932 

28 

8:45A 

:     79.1 

Mar  15 

9: 00  A 

lis.      : 

30 

.  10:05A 

76,0 

16 

8 : 4-OA 

103.      : 

Apr   1 

8: 30  A 

:     60.1 

17 

3: 50  A 

102 . 

4 

9:05A 

64,8 

18 

8:35A 

101,      : 

5 

ll:15A 

59,3 

19  : 

2;10P 

102,      : 

7 

1:10P 

57,2 

21 

9:00A 

98,5     : 

9 

1:40P 

43,6 

22  : 

8 :  30A 

93,5     : 

11 

2:45P 

:     39.1 

24  : 

9:05A 

82,0     : 

18 

:  3:'iOP 

28,4 

Discharge  Measurements  near  Mouth  of  Creek  2,14  IJiles  Bolow  State  Highway 


Date 

Time 

■  Second-Feet  : 

:  Date 

:  Time 

Second-Feet 

1927 

:   1928   . 

Dec   7 

2:50P 

7,04    : 

Mar   6 

•  10:45A 

147, 

1928 

:      8 

.  i:35P 

108, 

Feb   1 

4:  OOP 

9.17    : 

:     20 

1:40P 

:      43,  S 

2 

9:00A 

9,27    : 

.   1929 

15 

11:25A 

42.9     : 

;Mar  20 

9:40A 

:     49.7 

24 

10S40A  : 

23.1     : 

20  : 

3;'10P  ' 

45,4 
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T.ABLE  NO,  21  continued 

DIVERSIONS  FROn  SESPS  CSEKC 

Discharge  Moasuresnents  oi"  Fillmore  Irrigation 
Company  Ditch  at  Mouth  of  Canyon 


Date 

:      Time 

'   Second-Feet    : 

:     Date 

':   Time 

:   Second-Feet 

1927 

1930 

Oct     14 

3:45? 

4,21         : 

:Mar     31 

:     3:30P 

:            0.25 

Dec        7 

9:05A 

2,73         : 

.Apr     30 

:     3:30P  : 

:            9.28 

1928 

,                            '                             , 

:May     15 

:   10:15A 

:            9,01 

Jan       4 

9:35A 

1.22          : 

:Jun       2 

:     3: OOP 

:          13.7 

Feb     15 

9: 05  A 

2.62           : 

:            16 

:     8:45.1 

:            7.9 

Mar       1 

3:45P 

2 ,  53         : 

:            19 

3:05P 

:           7,3 

Apr     25 

lO.'OOA 

14.4            : 

:Jul       2 

l:50P 

:            5,25 

May       4 

2  :20P 

13.4            : 

Aug       2 

9;  00  A 

2.78 

May     25 

9:55A 

5,11          : 

:            15 

:      8: 30 A 

3,08 

Jim      1 

4?45P 

8.60          : 

:           29 

:     2 :40P 

:            1.95 

Jul       2 

4:50P 

4,73          : 

.Oct       4 

1:05P 

:            2,74 

31: 

:      3:35P 

3.37          : 

16 

10: JO A 

:            3,53 

Aug     31 

5:15P 

5.07          : 

:            28 

.      2:50P 

:            2,67 

Oct       5 

3 :  SOP 

5.34          : 

Dec       2    , 

3:30P 

1.78 

29 

4:  OOP 

3.67          : 

:            17 

:     3:05P 

4.40 

Nov     17 

9:20A 

1.79 

31 

4:  OOP 

:           3,88 

Dec       4 

ll:05i. 

1,92          : 

:     1931 

1929 

Feb     28 

8:25ij, 

2,12 

Jan       8 

8:15A 

4,14          : 

Apr       2 

4:10P 

:          11,6 

29 

4:35P      • 

1.32          : 

15 

10:20A 

9,88 

Mar       6 

8:30A 

.00          : 

:May       5 

8:10A 

.94 

29 

8:00A 

.00          : 

16 

8:40.^ 

3.30 

May       3 

9:20A 

2.00          : 

Jun       1 

srr-c;^ 

1.62 

10 

12:10P 

3.59          : 

10 

12*20? 

:            2.99 

24 

9:10A     : 

8,90          : 

15 

9:10A 

10.5 

Jun       4 

8:45A 

10*3           : 

29 

3;05A 

6,29 

19 

9:00A 

8,84 

Jul     15 

8:30A 

3,35 

Jul       1 

2:20P 

5,46 

30 

8:40A 

2«90 

15 

12:30P 

5,65          : 

Aug     15 

7: 40  A 

3,68 

30 

1:35P 

4.16          : 

Sep       2    . 

8:25A    , 

4,40 

Sep       5 

2:25P 

2»95          : 

14 

7:50a 

2,94 

30 

11:30A 

3.16          : 

30 

2:20A 

2,77 

Oct     31 

3:40P 

2.47          : 

Oct     16   : 

9:05A 

:           3.06 

Dec       2 

2:50P 

3.87          : 

Nov       2 

4:25? 

3,03 

31    , 

3:10P     : 

4.10          :            : 

Dec       3   : 

2:35?  : 

,81 

1930 

18    . 

9:C5A  : 

,72 

Jan       6 

11:25A 

,60          : 

1932 

7 

ll:25A      ' 

.60          :            : 

Jan     21 

1:45P 

.69 
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.  T^'VBLE  NO.  21  continued 

DIVERSIONS  FROM  SESPE  CREEK 

Discharge  Measurements  of  Fillmore  Irrigation 
Conipany  Sitch  at  llouth  of  Canyon 

( continued) 


Date 

Time 

Second-Feet  : 

Date 

Tine 

Second-Feet 

1932 

1932 

Aor   1 

8:00A 

0.73    : 

Jun  30 

4:25P 

7.95 

9 

1:00P 

11.7     : 

Jul  14 

:  l:30P 

6.41 

18 

5:55P 

15,0     : 

Aug   3 

4:45P  : 

3.73 

25 

5:35? 

15.7     : 

19 

•  12:15P 

3.59 

May   3 

10:30A 
2:05- 

12,8     : 

Sep   1 

9:10A 

4.29 

16 

7.58    : 

15 

ll:15A 

3.90 

Jun   2 

9:10A 

9,44    : 

30 

.  9:10A 

:     4,55 

13 

3:35P  : 

8.16    : 

Oct   5  : 

1:55F  ! 

6.25 
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TABLS  NO,   ."^l  continued 


DIVERSIONS  FROM  SSSPE  CREEK 


Discharge  Measurancnts  of  Atmorc  Ditch  Diversion  near  Moutfe  of 

Sespe     Creek, 


DntG 

Time 

:   Sec 

;ond-Fcet    : 

Date 

time 

,   Second-Feet 

1927 

1929 

Oct     14 

4:40P 

a 

0.92        : 

Jul     30 

2:30P 

0.54 

1928 

Sep       5 

3. '00? 

:              .20 

May       4 

3:10P 

:  h 

4,64       : 

30 

12;00I.I 

.20 

Jul     31 

4:  SOP 

1.40        : 

1930 

Sep        1 

9:00A 

a 

.97        : 

Feb     24 

1-OOP 

2.74 

Oct        6 

9:20A 

.79        : 

Anr     30 

4:30? 

1,12 

29 

4:30P 

.00        : 

May     15 

llN^^A. 

1,60 

1929 

Jun       2 

3:3CP    : 

,00 

May     24 

10:50A 

2,41        : 

Jul       2 

2:30? 

,00 

Jun       4 

9.30A 

1.89        : 

Aug       2 

8:30A 

.10 

19 

9 :  30A 

1.60        :            : 

Doc     31 

4:30P 

.00 

Jul       1   : 

3:00P      . 

1*29        :            : 

1931      . 

15   : 

1:00P 

a 

.50        :            : 

Apr       4 

4:45P   : 

.50 

a  -  Returned  to  River,  b  -  2.29  Second-Feet  Returned  to  River, 


Discharge  Measurements  of  Sespe  Ranch  Lower  Diversion  near  Mouth  of 

Sespo  Crock 


Date 

Time 

Sccond-Fcet    : 

:     Date 

:     Ticc 

Sccond-Fcct 

1927 

1923 

Dec        7 

3:20P 

2.44            : 

liar     20 

l:00P 

3.98 

1928 

'May       4 

3:30? 

3.50 

Jan     21 

10:10A 

2.53            : 

Jul       2 

•     5:20? 

a 

,89 

Feb       2 

9;45A 

2.75            : 

31 

4:50P 

.   a 

.52 

24 

10:45A 

2.80             : 

Sep       1 

8:30A 

.00 

a  -  Returned  to  River, 
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TABLE  NO.   22 

Sia^TA  PAULA  CREEK 
Miscellaneous  Discharge  Measiircmcnts 
Near  Gaging  Station,  including  flow  from  Mud  Crock,  Mile  0,00 


Date 

:      Time 

:   Sccond-Fcet   : 

:     Date 

:     Time 

Seccnd-Fcct 

1932 

1932 

Feb     14 

:   11:55A 

135.          : 

:Mar       4 

:     1:10P 

:            50.5 

15 

:      9:25A 

1S2.          : 

5 

10:30A 

47.5 

16 

:      2:20P 

106.          : 

6 

llrOOA 

46.2 

17 

:   11:15A 

104.          : 

8 

1:05P 

40.8 

18 

:     2 :  lOP 

94.9        : 

10 

1:20P  • 

36.1 

19 

:   lOrOOA 

91.1       : 

12 

.  ll:35A 

34.0 

20 

:     1:20P 

91.7        : 

14 

.  12:40P 

33.2 

22 

:     2:10P 

75.7        : 

15 

ll:10A 

34,2 

23 

:      2:30P 

72.1        : 

17 

•   10:45A 

34.1 

24 

:     3:25P 

69.3        : 

19 

11:15A 

30.8 

25 

:     1:50P     : 

66.5       : 

21 

lltQOA 

26.1 

27 

:      2:10P     : 

66.4       : 

24 

1:10P  : 

23.7 

Mar       1 

:    11:00A     : 

53.4        : 

26    . 

1:15P  : 

23.7 

2 

:    10:50A     : 

56.4        :            : 

28 

11:20A  : 

22.2 

8 

:    10:-'.-0A     : 

:             54.2        : 

Santa  Paula  Creek  Above  Cureading  IntaJce,   Miles  2.1 


Date 


1932 
Feb  20 


i'ime 


2:30P 


Second -Feet 


84.0 


Creek  betr/een  Railroad  and  State  Highway.   Miles  3.1 


Date 

,     Time 

Second-^cet 

t 

•     Date 

:     Time 

:  Socond-Fcet 

1932 
Feb     19 

11:10A 

78,2            : 

1932 
Feb     20 

3:  OOP 

83,6 
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TABLE  KO.  22   continued. 


SMTA  PAULA  CREEK 


Miscellaneous  Discharge  Moasuroments 
Creek  1700  feet  below  Highway  Bridge,  Miles  3,55 


Date 

'      Time 

Second-i'eet    : 

:     Date 

.     '^imo 

:   Sccond-Pcct 

1932 

1932 

Feb     14 

12:40P 

93,9            : 

Mar       4 

.     l:55P  : 

29.2 

15 

:     l:25P 

90,2             ; 

:              5 

:   11:20A 

:          25.5 

16 

3;45P 

80,2             ; 

6 

ll:45A 

:         20,8 

17 

12:10P 

79,5             : 

:            8 

:      l:55P 

:          19.3 

18 

3:20P 

62,4             : 

10   . 

2;05P 

:         15.8 

20 

:     3:30P 

83,6             : 

12 

ia-i5P 

:           9.12 

22 

:     3;10P 

67,1           : 

14 

1:30P 

:            5,78 

S3 

.     3:20P 

64,5           : 

:            15 

.   11:55A 

:          28,5 

24 

4135B 

60,9           : 

17 

ll:30A 

13,0 

25 

2i:'i0P 

56,4            : 

19 

12:05P 

:            3.98 

27 

:     4515P 

'19 '^2            : 

21 

11:45A 

:            1,33 

Mar       1 

12: COM 

34,3            : 

24 

ll:00A 

:           1,71 

2 

11:30A 

29,1           : 

26 

2:  OOP 

:              .11 

3 

11:15A 

54,7 

28 

•  12:00M 

:              ,20 
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T;>SLE  V.O,      23 
DKERSIONS  FRO?!  SMTA  PAULA  CRKEI-C 

Discharge  Measurencnto  of  *anta  Paula  ^ater  Works  Diversion,  Hile  0,00 


Date 

Time 

.   Soconii-Feet    : 

.     Da-te 

Time 

Second-Feet 

1932 

1932 

Feb     14 

11:35A 

0,00            : 

Mar       4 

1:25P 

0,00 

15 

:      gi.-'SA 

.00            : 

5 

10:50A 

2,30 

16 

2:S0P 

,00            : 

6 

11 : 15A 

3,50 

17 

ll:15A 

.00            : 

:              8 

1:30? 

,00 

18 

2:10P 

1,20            : 

10 

:     l:40P 

,00 

19 

10:00A 

,90            : 

12 

12:00M 

4,00 

20 

1:20P 

1,80            : 

14 

1:05? 

4,70 

22 

2:00? 

1,80             : 

15 

ll:35ii 

5,30 

23 

2 :  lOP 

1.80             : 

17 

:   11:05A 

:            5,00 

24 

3:30P 

4,30            : 

19 

ll:40A 

4,90 

25 

.     2:00? 

4,20             : 

21 

11: 20 A 

4,80 

27 

2:00P     : 

.00            : 

24   : 

1:30P  : 

4.30 

Mar       1 

11:00A 

4*00 

26 

1:35? 

,00 

2 

10: 50 A     : 

3.80            :            : 

28   : 

11:40A 

9,20 

5 

10: 40 A     : 

,00            : 

Discharge  Measurements  of  Diversion  to  Spreading  Grounds,     Miles  2,1 


Date 

Tine 

Second-Fiict    : 

Date      : 

TL-ne 

Second-Feet 

1932 

1932      : 

Feb     14 

12:0a'I 

0,0          : 

iviar       4   : 

1:00P 

:            15.9 

15 

1:00? 

.0          : 

5    : 

11:OOA 

:            15.3 

16 

3:  OOP 

.0 

6    : 

11:00A 

17.1 

17 

11:30A 

.0          : 

:              8    : 

1:00F 

:            18,7 

13 

2:40P 

.0          : 

:            10    : 

1:00? 

:            17.6 

19 

10:20A 

.0          : 

12   : 

12;00M 

18.0 

20 

2:20P 

.0          : 

14    : 

4:50? 

:           19.7 

22 

2:30? 

.0 

15    : 

11:00A 

:              1.8 

23 

2:40? 

,0          : 

17    : 

11:00A 

:            13.5 

24 

4:00? 

,0          : 

19    : 

11:30A 

16.0 

25 

:     1:00? 

17,6          : 

21    : 

ll:OOA 

1G,5 

27 

:     3-30? 

15.1          : 

24  : 

10:30A 

16,3 

liar       1 

ll:00A 

15,0          : 

26   : 

1:00? 

19.4 

2 

11:00A      : 

15,0          : 

28  : 

11:00A  • 

11.7 

3 

11:00A 

15,5 
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TABISE  rIO.      24 
OmiiBD  PLillK 

Miscellaneous  Discharge  Measurements  of  drains  on  Oxnard  Plain 


Location 

•April  23,  1931 

October  16,  1931 

Time  J  Seco^nd-Fcct 

Tine 

SeoD  nd-Feet 

Drain  at  Huenemo  Road  1/4  mile 
east  or  Nauman  Road         : 

:  4!15P 

4.48 

3:15P 

3.49 

Drain  -  1.5  miles  south,  of 
Huenome  Road  and  1,2  miles 
east  of  Casper  Road 

2:25P 

.16 

3:40P 

.13 
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TiiBLE  NO.  25 


VENTTJRA  RIVER 


Discharge  Measurements  of  Ventura  River,  Tributaries  and  Diversions 


Soper's  Diversion  from  Matilija  Creek 
Mile  0.6 


Date      • 

Tine        : 

Second-Feat    : 

Date      : 

Time      : 

Sucond-Pect 

1928      : 

1930      : 

Jun     20 

3:20P 

0.81          : 

Oct     29    : 

2:15?   : 

0.53 

Sep       3    : 

10:50A 

.42          : 

Nov     27 

12:40? 

.50 

Oct       9 

10:00A 

.33          : 

1931 

31 

3:55? 

,51         : 

Jan       8    : 

12:30?   : 

1,06 

Dec       1 

10:10A 

.51         : 

Feb       3 

9;35A 

.00 

12 

10:4-0A 

.20         : 

8 

10:00A  : 

.00 

1929 

Mar       2 

11:00A 

:            .00 

Jan     31 

10:50A 

.00          : 

Apr       3 

2:15? 

:           .46 

May     17 

11:30A 

.44         : 

ilvlay     24 

9:45A 

.78 

Jun       7 

10:20A 

.28          : 

:Jun       2 

:   10:00A 

.00 

Jul       2 

2:10P 

.31          : 

:           27 

:   10:35A: 

:           .55 

,31 

:     1:-^15? 

:              .33          : 

.Jul     51 

:     3:40? 

:           .32 

Sep       6 

1:50? 

:              .10          : 

:Scp       3 

10 : 45A 

:            .28 

Oct       1 

10:10A 

:              .17 

Oct       2 

11:1.5A  . 

.23 

Nov       2 

lOrlOA 

.18          : 

Nov       4 

9:;ecA 

.50 

Dec       3 

3:55? 

.30          : 

Dec       1 

in:o;;? 

.56 

1930 

:      1932 

Jan    ,  3 

9:?0A 

.23          : 

.May      1 

ll:4J>V 

.18 

liar     17 

•   12:05? 

:              .00          : 

:               7 

.  11:10A 

:            .27 

21 

11:40A 

:              .00          : 

14 

3:50? 

:            .12 

Apr       2 

:   11:15A 

:              .73         : 

:           21 

:   10:20 A 

:            .14 

22 

:      9:50A 

,56          : 

:            28 

2:25? 

.17 

May       2 

:   10:00A 

:              .10          : 

:Jun       4 

:   11:00A 

.16 

Jun       3 

:     2:25? 

,38          : 

:            11 

9:45A 

:            ,15 

Jul       3 

:     3:30? 

:              .16          : 

:Jul       1 

.     1:10? 

:            .10 

Aug       4 

:      8:50A 

:              .10          : 

•Aue       2 

2:30? 

.11 

30 

:     3:15? 

:              .22          : 

:            31 

.     4:05? 

.09 

Oct       3 

:     3:20? 

:              ,37          : 

:Sep     30 

1:30? 

.17 
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T/J3LE     NO.  25  continued 


ICTTTURA     RIVER 


Discharge  Measurements  of  Ventura  River,  Tributaries  and  Diversions 


Matili  ja     Creek  above  Mouth  of  Slorth  Fork 
Miles  0,7 


Date      : 

Tirae 

:   Second-Feot    : 

]     i^ate 

:     Tiiae 

:   Second-Foet 

192  7      : 

:     1930 

Dec     12    : 

11:15A 

:          7.38            : 

:Aug       4 

:     8:4£)A 

:            0,25 

14   : 

11:30A 

:          7.45            : 

:            30 

:     3:10P 

:              ,30 

1928      : 

:Oct       3 

:     3:10P 

:             .52 

Feb      .8   : 

11: 4-0  A 

:       23,7              : 

:            29 

:     2 : lOP 

:              ,30 

28   : 

11: 20 A 

:       10.4             : 

:Kov     27 

:     l:15P 

:           2,28 

Mar       8    : 

11:15/^ 

:       28,2              : 

:     1931 

Jun     20    : 

3:  SOP 

:          2,92             : 

:Jan       2 

:     1:45P 

:            5.63 

Dec     12    : 

ll:15A 

4,61            t 

:              8 

:     1:10P 

:           5,66 

1929      : 

:Fob       3 

:  10:00A 

:           4.18 

Jan       9    : 

11:20A 

5.47             : 

:              4 

:     2:10P 

:          41,2 

31: 

11:35A= 

:          6. 05            : 

:              8 

:   10:45A 

:         10,4 

Jun         7 : 

10:50A 

:         3.61             : 

:           22 

:  12:10P 

:           8,35 

Jul         2  : 

2:35P 

:         2.05             : 

:  Mar     2 

:  ii:3a^ 

:           7,27 

31  : 

2:00P 

:         1.00 

:  Apr     3 

:     2:30P 

:           3,02 

Sep         6: 

2:  OOP 

:            .20             : 

:  May  24 

:     9:00A 

:         10 .0 

Oct         1: 

10:20A     : 

.50            :            : 

Jun     2 

:   10:-iOA   ; 

5,29 

Nov         2: 

10:25A,    : 

.91           :            : 

27 

:   11:00A  : 

1,73 

Dec          3  : 

4:10P      : 

.50           :            : 

Jul  31 

:     3:30P   : 

,44 

1930      : 

Sep     3 

r.    11:05A  : 

,77 

Jan         3: 

9:55A      : 

1,59            J            : 

Oct     2 

:   11: 30  A   . 

.30 

Apr        2 : 

ll:40A      : 

16.9              :            : 

Nov     4 

:     9:15A   . 

,30 

22: 

10:20A     : 

7,58            :            : 

Dec     1 

:  12:45P    : 

3,41 

May         2: 

10: 30 A     : 

7,01          ':            : 

1932 

Jun         3: 

2:50P     : 

2.89            :            : 

Atig  31 

:   4:30P     : 

1,91 

Jul         3 : 

3:20P     : 

2,08            : 

Sep  50 

:   1:10P     : 

5,52 
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Tj'iBLE  liO.  25  continued 

VET-^TURA  RITER 
Discharge  MGasureincnts  of  Ventura  Rivor,  Tributaries  and  Diversions 


Sheldon's  Sivcrsion  From  North  Fork 
Mile  0.72 


Djitc 

:     Time 

:   Sccond-Fcct 

:            :     Bate 

':     Tiiiic 

:  Socond-Fcet 

1927 

;         ;     193C 

Dec     12 

:    ll:OOA 

:          0.00 

:            :Mar     29 

:    12:05P 

0.18 

14 

:    ll:50A 

:             .00 

:            : Apr       2 

:   ll:20A 

:             .12 

1928 

:             :            22 

:   lOrOOA 

:            .86 

Feb        8 

:    12:15P 

:            .00 

:            :May       2 

:   10:10A 

.96 

11 

:      1:25? 

:            .00 

:            :Jun       3 

:      2:35P 

:            .76 

Mar       8 

:    11:40A 

:            .00 

:             :Jul       3 

:     3:15P 

:             .28 

10 

:     3:20P 

:            .99 

:            :Aug       4 

:     8:35A 

.22 

17 

:     3:25P 

:            .76 

:            :            30 

:     3: OOP 

:             .20 

24 

:     2:25P 

:             .55 

:            :0ct       3 

:     3:05P 

:            .37 

31 

:     3:40? 

:            .44 

:            29 

:     2:00P 

:            .32 

Apr        7 

:     5:10P 

:            .37 

:            :Nov     27 

:     1:00P 

:            .20 

14 

:     9:30<"i. 

:             .34 

:             :      1931 

21 

:   10;50A 

:            .76 

:            :Jan      2 

:     l:30P 

:            .70 

Jun     20 

:     4:15P 

:             .83 

:            :              8 

:  12: SOP 

:            .47 

Sep       3 

:   11:05A 

:            .24 

:            -Jeb       3 

:     9:40A 

.26 

Oct        9 

:   10:30A 

:             .46 

:            :             4 

:     1:30P 

:            .23 

11 

:     5: OOP 

:            .20 

:             :              8 

:  10:25A 

:            .26 

31 

:     4;00P 

:             ,69 

:            :           22 

:   ll:5oA 

:            ,26 

Dec       1 

:   10:20A 

:             .44 

:            aior       2 

:  11:10A 

:            .17 

12 

10:5CA 

.97 

:Apr       3 

:     2:25P 

:            ,63 

1929 

:          :May     24 

:     8:45A 

:             ,95 

Jan       9 

10:55A 

:             .21 

:            :Jun       2 

:   10:05A 

.46 

31 

10:50A 

,32 

:            27 

:    10:45A 

:             .46 

Feb     28 

11:40A 

.50 

:Jul     31 

:     5:35P 

:            ,14 

Apr     13 

1:20F 

,50 

:Sep       3 

11:00A 

,28 

21 

9:30A 

.50 

:Oct       2 

11:25A 

.26 

30 

10:45^^ 

.17 

:Kov       4 

9:10A  , 

.54 

Hay     17 

11:55A 

.86 

:      1932 

Jun       7 

10:50A 

.64 

:Jan    18 

:  10:20A 

.00 

Jul       2 

2:20P 

.27 

:Mar     25 

11:00A 

.68 

31    : 

2:  OOP 

.33 

:Apr     12 

:   10:15A   • 

.33 

Sep       5   : 

2:00P     : 

.10 

:            23 

2:10P  . 

.06 

Oct       1 

10:15A     : 

.26 

:            30 

10:00A  : 

.68 

Nov       2    : 

10:20;.     : 

.32 

:May        7    : 

10:25A  : 

.83 

Dec       3    : 

4:05P     : 

.73 

:            14 

12:0aP   . 

.81 

1930      : 

:           21  : 

10:35A   : 

.46 

Jan       3    : 

9: 40  A     : 

.40             : 

:            28    : 

1:40P   : 

.84 

25    : 

3:00P      : 

.13            : 

:Jun       4   : 

10 : 10 A  : 

.57 

Feb       1    : 

3:30P     : 

.10            : 

:            11 

8:50^'.  : 

.77 

Mar       6    : 

11:45A     : 

.14            : 

:Jul       1 

12:10P  : 

.83 

8    : 

12:30P      : 

.11            : 

:Aug       2    : 

1:40P   : 

.38 

17   : 

12:10P     : 

.20            : 

:           31   : 

4:00P  : 

.38 

21    : 

11:00A     : 

.31 

:Sep     30    : 

12140P   : 

.29 
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TABLE  NO.  25  continued 


VEKTUEA  RIYER 
Discharge  Measurements  of  Yentura  River,  Tributaries  and  Diversions 

Forth  Jorlt  near  Mouth  -  Below  Sheldon's  Diversion 

Mile  0.75 


Date 

Time 

:   Sccond-Foet   : 

:     Date 

:     Time 

:  Second-Feet 

1927 

1930 

Dec     12 

llrOOA 

:            2.19          : 

:Jun       3 

:     2;40P 

:            0.20 

14 

11:50A 

:            2.31          : 

:Jul       3 

:     3J20P 

:              .00 

1928 

Aug       4 

:     8:40A 

:              .05 

Feb       8 

12:15P 

:            4.37          : 

:            30 

:      3: 10? 

.05 

11 

1:25P 

3,19          : 

:0ct       3 

:     3:05P 

.00 

25 

1:05P 

2.01          : 

:            29 

:     2:10P 

:          ;io 

Mar       3    ■ 

1:10P 

29,8             : 

ITov     27 

1:00P 

:           1.27 

8: 

11:40P 

!            7,02          : 

:      1931 

1 

10 

3:35P 

:            3.95          : 

:Jan       2 

:     2:iOP 

2.89 

17   : 

5:40P 

2,90          : 

8 

:     1:30P 

:            2 .99 

24   : 

2:10P 

3.01          : 

Feb       3 

9:45A 

.53 

31 

4:  OOP 

2,30          : 

4 

1:40P 

21,1 

Apr        7 

5:  SOP 

1,60 

8 

:   10: 30  A 

2.78 

14    : 

9:45A 

1.55          : 

:           22 

11;45A 

1.56 

21    : 

11:05A 

,83          : 

Mar       2 

11;15A 

:            1.64 

Jun     20    : 

4:30? 

,25          : 

Apr       3 

:     2:30P 

:              ,05 

Sep       3    : 

11:10A 

.20          : 

May     24 

:   9:00A 

2.41 

Oct       9 

10:30A 

.20          :: 

Jun       2 

:   10:15A 

,44 

11    : 

5:  OOP 

.10          : 

27 

•   10:50A 

,05 

Dec       1    : 

10;30A 

.54          : 

Jul     31 

3:  SOP 

:              ,00 

12    : 

10:55A 

.70          :            : 

Sep       3 

11:00A 

,00 

1929      : 

Oct       2 

ll:30A  : 

,00 

Jan       9    : 

11:05A 

.81          : 

Nov       4 

9J15A 

.01 

31    : 

ll:00A 

1.77          :            : 

Dec       1 

12:  SOP 

;            1,32 

Feb     28    : 

11:40A 

2,15          : 

:   1932 

Jun       7    : 

10:35.* 

.58          :            ; 

Apr     12 

10:  SOU 

4,10 

Jul       2    : 

2:20? 

.25          :            : 

23 

2:15P  : 

5,54 

31    : 

2;  OOP 

.10          : 

May     14 

.     2:25P    : 

3,38 

Sep       6    : 

2:  OOP 

.00          :            : 

21 

9:40A 

2,34 

Oct       1   : 

10: 20 A     : 

.10          :            : 

38   : 

l:50P   : 

2.51 

Nov       2    : 

10:25.. 

.05         : 

Jun       4   : 

10:15u;  : 

2.13 

Dec       3    : 

4:10P     : 

.01          :            : 

11 

9:00A 

1.45 

1930      : 

Jul       1    : 

12:25P   : 

.40 

Jan       3   : 

9:50A 

.24          :            : 

Aug        2 

l:50P 

.21 

Apr       2    : 

11:30A      : 

4.00          :            : 

31    : 

4:10F   : 

.25 

22    : 

10 :05A 

.79          :            : 

Sep      30 

12i45P   : 

.52 

M^        S    : 

10:15A     : 

.51         :            : 
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T.\BLE  NO,  25  continued 


VENTURA  RIVER 


Discharge  Lleasurements  of  Ventura  River,  Tributaries  and  Diversions 


River  Belo-;T  Mouth  of  North  Fork 
Mile  0,8 


Date 

Tiine 

Second-i'eet    : 

Date 

Time 

Seccud-^eet 

1932 

1932      : 

Apr     12 

10:50A 

27,4 

■Kay     28 

:     2:10P  . 

;            10.9 

23 

2:40P 

19,5            : 

Jun       4 

10:40A  : 

11.5 

May       7 

10:50A 

18,7            : 

11 

9:30A 

9.69 

14 

2:  OOP 

15.6            : 

Jul       1 

12:55?   : 

5.21 

21 

10 :  00  A- 

14,6            : 

Aug       2    : 

2:10P   : 

3,26 
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TABLE  NO.  25  continued 


VENTUM  RIVER 

Discharge  Measurements  of  Yentura  fliver,  Tributaries  and  Diversions 

Meiner*s  Diversion  from' Ventura  River 
Miles  1,4 


Date 

:      Time 

:  Second-Feet   : 

Date 

Time 

:   Second-Feet 

19,?  7 

:     1930 

Dec     12 

:   12:00M 

:         0.42            : 

:Aug       4 

:     9:20A 

:             0.V8 

14 

•    12: COM 

:            .42            : 

:            30 

:     2:40P 

:                .55 

1928 

Oct       3 

'     2:45? 

:                ,82 

Feb       8 

:    12:30? 

.32            : 

29 

:     1:50? 

:                .76 

Mar       8 

:   12: COM 

.18            : 

:Nov     27 

:     1:40? 

:             1.92 

17 

:     4:10P 

.46            : 

:   1931 

31 

:     4:35P 

.65            : 

Jan       2 

:     2:30? 

:             1.91 

Apr     14 

12:30P 

:          1.C5            t 

8 

2:00? 

:              2,00 

21 

•      l»45r' 

1.40            : 

:Feb       3 

10 :25A 

: :           1.32 

Jun     20 

•      5:00? 

2*57            : 

:              8 

:   11:15A 

:              2.34 

Sep       3 

.   11:25A 

.76            : 

:            22 

:   12:50? 

:              1.83 

Oct        9 

:   10:40A 

.96            : 

:Mar       2 

:   11:40A 

:             2.91 

30 

:     4:10P 

:         1.14            : 

;Apr       3 

:     2;50? 

:             S.22 

Dec       1 

:   10:40A 

.99            : 

26 

10:35A 

:              2.12 

'         12 

:  11: 30 A 

:            .52            : 

:Ma5t     24 

:  10:10A 

:             1.64 

19S9 

Jun      2 

8:45A 

:              1.50 

Jan       9 

ll:35A 

1,58             : 

:Jun     27 

:     9:20A 

:             2.41 

31 

ll:25A 

1.48            : 

Jul     31 

:     3:00? 

:                .67 

Feb     28 

12:25P      • 

1,33           :            : 

Sep       3 

ll:20A 

:             1.51 

Mar       9 

10:50A 

U75            : 

:Oct       2 

11:45A 

:                ,60 

31 

l:30P 

1,93            : 

Nov       4 

8: 40  A 

:                .93 

Apr     13 

1:30P 

1.14            : 

Dec       1   , 

1:15P 

:                .90 

21 

9:45A 

1.36            : 

1932 

30 

ll:15A 

1,39            : 

Jan       1 

1:30? 

:                .97 

May     17 

12:30P 

2.20             : 

6 

:  ll:OOA 

:                .56 

Jun        7 

11:05A 

2.36            :            : 

18    . 

10:30A 

:              1.13 

Jul       2 

2:50?     : 

2.11            : 

Feb       3 

12:25P 

:             1.33 

31 

2:10?     ; 

1.89            :            : 

23 

11:00A 

:                .62 

Sep        6 

2:10P 

.23            : 

26 

12:05?  : 

.49 

Oct        1 

10:30A 

.96             : 

29 

11:00A 

:             1.06 

Nov       2 

8:50A      : 

.59             : 

Mar       8 

12:55P 

:              1,02 

Dec       3 

2 : 45?      • 

1,33             : 

21 

10:50A 

:              1.19 

1930 

28 

12:55P 

:             1.75 

Jan       3 

10:25A 

2.12             : 

Apr     12 

12105? 

:              1.55 

25 

3:25? 

1.24             : 

23    • 

3:  OOP 

:             2,99 

Feb       1 

3:40? 

1,43             : 

30 

llrOOA 

:             2.33 

Mar       6 

12' 10?      : 

li54            : 

May       7 

11:30A 

:             3,12 

8   : 

12:45?     : 

1,39           :            : 

14   : 

:   3:05? 

:              2.18 

17   : 

12  J 15?      : 

1.03            :            : 

21    : 

10:50A 

2.98 

21 

ll:45A     : 

1.67            :            : 

Jun       4   : 

llt20A  : 

3.11 

29    • 

12 : 30?      : 

2 .80            ! 

11    : 

10:00A  : 

3.15 

Apr       2 

11:55A     : 

1,52              :            : 

Jul       1    : 

1:40? 

:              2,36 

22 

10:35A 

2^40            :            : 

Aug       2    : 

2:50P 

:             2.97 

May      2 

10:40A     : 

1.92            : 

31    : 

5:00? 

2.84 

Jun       3 

3:15? 

,96             : 

Sep     30 

1:50? 

2.90 

Jul       3 

3:00?      • 

1,66             : 
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T;J3LE  no,  25  continued 


VENTURA.  RIVER 


Discharge  Measurements  of  Ventura  Rirer,  Tributaries  and  Di vers  ions 

Ventura  River  above  Rancho  Matilija  Intake 
Miles  1,8 


Date 

Time        : 

Second-^eet    :            : 

Date     : 

Time      : 

Second -Feet 

1930 

•  • 

1932     : 

Mar     29 

12:50P     : 

19.4         :            : 

Mar       4  : 

2:15P   : 

70.1 

Jul       3 

3:05P 

.0          : 

5    : 

i:OOP 

67.0 

Nov     27 

1:45P 

.0          : 

6   : 

10: 40  A 

66.5 

1931 

7    : 

3:30P 

58.8 

Jul     27 

9:00A 

.0          : 

8    : 

Stoop  . 

57.2 

1932 

9    : 

10J50A 

:           60,5 

Jan      1 

2:00? 

61.9        : 

10    : 

lOMSA 

57.9 

3 

ll:15A 

46.6        : 

11   : 

10:45A   " 

56.2 

4 

l:40P 

43;7          : 

12    : 

1:10P 

52,7 

Feb       4 

ll:55il 

106,             : 

13    : 

9:40A  : 

50.0 

6 

:   ll:50A 

00.3          : 

14    : 

10:00A 

55.7 

7 

•   10:15A 

99,9 

16    : 

11:50A 

46.3 

23 

12;10P 

108.            : 

18    : 

11:20A 

:             44.5 

24 

12 -25? 

102,            : 

:            22   : 

12:30? 

38.3 

25 

11:25A 

97,0          : 

25   : 

ll:oOA 

:            34.9 

26 

12:50P 

92,0          : 

:            28    : 

irsr.p 

31,9 

27 

•      8:20A 

89,6          : 

:Ar)r       2    : 

2:10? 

2  9,5 

29 

11:35;^ 

83,8          : 

;            20    : 

9 :  fiOA 

::          17,6 

Mar       1 

:     9:O0A 

:            79,4          : 

-.\ug       2  : 

3:  OOP 

:                .00 

2 

:     9:45A 

:            76,0          : 

:Sep     30    : 

2:10P 

.98 

3 

:      2;00P 

:            71,3          : 
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T/^IJ:  no.     25     continued 

•vhjtur;.  river 

Disctiarge  Measurements  of  Ventura  River,  Tributaries  and  Diversions 


Hancbo  Matili ja  Diversion  from  Ventura  River 

Miles  1.85 


Date 

:      Time 

:    iiecond-^'eet    : 

:      Date 

:      Time 

:     Se 

2and-Feet 

1928 

:      1932 

Jun     20 

:      5:45P 

:          1.45            : 

:Jan       1 

:     2 

:15P 

0.10 

Sep       3 

12:00M 

:            ,00            : 

:              3 

:   11 

;00A 

.   * 

.00 

1929 

:              4 

:     2 

:00P 

.   * 

.00 

Mar     31 

3:30P 

:          3.71            : 

:              5 

:     1 

:30? 

.00 

Apr     21 

:     5 'OOP 

3.80             : 

:              6 

:   11 

:COA 

:   * 

.00 

30 

11:45A 

:            .00            : 

:Fcb       4 

:   11 

:00A 

:   * 

.70 

May     17 

2:30P 

:         2.95           : 

:              C 

:  11 

:00A 

,  * 

.80 

Jun       7 

:   11: -10  A 

:         1.44           : 

:              7 

:   10 

:00A 

:  * 

.80 

Jul       2 

12:.i0P 

:           .00           : 

:            15 

:  12 

:30? 

:  * 

2.84 

1930 

:            16 

:     4 

:00P 

.  * 

2.80 

Jan     25 

3:45P 

:          1.64            : 

:            18 

:     4 

:00P 

:  * 

2.60 

Feb       1 

4:  SOP 

:          1.19            : 

:          19 

:     1 

:00P 

:  * 

2.J32 

Mar       6 

12:30P 

:            .00            : 

:            22 

:     9 

:00A 

:  * 

2.28 

8 

l:OOP 

:            .00            : 

:            23 

:   12 

:15P 

:   * 

2,20 

17 

2:15P 

.00            : 

24 

:   12 

:30P 

.  * 

2.36 

21 

1:15F 

.79            : 

:            25 

11 

OOA 

* 

2.52 

29 

l:10P 

2.01            : 

:           26 

:     1 

;00P 

.   * 

1.94 

..Vpr       2 

i2:lOP 

3,23            : 

27 

8 

:00A 

1.86 

22 

10:50A 

:         2.71           : 

20 

:   11 

:  50A 

.   * 

1,92 

May       2 

llrOOA 

l.'iO           : 

:lvlar       1 

..    9 

:00A 

:   * 

1,80 

Jun       3 

3:25P 

1.76           : 

2 

:  10 

:00A 

.  * 

1.60 

Jul       3 

3:05P 

.00            : 

:            3 

2- 

OOP 

.  ^. 

1.54 

Aug       4 

9:25A 

,00            : 

4 

2; 

OOP  : 

* 

1.80 

30 

2:45P 

.00           : 

5 

1 

OOP 

;  * 

1.80 

Nov     27 

l:45P 

.00            : 

6 

11; 

00^'. 

^ 

1.40 

1931 

7 

4: 

OOP 

* 

1.74 

Jan       2. 

2.:  45? 

,00            : 

8 

5. 

OOP 

.   * 

1.40 

8: 

2:50? 

,24            : 

9 

11. 

"OOA 

* 

1.60 

Feb        3: 

10:35A 

1.03             : 

10 

11 

OOA 

* 

1.88 

8 

11:30:. 

.27            : 

11    ■ 

11: 

OOA 

* 

.00 

22: 

1 :  15P 

.48            : 

12 

1 

OOP 

;  * 

.00 

Mar       2 

13:05P 

.00             : 

13 

10 

OOA 

+ 

.00 

Apr       3 

3:05? 

.20            : 

14 

lo- 

OOA 

* 

1.20 

May     24 

10:40A 

.49            : 

16 

ll: 

OOA 

* 

.80 

Jun       2 

11:05A 

3.88            : 

18    • 

11: 

OOA 

* 

2.80 

27: 

9: 00 A     : 

.00           :            : 

22    : 

1: 

OOP   : 

* 

2.84 

Dec       1: 

3:45?     : 

.00           :           : 

25   : 

11: 

OOA   : 

* 

2.73 
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T/3LE  NO.  35  continued 

TfJNTDRcl  IIIVER 
Discharge  Measurements  of  Ventura  HiTcr,   Tributaries  and  Diversions 


Rancho  Matllija  Diversion  From  Ventura  Hivcr 
Milos  1,85 
(continued) 


Date 

.  Time 

:  Sccond-Foet  : 

Cato 

Time 

Socond-Fcot 

1932 

1932 

Mar  28 

2:  OOP 

*  1.20    : 

■Ma^yr     21 

11: 30 A 

2.95 

Apr   2 

2:  OOP 

*  3,00    : 

28 

3:  OOP 

*     2,36 

12 

12:20P 

2.47    : 

Jun   4 

2:05p 

2.18 

20 

10:00A 

.  *  2.36    : 

11 

10:30A  , 

2.25 

23 

4:00P 

*  2.48    : 

Jul   1 

2:05P 

:     2.78 

30 

11: 00 A 

*  2,^i0    : 

Aug   2 

3:30P 

.00 

May   7 

4:  OOP 

*  2.^i0    : 

Sep  30 

2:10P 

.98 

14 

3:  OOP 

:  *  2.40    : 

Records  from  Rancho  Matilija. 
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T;l3IJ:  no,  25  continued 

VEflTOR,'.  RIVER 

Discharge  MoasuroKicnts  of  Ycntura  River,  Tributaries  and  Mvorsions 

Ventura  Paver  below  Rancho  Matilija  Intake 
Miles  1,9 


Date 

:     Time 

:   Second-Foet    : 

Date 

.      Tii;ic 

Second-Feet 

1930 

:      1932 

Feb     1 

4:30P 

4;06             : 

Feb     15 

:  12:25P 

204, 

Mar     6 

12:30P 

19,2              : 

16 

:     4:05P 

:           192, 

a 

1:00P 

14.0              : 

18 

3;40P  : 

147, 

17 

S:15P 

66.2              : 

19 

:     1:00P 

143; 

21 

:  12:20P 

-10,3              :            : 

22 

:     9:25A  . 

116, 

Jun     3 

3:25P 

.00            : 

Apr     12 

12:^iOP 

cjc^  ^et 

Jul     3 

:     3:05P 

,00            : 

:           23 

:     3:40P  ; 

13,3 

Not  27 

1:45P 

,00            : 

30 

11:40A  : 

12,7 

1931 

May       7 

3:45P  : 

9,86 

Feb     3 

lffl:40A 

,74            :* 

14 

3:25P   : 

7.93 

Mar     2 

12:10P 

5.68            : 

21 

ll:30A  ; 

6,32 

Apr     3 

3:05P      • 

.00            : 

28 

2:  SOP 

5,14 

Jun     2 

11:05A     , 

,50            : 

Jun       4 

ll:50A  : 

2,54 

27 

9:00A 

,00            : 

11 

11:10A  • 

2.70 

1932 

Jul       1 

2:10P  ; 

.00 

Jan     5 

1;40P 

38,9            :            : 

Aug       2    . 

3:00?   : 

.00 

6 

11:40A 

55.3            :            : 

Sep     30 

2:10P  : 

.00 

« 

4C1 


T;3LE  no,  25  continued 


VHITURA  RIVER 
Discharge  Measurements  of  Ventura  River,  Tributaries  and  Diversions 


Ventura  River  at  Meyer  Road 
Miles  2,8 


Date 

Tine 

Seconrl-Foct    : 

Date 

Time 

:  Second-Feet 

1927 

1931 

Doc     14 

12:30P 

2,26          : 

Feb     22 

05? 

1.84 

1928 

r^r       2 

12: 

40? 

:               ,75 

Feb     S 

1:20P 

20,9            : 

Apr     26 

11 

45(. 

:         51,0 

Mar     8 

12:30? 

23,9            : 

Zlay     24 

11 

30A 

:            1.85 

10 

4:30? 

15,6            : 

S5 

5- 

30? 

:            9,21 

17 

5:00? 

10  ;2            : 

Jiin       2 

:  11 

•30  A  : 

,00 

25 

5:30?     : 

9«45          : 

Nov     27 

.     2. 

.20? 

:          18.7 

31 

12:-:-0P 

7.62          : 

Dec       1 

4 

20? 

;            1,37 

Apr  14 

8: 00  A 

1,00          :            : 

26 

1 

40? 

:          77.7 

21 

9:40A 

,21         : 

29 

*x 

.^10? 

:       190. 

Sep     3 

12:0CIi 

.00          : 

31 

2 

:35P 

82,6 

Oct     9 

11:00A 

.00          : 

1932 

30 

4:35? 

,00          : 

Jan       1 

:     3 

.15? 

57.8 

Dec     1 

10:50i. 

,00          : 

3 

:     1 

55P 

41,6 

12 

12: 00!  I 

2,66           : 

4 

2- 

50? 

:         36.0 

1929 

5 

:     2: 

'iOr 

:         29.8 

JacL     9    , 

12:001.1 

2.96          : 

6 

12: 

451 

:         23 .8 

31 

11:50;. 

2.48          : 

16 

12: 

05? 

:          13,5 

?eb  28   : 

1:35?     : 

5,50          : 

Feb         2 

3 

:25? 

:        205, 

Liar     9    : 

ll:50A 

3,81 

3 

2 

.50? 

138. 

21    : 

2:45? 

4,58          :            : 

1 

.15? 

106, 

Apr  13 

4:00? 

10,2             : 

5 

1 

:30? 

:          83,4 

21  : 

3:55? 

5.55          : 

5   : 

1 

.05? 

73.6 

30 

1:00?     : 

4.48           : 

7 

15? 

86,5 

May  17 

2:50F     • 

,00          : 

15 

.      2 

00? 

197, 

1930 

16 

:     5 

.20? 

183, 

Jan  25 

4:00? 

2,0C          : 

18 

5: 

20? 

:        147, 

28 

10:00A 

2,50          : 

19 

2 

:15? 

:        135, 

Mar     5 

3:25? 

28,4            :            : 

22 

10 

:50A 

:        116. 

6 

3:10? 

15.9            : 

23 

1 

:35? 

:          99.2 

8 

3:15? 

11.2             : 

24 

:     5: 

20? 

:          89;9 

17 

3:25? 

64,2             : 

:            25 

:     1 

;4-op 

88.7 

21 

3:20? 

35,5             : 

26 

.      3 

.45? 

32.8 

Apr     2 

12:50? 

10.2            : 

27 

9 

!30A 

79,0 

22 

11: 20 A 

1,41           : 

:            29 

12: 

4-5? 

:           72.9 

May    2 

11:20A 

:              .48          : 

Mar       1 

•      9 

:55A 

:           71,5 

Jun     5 

1:30? 

:              .00          : 

2 

11. 

OOA 

:          70,8 

1Q31 

3 

2 

•50? 

64.5 

Jan     2 

.     3:05P 

.16          : 

4 

:     3 

•00? 

65.3 

8 

.      3:20? 

2,26          : 

:              5 

:     1 

:55? 

:          58.8 

Feb     4 

:     3:30? 

:          37,9            : 

6 

2 

15? 

:         56.7 

8 

:   12:20? 

5.07          : 

7 

.      4 

20? 

!          55,9 
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TABLE  NO.   25  continued 


TjEmtura  river 

Discharge  Measureiaents  of  Ventura  River,  Tributaries  and  Diversions 


Ventura  River  at  Meyer  Road 
Miles  2.8 
(continued) 


Date 

:     Tudc 

'   Second-Feet    ; 

:      Date 

:     Time 

.   Second-Ji'eet 

1932 

:      1932 

liar     8 

:      3:55? 

:          53.8            : 

:Apr       2 

:     3:10P 

:            21.7 

9 

:    11:50A 

53.9            : 

20 

.10:50A 

:            13.3 

10 

ll:-i:0A 

49.0            : 

:            23 

4:35P 

11,4 

11 

il:.i5A 

50 .4            : 

30 

12: SOP 

:            10,5 

IS 

2:05P 

:         43.4            : 

:May     14 

:     4:10P 

6,25 

13 

2:GCP 

42 .9            : 

21 

3:  OOP 

:              6.14 

14 

:   lltOOA 

46.4            : 

28 

•     3:40P 

5,51 

16 

3:15P 

59,5            : 

Jun       4 

2:35P 

:              6,26 

18 

•     2 : SOP 

38. V            : 

:            11 

l:40P 

:              2.70 

22 

1:50P 

32.8            : 

Jul       1 

2:40P 

:                ,00 

25 

12:30P     : 

27,6 

Aug       2 

3:45P 

:                ,00 
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TABLE  NO,  25  continued 


VEI^rrORA  niVER 

Discharge  Heasurecients  of  Ventura  River,  Tributaries  and  Diversions, 

Ventura  River  at  Burnliam  Head 
Miles  5,0 


Date 

:      Time 

:   Socond-Feot    : 

:     Date 

:     Tii.ie 

:   Second-Feet 

1928 

:      1930 

Feb     8 

:     3:20P 

:          11.5            : 

:Apr     22 

ll:50A 

:          0,00 

18 

:     3:00P 

:            5,29          : 

:May       2 

11:55A 

:            .00 

25 

:     2:00P 

:           1.63         : 

:      1931 

Mar     8 

:     1 : 45? 

:          17,1            : 

:Jan       2 

4:15? 

:          1.04 

10 

:   11:00A 

:          11,8            : 

:              8 

5:10? 

:          1.51 

17 

:   12:40? 

:            6.85          : 

:Feb       4 

5:10? 

:        34,9 

25 

:     2:15? 

:            5.32          : 

:              8 

1:10? 

:          2.72 

31. 

,   11:40A 

:            4.09          : 

:            22 

2:^19? 

:            .39 

Apr     7 

:     1:25? 

:              ,99          : 

:Mar       2 

1J35P 

:            .00 

14 

:     3:40? 

:             ,00         : 

:Apr       3 

5:25? 

:            .00 

21 

:     9: 00 A 

:              .00          : 

26 

2:20? 

:       36.8 

Sep     3 

.   12:30? 

: ■            .00         : 

May     24 

1:10? 

:            .0 

Oct     9 

11: 10 A 

:              .00          : 

:            25 

6:30? 

:         6.73 

30 

4:40? 

:              .00          : 

Nov     27 

3:10? 

:        15.8 

Dec     1 

11 :05A 

:              ,00          : 

Dec       1 

4:45? 

:             .00 

12 

12:50? 

.39          : 

9 

:12:10? 

:            .78 

1929 

14 

IMOP 

:         4,02 

Jan     9 

:   12:50? 

:           1.84          : 

22    . 

2:10? 

8,76 

31 

1:05? 

..l.'i2          : 

:           26    . 

4:-:-b? 

:        64,8 

Feb     9 

5:00? 

8,49          : 

:           31 

4:10? 

:       56.3 

28 

2:40? 

2.09          : 

1932      ■ 

Mar     9 

1:40? 

1.38           : 

Jan       1    . 

4: 10? 

35.9 

16 

6:0C? 

14.1             : 

3    : 

3:00? 

21,1 

22 

1:15? 

6.37          : 

4    : 

3:50? 

16.1 

31 

4:20? 

1.60           : 

5    . 

3:30? 

8.77 

Apr  15   : 

5:05?     : 

7,21          :            : 

6    : 

2:20?   : 

7.16 

21   : 

5:00?     : 

1.42          :            : 

11    : 

3:45?   : 

.60 

30    : 

2:55?     : 

2,33          :            ; 

16    : 

3:30?   : 

6.43 

May  17    : 

3:10? 

.00          :            : 

Feb       2    : 

4:'10P  : 

196, 

1950      : 

3    : 

4:10?  : 

133. 

Jan  25    : 

4:15?      : 

.00          :             : 

4    : 

2:30?  : 

99,0 

28:: 

9:30A     : 

.00          :            : 

5    : 

3:40?   : 

72.1 

Mar     6    : 

4:00?      : 

11.4           :            : 

6    : 

2:25?    : 

61,3 

3    : 

4:30?     : 

6.63          :            : 

7    : 

3:40?   : 

77.0 

17    : 

5:00?     : 

55.4            :            : 

Mar       3    : 

3:^10?    : 

62.8 

21    : 

5:00?     : 

27,2            :            : 

4    : 

3:40P   : 

61,8 

29    : 

5:00?     : 

9,55          :            : 

7    : 

5:10?    : 

55,2 

Apr     2    : 

1:50?     : 

6,79          :            : 

8    : 

5:05?   : 

54,2 
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TABLE  NO,  25     Continued 

"\rQiTiiaft.    Rr\rER 

Discheirge  Measurements  of  Ventura  River,  Tributaries  and  Diversions 

Ventiira  River  at  Bianhsra.  Road 
Miles  5,0 


Date   : 

Time        : 

Second-Feet    :            : 

Date      : 

Time      : 

Second-Feet 

1932    : 

•                                                      •                        • 

1933      : 

Mar     9    : 

2:20P 

52.9          :            : 

Apr     23 

9M0A     • 

7.48 

10    : 

2 'SOP 

50,4          : 

23    : 

5:10P     : 

6,54 

11 

2:40? 

46,9          : 

30    : 

1:30P     = 

5,58 

12 

2:45P 

45.5          : 

Hay       7 

12:10? 

5.83 

13 

2:.i0P      : 

46.4          : 

14 

4:50P    = 

2.61 

14 

l:30P 

45,4           : 

21 

3:50? 

.73 

16 

4:  OOP 

40.7           : 

28 

4:10? 

,73 

18 

3:25P 

33,4          : 

■Jun       4 

3:10? 

.92 

22 

2:50P 

:           31.4          : 

:           11 

l:50P 

.00 

28 

5:40P 

21.8           : 

:jul       1 

5:15? 

.00 

Apr     2 

3.55P 

:           16,8          : 

:Aug       2 

-    4:10? 

,00 

12 

2:  OOP 

10,8          : 

13 

=     8:45^1 

,00 

20 

11:40A 

8,09        : 

405 


TABLE  NO.  25  continued 


TENTURA  RIVER 
Discharge  Measurements  of  Ventura  River,  Tributaries  and  Diversions 

Derby  Creek  (East  Side)  Below  Bumham  Road 
Miles  5.1 


Date    : 

Time 

Second-Feet   : 

:     Date      : 

Time 

;   Second-Feet 

1932    : 

:      1932      : 

Mar     21: 

4:40P 

:            1.27          : 

:Jan     11   : 

3:20P 

:         0.00 

25: 

9:00A 

.19          : 

:           16   : 

3:00P 

:            .32 

29: 

4:00P 

:              .10          : 

:Feb       2    : 

4;10P 

:          1.89 

1931    : 

3    : 

3:45P 

,60 

Jan       2: 

3:45P 

3.70          : 

:             5   : 

2:10P 

:            .50 

8: 

4:45P 

1.88          : 

15   : 

3:  OOP 

.50 

Feb       4: 

4:45P 

2.77          : 

:           19    : 

8:55A 

:            .84 

22: 

2:30P 

,00          : 

23    : 

2:45p 

.01 

Mar       2: 

1:20P 

.00          : 

Apr       2    : 

3:30P 

:             .20 

Apr       3 : 

3:20P 

.20           : 

20    : 

ll:20A 

:            .05 

26: 

2:00P 

2.49 

.May       7   : 

l:05p 

:            .40 

May    24: 

1:00P 

.54          : 

14    : 

4:55P 

.20 

Jun       2: 

11:40A 

.20          : 

Jun       4   : 

3:00P 

:            ,00 

27: 

11: 10 A 

.00          : 

11   : 

1:45P 

,00 

Sep     3    : 

11:30A 

.00          : 

Jul       1    : 

5:10P 

:            .00 

Oct     2    : 

12S05P 

.00          : 

Aug       2    : 

4:00P 

:            ,00 

Nov     4   : 

10:25A     : 

.05          : 

13   : 

8:50A 

.00 
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TA3LE  NO.   25  continued, 
VEimjRA     RIVER 

Discharge  Measurements  of  Yentura  River,   Tributaries  and  Diversions 


Ventura  River  at     Oakview 
Miles  7,0 


Date 

:     Time 

,   Second-Feet    : 

:     Date     : 

>Tiino 

:   Second-Foet 

1928 

:     1931     : 

■ 

Feb     8 

:     4:00P 

:            5«59          : 

:May     25    : 

7:  OOP 

:              4.35 

Mar     8 

:     2:30P 

15»2           : 

:Nov     27    : 

3:50P 

:            19.5 

10 

:  10: OCA 

:           8,68          : 

:Dec       1   : 

4:50P 

:                .00 

17 

:   12:05P 

:            5.69          : 

:              9    : 

12:2CP 

.00 

25 

:     1:00P 

:            4,69          : 

:            14   : 

2tlOP 

:                .00 

31 

:    11:00A 

3.07          : 

:            22    : 

2:40P 

:              8.01 

Apr     7 

:   12:40? 

:            1,49          : 

:            26    : 

5:30P 

:            64,9 

14 

:     3:20P 

«33          : 

:      1932      : 

21 

:      8:45A 

:              ,13          : 

:Jan       3    : 

3:45P 

:             9,77 

Sep     3 

:   12:45P 

,00          : 

:              4   : 

4:25? 

:             7,61 

Oct     9 

:   11:25A 

,00         : 

:              5    : 

4:00P 

3.81 

30 

:      4:50P 

.00          : 

:              6   : 

2:50P 

:                 .49 

Dec     1 

:   11:15A 

,00          : 

:            16    : 

3:50P 

:              4,66 

12 

:     1:40P 

.00 

:Feb       3   : 

5:05P 

:          1"7, 

1929 

4   : 

o:30P 

:            91,0 

Jan  19 

:     l:10P 

:              .25          : 

:              5    : 

4:00P 

:            72,6 

31 

:     1:15P 

.00          : 

:             6    : 

3:15P 

:            66,8 

Feb  28 

:     3:05P 

.43          : 

:              7    : 

4:30P 

:            74,2 

Mar  22 

:     1:50P 

:            4.10          : 

:            15    : 

4:50P 

:          185, 

31 

:     5:10P 

.54         : 

:           IT    : 

2:10P 

:         155, 

Apr  13 

:     5:40P 

3.12           : 

:            19    : 

ll:00A 

:          135, 

21 

:     5:30P 

.31          : 

I            19    : 

4:15P 

:         122, 

30 

:     3:10P 

.30          : 

:           22    : 

12:25g 

:          105, 

May  17 

:     5i20P 

fOO          : 

:            23    : 

4:25i> 

:            97,7 

1930 

:           24    : 

5:10P 

:            94.9 

Kar     6 

:     4:45P 

7.78          : 

:           25    : 

3:35P 

:            84,1 

8 

:     5:00P 

3.70          : 

:           26    : 

5:20P 

:            79,3 

21 

:     5:30P 

:         21.1            : 

:           27    : 

11;30A 

:            79,1 

29 

:      5:30P 

6.00          : 

29    : 

4:10P 

:            71.1 

Apr     2 

:     2:25P      : 

4.52          : 

Mar       1    : 

1:00P 

:           71.8 

22 

:  12:05P      : 

.00          : 

2    : 

3:55P 

'•            64.5 

1931 

3    : 

4:25P 

:            62.0 

Jan     2 

:     4:45P 

1.40           : 

4    : 

4:20P 

:           57.7 

8   : 

5:30P     ! 

2.19          ;             ; 

5    : 

3:10?  : 

5(5,6 

Feb     4   : 

5:45P      I 

58,3            :            : 

6  : 

4:10F  : 

55,3 

8   : 

3:10?     : 

.43         :           : 

7   ? 

5:50P   : 

52.2 

22   : 

3:00P     : 

.00         :           : 

8  ; 

5;40P   : 

52,8 

Apr  26    : 

3: OOP     : 

33.1            :            : 

9   : 

3:05P   : 

51,4 

4C7 


TABLE  TTO,   25   continued 

VENTURA  RIVER 
Discharge  Measurements  of  Ventura  Hiver,  Tributaries  and  Diversions 


VGnt\H*a  River  at  Oakview 
I.Iiles  7.0 
(continued) 


Date 

:   Time 

Second-Feet   : 

Date 

Time 

;  Socond-^eet 

1932 

1932   : 

Mar  10 

3;10P 

47.7    : 

Apr  23 

10:10A 

10.4 

11 

3:25P 

47,3    : 

30 

2:  OOP 

7.84 

12 

4:00P 

45  ".2    : 

Ma:^   7 

7:  OOP 

5.80 

13 

3;10P 

42.9    : 

14 

5:20P 

3.56 

14 

2:10P 

40.8    : 

21 

,  4:1CP 

:       .77 

16 

5:00? 

37,0    : 

28 

4:35? 

.32 

18 

4:20P 

31,3    : 

Jun   4 

3:30? 

,47 

22 

4:15P 

26.0    : 

11 

2:10P 

.12 

28 

6:20? 

22 .4    : 

Jul   1 

5:-iOP 

:       ,00 

Apr   2 

4:45? 

18.5 

Aus   2 

:  4:25? 

.00 

12 

2:^10? 

13.2 

13 

8;30A 

.00 

20 

12:10P 

10.2    : 
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TABLE  NO,   25  continued 
Ventura  River 

Discharge  Measurements  of  Ventura  River,    Tributaries  and  Diverrions 


Feraud  Creek  (West  Side)   BelovT  Oakview 
Miles  7,1 


Date 

:     Time 

Second-Fcct    : 

Date 

Time 

Second-Fcot 

1928 

1931 

Mar  10 

10: 40 A 

0,29          : 

Dec     1 

4t55P 

0,00 

17 

:   12:20? 

.20          : 

14 

.     2:15? 

.00 

25 

.     1:15P 

.00          : 

26 

5:45P 

,00 

31 

:  11:15A 

:             .00          : 

.     1932 

Apr     7 

12:.:-5P 

.00          : 

Jan     3 

4:  OOF 

:                .00 

14 

3:20? 

,00          : 

:            5 

4:15? 

.00 

21 

8:50A 

.00          : 

6 

2:55? 

:                .00 

1929 

16 

4:  OOP 

.00 

Mar  22 

2:  OOP 

.30          : 

Fob     2 

:     5:00? 

:                .00 

31 

5:15? 

.00          : 

3 

5:25? 

.30 

Apr  30 

3:15? 

.00          : 

Apr  50 

2:20? 

.10 

1930 

May  14 

:     5^0? 

.00 

Apr     2 

2:35? 

.75          : 

21 

:     4:20? 

:               .10 

22 

12:10? 

.25          :            : 

28 

4^40? 

.00 

1931      , 

Jun  11 

2:10?  : 

.00 

Jan    8 

5:35? 

,30          :            : 

Jul     1 

5;  451 

.00 

Feb     4 

6:20?     . 

8.08          :             : 

Aug     2 

4-5  30? 

.00 

8 

3:15?     : 

,00          : 

13 

8:35A 

.00 

22 

3:05?     • 

.00          : 
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TABLE  NO,  25  continued 

VENTURA  RIVER 
Discharge  Measurements  of  Ventura  River,  Tributaries  and  Diversions 


0,  T,  Nye  Diversion  on  West  Side  of  Ventura  River 
Miles  8,4 


Date  : 

Time   : 

Sccond-Foet  : 

Date   ■ 

Time   ■ 

.3ccoud-Foot 

1930 

1932   : 

Oct  30 

10:30A 

0,03    : 

Apr  12  ; 

3:15P 

0.00 

1931 

23  : 

10: 30 A 

.00 

Jun   2 

12:00M 

.28    : 

May  14 

5:45i^' 

:      .15 

27: 

ll:25A 

,05    : 

Jun   4 

3:50? 

.00 

Jul  31 

1:30P 

,00    : 

11 

2:30P 

.00 

Sep   3 

12:15"" 

,05    : 

Jul   1  , 

6:00? 

.00 

Oct   2 

12:20P  . 

.05    : 

Aug   2 

4:35? 

.00 

Nov   4" 

10:'1-0A 

,00    : 
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TABI.E  NO,   25  continued 

VENTDHii  RIVER 
Discharge  Mcasuronicnts  of  Ventura  Hivor,   Tributaries  and  Diversions 


San  Antonio  Crook  at  Ifouth  on  East  Side  of  River 

Miles  8.5 


Date 

Time 

Second-Feet 

Date 

Time 

Second-Foot 

1930 

Mar  18 

21 

9M-0A 
7:^15^' 

1.87 

.88 

1930 

Mar     25 
29 

10 :00A 
8: 30  A 

0.41 
.38 
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TABLE  NO.  25  continued 

VENTllRA  RIVER 
Discharge  Moasiircmcnts  of  Yontura  River,   Tributaries  and  Diversions 


Stonoy  Flat  Diversion  on  -taast  Side  of  Ventura  River 

Miles  8.8 


Date 

:      Time 

Sccond-^oet   : 

Date 

Time 

'   Sccond-Fcet 

1930 

:      1931 

Oct     50 

:      9:15A 

:            0.58          : 

:Dec     22 

4: -10? 

0.25 

Nov     27 

:     4:10P 

.29          : 

1932 

1931 

•Jan       1 

4:50? 

:              .26 

Jan       8 

:     8:30? 

.26          : 

Fob      12 

3:-'i0? 

:               .33 

Feb       3 

:   11:50A 

.10          : 

:!.Iar       1 

4:00? 

:              .25 

8 

•     5:45? 

:               .28 

10 

5:20? 

.25 

22 

:     5:05? 

:              .14          : 

19 

ll:OOA 

:               .19 

liar       2 

:      2 :20? 

.15           : 

:            29 

3:50? 

.69 

Apr       3 

:      3:40? 

.67          : 

:Apr     12 

:     4:10? 

:               .39 

26 

5:35? 

:              *00          : 

23 

11:25A 

.53 

May     24 

3:10? 

,36          : 

30 

4:  SO? 

:               .21 

Jun       2 

1:20? 

.25          : 

May     28 

6:30? 

.78 

27 

12:00fv! 

.47          : 

Jim       4 

6:10? 

.61 

Jul     31 

2:35? 

.26          : 

11 

5:50? 

,67 

Sep       3 

:     1:10? 

.18          : 

:Jul       3 

2:05? 

.71 

Oct       2 

1:15?     : 

.24          : 

Aug       2    : 

7:00?   : 

,89 

Nov       4 

11:25A     : 

.32 

31 

7:30?   " 

.42 

27 

5:15?      : 

.00          : 

Sep     24   : 

8:5CA 

.48 

Dec       1- 

6:15? 

.25          :             : 

30 

5:50? 

.40 
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TABLE  NO.  25   continued 


VEMTURA.  RIVER 
Discharge  Measurements  of  Ventura  River,  Tributaries  and  Diversions 


Ventura  River  above  Ventura  City  Intake.  Miles  9,9 


Date 

:     Time 

:   Second-Feet    : 

:     Date 

:     Time 

:      Sec  ond-Feet 

1927 

1931 

, 

Dec   12 

2:45P 

7,00            : 

:Jan       2 

!     6:15P 

:          0.01 

1928 

•Feb       3 

ll:50A 

:            .64 

Jan  27 

12:10P 

8*83            : 

:              8 

4?  SOP 

:          3.14 

Feb  11 

5;00P 

11.1              : 

Feb     22 

■     4r20P 

:          5.16 

25 

3:30P 

:         8.95            : 

:Mar       2 

•     2:00P 

:          1.40 

Sep     3 

1:00P 

:          3.92             : 

Apr       3 

3;55P 

:          1.22 

Oct     9 

11:40A 

2.07            : 

26 

•      4{50P 

:         2*43 

30 

5:05P 

1.70            : 

:May     24 

2:45P 

:         3,11 

Dec     1 

11:25A 

1.69            : 

Jun       2 

1:00? 

:         3.50 

12 

2:  OOP 

:          1.77            : 

•Jul     31 

2:10? 

:          2.10 

1929 

:Sep       3 

12:50P 

:          1.94 

Jan     9 

2:05P 

2,08             : 

Nov       4 

ll:lOA 

:          .00 

31 

2:05i^ 

2.66             : 

27 

•      4:45B 

:            ,98 

Feb     4 

5:30P 

31,7              : 

Dec       1 

5:45P 

1.22 

5    : 

3:45? 

14.9              : 

22 

•     4:15? 

1.55 

18   : 

5:15P      : 

6.23 

1932      : 

23    : 

1:30P 

5.79            : 

Jun       4 

5:30? 

12,2 

Jun     7   : 

3:30P     : 

11.4              :            : 

11   . 

4:15?   : 

9,97 

Jul     2    : 

3:30P     : 

6.54            :            : 

Aug        2    . 

6:25P 

7,83 

31    : 

11:40A 

7.20            :            : 

13    : 

10:10A 

7,63 

1930    : 

31 

5:45? 

5,77 

Aug     4   : 

9:50A 

7.25            : 

Sep     24    . 

9:20A   : 

5,00 

30    : 

2:10P     : 

2,18           :            : 

30    : 

4U5P   : 

4,24 

Oct  29    : 

l:15P     : 

1.05            :            : 

Nov  27   : 

4:40P     : 

,80            :            : 
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TABLE  110,  25  continued 


Varn.'KA  RIVER 
Discharge  MGasuromentE  of  Ventura  River,  Tributaries  and  Diversions 

Ventura  Oity  Diversion  from  Ventura  River,  Miles  9,95, 


Date 

:     Time 

!   Second-Feet   : 

:     Date 

:'      Tir.ie 

:  Second-Feet 

1927 

:      1930 

Dec  12 

:     3:00? 

:         5.28           : 

:Jan     15 

:   12:00M 

:            3.29 

1928 

:            25 

:      6:00P 

:            4,30 

Jan  27 

:   12:20P 

:          7.06            : 

:Feb       1 

::   6:10P 

:            4,08 

Feb  11 

:     5:30P 

:          3.44            : 

:Mar       5 

:     6:15? 

:            4,40 

25 

:     4:15P 

:          4.45            : 

:            18 

:   10:-:-5A 

:           7.83 

Mar     8 

:      4:15P 

:          3.22            : 

:            21 

:     3:00P 

:           6.05 

,17 

:  10:40A 

:          2.84            : 

29 

:     7:30P 

:           4.40 

25 

:   11:30A 

2.84            : 

:Apr       2 

:     4:05P  . 

:           2,17 

31 

:     9:05A 

:          2.65            : 

:            22 

:     l:05P 

:            7,25 

Apr     7 

:    lOrOOA 

:          2.80            : 

:May       2 

:     1:15^ 

:            7,20 

14 

:      l:oOP 

:          3.89            : 

:Jun       3 

:  12:55? 

:            7.20 

21 

:     7:00A 

:          2.95            : 

:Jul       3 

:     2:10? 

:            6.16 

Sep     3 

:     1:00P 

:          3.92             : 

:Aug       4 

:     9:50A 

:            7.25 

Oct     9 

:    11:40A 

:          2.07            : 

:            30 

:     2:10? 

:            2,18 

50 

:      5:05P 

:          1.70            : 

:0ct       3 

:     2:05? 

:             2.82 

Dec     1 

:    11:25A 

1.69           : 

.            29 

:      1:15? 

1.05 

12 

\      2:00P 

:         1.77           : 

:Kov     27 

:      5:00? 

:            3.02  * 

1929 

29 

\      9 : lOA 

:            2.73  * 

Jan     9 

'.     2:05P 

:          2,08            \ 

:      1031 

31 

:     2:05? 

2.66            : 

•  Jan       S 

:      5:40? 

i            3.35  * 

Feb     5 

.     4:45p 

:          7.16            \ 

'.              8 

.      7:20? 

.64  * 

23 

\     l:50P 

5.59 

iFeb       8 

'.      5:00? 

;            6.68  * 

23 

'.     4:35P 

'.          5.30 

'.            22 

'.      4:45? 

\               .00  * 

Iviar  16 

'.      4:30P 

!          8.42 

iApr     23 

;  12:00M 

;             3.77 

Apr     4 

;     6: OOP 

7,24      : 

'.May     24 

:     2:45? 

3,11 

21 

;     5:30P 

;          8.02 

25 

■     8:45A 

:             4.00  * 

30 

•     4:30? 

8.82 

•Jun       2 

•      1:00? 

3.50 

May    17 

•      4:45P 

•           C-.62             '• 

;         27 

;  11:15-- 

:            2.58 

Jun      7 

•     3:30P 

•    11.2        : 

iJul     31 

:     2:10? 

\            2.18 

Jul        2 

=     3:30? 

6.54 

;Sep        3 

:  12:50? 

1.94 

31 

•  11: 4-0  A 

=          7.20              ' 

"Oct  ■     2 

•  12:45? 

1.38 

Sep     6 

'•  11:50A 

•          5.24              • 

iftor;    4 

•  11:10A 

1.00 

Oct     1 

'■  11:10A 

;        4:40            ; 

;         27 

:     4:45?    , 

•               ,98 

Nov     2    : 

■  11:25A     : 

3.12            :'            : 

"Dec       1    : 

5:45?  \ 

1.22 

Dec     3   . 

2:i5P     . 

5.02             .              . 

22    .* 

4:15?   . 

1,55 

1930   ; 

1932      *. 

Jan     3   : 

11:25A     \ 

2,59             :'             :' 

Mar     19    : 

12:15?: 

3,92 

9   : 

12:00M     : 

2.46            :             : 

22   : 

5:00?: 

4,90 

10  : 

T2:00M     : 

2.53             :             : 

29   : 

3:30?: 

5.59 

11   : 

12;00M      : 

3.18           :            : 

Apr     12   : 

4:25?: 

5,77 
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TABLE  NO,   25  continued 


VENITJRA  RIVER 
Discharge  Measurements  of  Ventura  River,  Tributaries  and  Diversions 


Ventura  City  Diversion  from  Ventura  River,  Miles  9,95, 

(continued) 


Date 

,   Time 

Second-Feet  : 

Date 

Time 

Second-Fcot 

1932 

1932 

Apr  23 

11:^.0A 

6,13     : 

Jun  25 

11:30A 

6.13 

30 

4:  OOP 

7.06     : 

Jul   1 

7:45P 

6,13 

May   7 

6:20P 

5,59     : 

Aug   2 

:  6:00P  • 

5,59 

14 

7:10A 

7,06     : 

13 

12;05P 

4.73 

21 

6:20P 

5,70     : 

31  . 

6:55? 

:     6,87 

28 

6;  00? 

8.62     : 

Sep  24  : 

ll:50A  : 

5,07 

Jun   4 

5:40P 

5^43     :     : 

30  : 

5:25P  : 

5.59 

11 

5:30P 

7.44     : 

Measured  at  Weir  discharging  into  Reservoijr, 
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TABLE  NO,   25  continued 

VE'mJRA  RIVER 
Discharge  Measiu-ementn  of  Ventura  River,    Tributaries  and  Diversions 


Ventura  River  Below  Ventura  City  Intake 
Miles  10,0 


Date   : 

Time 

:   Second-Feet    : 

:     Date      : 

Time 

:   Second-Feet 

1927   : 

:      1930      : 

Dec     12 : 

3:15P 

:               1.72        : 

:Mar     5     : 

4:15P 

':            14,2 

1928    : 

:            17    : 

8:  OOP 

:           46,5 

Jan     27: 

12:30P 

:              1,77        : 

:Apr       2   : 

3:45P 

:            5.14 

Feb     11: 

5:30P 

:              7.66        : 

:            22    : 

1:05^^ 

:              .00 

Feb     25 : 

4:15P 

:              4,50        : 

:May       2    : 

1:15P 

:                .00 

Mar       8 : 

4:00P 

:            23.4          : 

:Jun       3    : 

12:55P 

:                ,00 

17: 

11:00A 

:            14,4          : 

:Jul       3   : 

2:10P 

:                ,00 

25: 

11:45A 

:            14.1          : 

.Aug       4   : 

9:50A 

:                ,00 

31: 

9:20A 

11,0          : 

:            30    : 

2;30P 

:                .00 

Apr       7: 

10: 40 A 

:            11,2          : 

:Oct        3    : 

2:05P 

:                ,00 

14: 

1:45^ 

:              3.42        : 

:            29    : 

1:15P 

:                ,00 

21: 

7:00A 

:              6.67        : 

:Kov     27    : 

45.40P 

:               ,00 

Sep       3: 

1:00P 

:                .00        : 

:   1931        : 

Oct       9: 

11 : 40A 

,00        : 

:Jan       2    : 

6:15P  : 

,00 

30: 

5:05P 

:                .00       : 

:Feb       5   : 

11; 30 A 

:                ,00 

Dec       1: 

11:25A 

.00       : 

:             4   : 

3:30P 

:            39.7 

12: 

2:00P 

.00       : 

5   : 

ll:00A 

:            17,7 

1929      : 

:              8    : 

4:30P 

:                .00 

Jan       2: 

2:05P 

.00        : 

22    : 

4:20? 

:                .00 

31: 

2:05P 

,00        : 

Apr       3    : 

3:55P 

:                .00 

Feb       5: 

4:  OOP 

7.74        : 

26    : 

4:50P 

2.43 

23: 

1:50P 

.20        : 

May     24  : 

2:45- 

:                ,00 

28: 

4:30P 

:              2.00        : 

25    : 

8:45A 

,00 

Mar     16 : 

4:20P 

8,96        : 

Jun       2    : 

l:00P 

:                ,00 

Aisr       4: 

5:50P 

13,8          : 

:            27    : 

11:15P 

,00 

21: 

6:35P 

1.78        : 

Jul     31    : 

2:10? 

.00 

30 : 

4:  SOP 

,50        : 

Sep       3    : 

12>50| 

.00 

May     17: 

5:  OOP 

1.66        : 

Oct       2    : 

I2c45- 

.00 

Jun       7: 

3:30P 

,20        :            : 

Nov       4   : 

11:10A  : 

.00 

Jul       2: 

3 :  30P     : 

.00       : 

27    : 

4:45P 

,00 

31: 

11:40A     : 

,00        : 

Dec       1    : 

5:45P 

.00 

Sep       6: 

11:50A     : 

.00        :            : 

22    : 

3:55P   : 

.90 

Oct       1: 

ll:10A     : 

-.00        :            : 

1932      : 

Nov       2 : 

11:25A      : 

,00        :            : 

Mar     29    : 

3: log  . 

19.1 

Dec       3: 

2:15P      : 

.00       :            : 

May     21   : 

4:45P   : 

8.78 

1930    : 

Jun       4   : 

5:50P 
.4:35?  : 

6.77 

Jan       3: 

11:25A      : 

,00        :             : 

11    : 

5.10 

416 


TABLE  NO,  26 


OJAI  VALLEY 


Miscellaneous  Discharge  Heasuroments  of  Streams  Entering;  Ojai  Valley 


Location 

March  17,  1932 

March  31,  1032 

:  Time 

;  Second--eet 

:Time 

'  Second-Feet 

Glenco  Creek  at  Glenco  Ranch 

9:25A 

:     0*10 

liOOP 

0.10 

San  Antonio  Creek  below  mouth 

of  Gridley  Creek 

lOrSSA 

1,96 

2  :00I^ 

1,40 

San  Antonio  Creek  at  Grand  Aye. 

11:30A 

1,60 

San  Antonio  Crock  at  Ojai  Me,      : 

11:10A: 

,55   : 

Plate  III 
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STATION  NO,  1-',V 
Santa  Clara  River  near  Piru,  California 


LOCATION:   At  Newball  Ranch  Bridge,  located  2^  miles  west  of 
Ventura-Los  Aiig;eles  County  Line, 

DRAINAGE  AREA:   661  square  miles, 

GAGE:       Eight-day  water  stage  recorder,  located  on  dovmstream 
end  of  pier. 

Note:   Recorder  located  on  old  bridge  from  October  1, 
1927  to  March  13,  1928,  when  the  bridge  was  destroyed. 
Another  gage  aiid  recorder  were  installed  on  the  new 
bridge  at  the  south  channel,  IToTombcr  28,  1928,  The 
recorder  remained  at  this  location  until  Octorcr  8,  1931, 
when  it  v/as  moved  to  the  north  chcnncl  on  the  sai:ie 
bi-idgc.  The  stream  noved  back  to  the  south  and  the 
recorder  was  racvod  to  the  south  channel  again,  on 
February  19,  1932, 

DISCHARGE  liEASliRZflENTS:   iJade  from  bridge  or  by  wading. 

CHANIZL  CO.'DITIONS:       Shifting  sand, 

ACCURACY:   Stage  discharge  relation  not  permanci'.t.  Frequent  meter 
measurements  and  gage  readings  made  fhj.i'inc  flood  flows 
Standard  rating  curve  and  shifting  cont:"ol  KiOthod  used 
to  obtain  daily  discharges,  except  in  periods  of  steady 
flow, 'when  discharge  was  corjputod  directly  from  measure- 
ments, 

DIVERSIONS:  re\/hall  Ranch,  Camulos  Ranch  and  J.  M,   Sharp  divert  A7ator 
above  the  station, 

RHIARIZS:    For  daily  discharge,  sec  United  States  Geological  Survey 
V,'atcr-Supply  lapers. 
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STATION  :ro,  1-W 

Discharpe  Measurenents  of  Santa  Clara  River  at   Newhall  Ranch  Bridge 
for  year  ending  September  30,  1928 


. 

Gage  Ilgt. 

Gage  Hgt , : 

Date      : 

Hour     . 

in  feet 

Second-Feet 

Date 

Hour 

in  feet     : 

Second-Feet 

1927 

1928 

• 

Oct     27    : 

2:50P  : 

2.10 

31.1 

Kar     3 

:     3:00P 

2 ,53      • 

44,9 

28    • 

9:45A 

1^98 

22,4         : 

4 

10:30A 

2*38 

31,0 

5 

3:20P 

2«34 

28,7 

Nov     12 

3:55P 

2,22 

28.8 

7 

10:15A 

2.38 

24.0 

14 

10:30A 

2.34 

37.0 

15 

12:30P 

* 

195. 

17    . 

3:40A 

2,60 

70,3 

21 

9:55A 

— 

73.3 

22    : 

10:30A  : 

2,85 

99,5          : 

26 

1:30P 

— 

55.4 

31  : 

1:40P 

—          ! 

43,3 

Dec       2    : 

1:40P  : 

2.94 

108, 

9 

2:10P 

2,13 

9,93 

Apr  6 

2:10P: 

__ 

39.2 

27 

9:45A  • 

2.35 

29.5 

21 

9:40A 

-,- 

22,3 

1928 

Jan       3 

12:15P 

2.67 

65i6 

May     2 

liOOP 

_- 

14.3 

7    : 

12:45P 

2,27 

14*6 

23 

l:00P 

:      2,23 

9.65 

Jun     1 

1:15P 

— 

14.1 

Feb       4 

11:45A 

3,73 

323, 

Jul     2 

:   12:10P 

mm^ 

6,05 

4 

2:10P 

3,80 

366, 

:          51 

:ll:4uA 

—•la 

8.84 

4 

3:50P 

5,74 

329, 

5 

:  11:40A 

:        2.44 

:         28.8 

:Aug  31 

:     1:45P 

— 

:                2.53 

5 

'     3:40P 

2.52 

:          45.5 

6 

9:45A 

2,36 

22,1 

Oct     5 

12 :05P 



:                5.82 

7 

9:25A 

2,35 

22.1 

11 

•  10:10A 

:          19.9 

22 

:     1:45P 

•                ''Oft 

:        18,5 

Gage  house  destroji-ed. 
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STATION  NO.     l-¥ 


DiscliaiTge  lleasurcmeatt!  of  Santa  Clara  River  at  Ncwhall  Ranch  Bridge 
for  year  ending  Soptonber  30,   19S9 


Gage  H^t . ; 

Gage  Hgt.: 

Date 

_Hour_ 

in  feet 

Socond-^ect! 

Date 

Hour  : 

in  foot      : 

Second-Foot 

1928 

1^'29 

Oct  29 

12 : 35P 

: 

9,3 

Fob  23    : 

10: 40  A 

: 

62.1 

24   : 

11:15A 

"- 

29,0 

Nov  14 

12:00M 



148. 

25   : 

2:05? 



23,0 

14 

1:50? 

- — 

79 .8        : 

15 

ll:50A 



33,1 

Mar     1 

10:05A- 

: 

UjCj  yO 

16 

4;40P 

—       : 

2  7.1 

:           5 

1:25? 



17,0 

24 

11:25A 

:     — - 

20,6 

10  • 

12:10P 

: 

38,5 

30 

12:40P 



13,4 

11 

10: 50 A 

- —        ; 

35,6 

12    : 

10:'10A 

! 

27.1 

Dec     3 

11: 10 A: 

; 

70.2 

13   : 

12:10P 



22,5 

3 

1:'=0P: 



153. 

14  : 

11:05A 

; 

20,4 

3 

4:10P: 



195. 

15 

1:50P 

—        : 

18,5 

4 

9:50A 

_ 

30.7 

22 

9:15i. 



18.8 

5 

2:15P 



27.1 

29 

l:OOP 



15,4 

6 

3:55P 



20.3 

10 

2:10P 

— __ 

20.9 

.Apr     4 

12:45P 

___ 

195, 

13 

9:30A 

3.00 

152. 

5 

1:25P 

5.35 

61 -.3 

14 

9:10A 

— — — 

26.9 

6 

11:15;. 

5.15 

55  „  7 

15 

9:00A 

— ._ 

:          29.0 

:            7   : 

9.:45A 

3.02 

23,5 

22 

11:25A 

.— — 

22.2 

8 

9:55A 

2.99 

23,0 

29 

10:15A 

_._ 

17.4 

10 

9:45A 

2.88      ■ 

13,8 

1929 

12 

9:20A 

:        2,85 

15.4 

Jail     7 

1:00P 

- — 

:          14 '.2 

:         15 

•      8:15A 

:        2,85 

:        15.5 

16 

9:'10A 

- 

20. C 

19 

8:30A 

:        2,86 

16,1 

17 

9:20A 

- — 

23.3 

36 

12:45P 

2,86      . 

13,7 

20 

12;30P 

___ 

52,6 

21 

9:20A 

•.— « 

37.7 

May     3 

ll:05A 

2.86 

11.0 

22 

8:50A 

— — 

26,9 

10 

9 :  00  A 

;         t--  ,85 

9.6 

24 

8:-i0A 

— — . 

25,8 

29 

12 : 40P 

—  _ 

24.3 

Jun     3 

1:0CP 

:       

l.C 

28 

3:00P 

— 

0.0 

Fob     2 

.   12:50P 

— 

29.8 

4 

9:45A 

-— 

34.4 

:J"ul     1 

11:45A 

:        

:         Q.5 

5 

9:45A 

;           — 

25,5 

50 

11:45A 



O.C 

8 

y  *  (-jUii. 

_-_ 

24,8 

:'JL6 

9:45A 

*— — 

33.3 

Gop     5 

11:20A 



CO 

19 

•    ll:20A 

: 

56.9 

30 

5:15P 



1.37 

21 

1:10P 

59,5 

* 
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STATION  NO.   1-W 


D:i.  scharge  Measurements  of  Santa  Clara  River  at  Newliall  Ranch  Bridge 
for  year  ending  Scptombor  30,   1930, 


Gage  Hgt, 

:Gagc  Hgt, 

Date 

:  Hour      : 

in  feet 

:Socond-Fcct 

:   Date 

:  Hour 

:in  Feet 

:   Second-Feet 

1929 

:     1930 

Oct     3 

:     2:40P: 

_— 

:          9,52 

:Mar     3 

:10:20A 

:        2,26 

:            8,66 

31 

:     2:00P: 



:          4,42 

:            5 

:    9:50A 

:        2.32 

:          10,5 

:            6 

:   9:10A 

:       2.30 

::       11.2 

Dec     2 

:   12:10P: 

_— 

:          7,08 

:            7 

:10:15A 

:        2.30 

:            9,52 

31 

:   12:50P: 

2.90 

:          7.95 

:          15 

:    9:25A 

:        3.23 

:        138. 

1930 

:          15 

:  1:30P 

:        3.16 

:        126, 

Jan     6 

:     2:00P: 

3,00 

:        15,7 

:          16 

:   9:15iV 

:        3.19 

:        168, 

7 

:     3:35P: 

3,08 

:       20,5 

:         17 

:i0 :05^1 

'       2,56 

=          57,1 

8 

:     9:40A: 

3.10 

:       23  ;6 

:         18 

■  2J05P 

'■       2.44 

•         37,5 

10 

:     9:45A: 

3.18 

:       31^8 

:         19 

:  l:20P 

■       2,46 

'         32.6 

11 

:  10:45A: 

3,25 

:       46,6 

:          20 

:  1:20P 

'       2.46 

'         27,6 

13  : 

11:50A: 

2,65 

32  ;6 

21 

1:05P 

2,46 

:          26,2 

15   : 

11:15A: 

2,65        : 

39,3 

22 

12:40P 

2,44 

25,3 

16    : 

10: 20 A: 

2,78 

65,3          : 

28    . 

10:15/. 

2.26 

:          15,3 

17    . 

9:20A: 

2, '18        : 

32,8          : 

31 

ll:45A  : 

2.26 

16,8 

18    : 

8:30A: 

2,45        : 

29,0          : 

19    : 

9:55A: 

2,45        : 

26,9          : 

Apr  14   : 

4:35P   : 

— . 

6.33 

20   : 

lOrOOA: 

2,43        : 

25,0          : 

30    : 

ll:30A 

-'——        ', 

2.68 

23    : 

10: 40 A: 

2,43        : 

24,2          : 

27    : 

9:55A: 

2,44       : 

29,7          : 

May     4   : 

4:50P   ; 

-' —       : 

15.0 

5   : 

10:00A   : 

— —        : 

11,9 

Feb     1    : 

9:15A: 

2.40        : 

20.5          : 

6   : 

9:45/1  : 

--*• 

9,1 

8   : 

9:40A: 

2.40        : 

17,4 

7    : 

9:00A  : 

_-._             ; 

7.78 

20    : 

9:50A: 

2,36        : 

12,1          : 

15    : 

8:35A  : 

~— ~        : 

2.81 

23    : 

11:30A: 

2.4-0        : 

25,6          : 

21    : 

12:0OM   : 

——        I 

0.0 

24   : 

9:20A: 

2,40        : 

23,7          : 

26    : 

9:00A: 

2.28        : 

9,57        : 

Jun     2    : 

9:20A  : 

——        : 

0.0 

: 

Jul     2    : 

12:00M   : 

""    ; 

0.0 
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STATION  KO,  l«*Wi 


Discharge  Moasureanonts  of  Santa  Olara  River  at  Nowhall  Ranch  Bridge 
for  year  ending  Septeanbor  30,   1931 


Gage  Hgt, 

dage  Ilgt,: 

' 

Date 

:  Hour     • 

in  feet     " 

Second-Foet : 

Date     : 

Hour  : 

in  fe^t     : 

Second-Feet 

1930 

1931 

Oct     4 

:ll:OOA  ; 

... 

0,0 

Feb     16 

9:30A  ; 

: 

26.7 

y 

17 

8: 40 A 

— ->         : 

26.6 

Nov  17 

:11:45A 

2.45 

6.45       : 

19 

9:30A  : 

-—> 

27,7 

27 

:10:50A 

2,50 

14.2 

21 

8:50A 

— — 

24.8 

28 

:    9:40A 

2.51 

15.4 

23 

9:40A 

•>- 

23,4 

25 

9:20A 

-— 

23.3 

Dec     2 

:ll:10A 

2.50 

16.2 

27 

.  1;30P  : 

•— ^ 

24,6 

31 

:  1:20P 

2,47      • 

12.5 

1931 

Mar     17 

.  ItOOP  : 

— 

11.2 

Jan     2: 

:11:30A 

2.60 

42.9 

3 

: 10: 45 A 

2,40 

24,0 

Apr       2 

12:20P 

— 

1.64 

8 

:10:15A 

2.50 

75,7 

26 

12:40P  . 



27.2 

8 

:   1:30P 

2,36 

59,6          ; 

27 

9:55A  : 

— 

11,3 

9 

:   9:20A  . 

2,20 

35,2 

:           28 

9:(K)A  • 

— 

12,4 

10 

:10:20A 

2.10 

24,2 

29 

9:50A 

- — 

9,12 

11 

:11:00A 

2.10 

21,5 

30 

8:20A 



7,09 

12 

:10:45A 

2.05 

21,1 

17 

:   9:45A 

2.01 

20.0 

.May     4 

2:20P 

5,09 

31 

:ll:30A 

2.00 

16.4 

25 

11:30A 

— 

5,77 

:         26 

:10:05/k 

... 

8,24 

Feb     2 

:   3:15P 

:       2.00 

:       14.1 

:         27 

:    7:40A 

— 

5.27 

4 

:ll:10A 

:        2,69 

:     228, 

:         31 

:ll:35A 



:          3.51 

5 

:li:45A 

:       2.57 

218; 

5 

:  3:20P 

2.46 

140, 

:Jun  29 

,  l:30P 

— 

0.0 

6 

:   9:40JS. 

»~ 

:        50i9 

7 

:   9:40A 

:       39.2 

:Aug  26 

:  3:40P 

— 

0.0 

8 

:12:50P 

••~> 

:        93,9 

:         29 

:ll:45A 

:•        18.5 

9 

:   9:50A 

.-. 

:       37.3 

10 

:   9:25A 

— 

;       23,8 

:Sep     1 

:11:55A 

— - 

":           3.10 

11 

:   8:20A 

— — 

31,9 

:         10 

:   1:20P 

— 

:              .66 

12 

:  8:30A 

— >- 

32.1 

.Oct     1 

:11:35A 

♦— > 

:              ,30 

13 

:   9:05A 

•>•— 

:       28,8 

14 

:   8:55A 

— 

29,3 

504 


STATION  HO.  1*-W 


Discharge  Measurements  of  Santa  Clara  River  at  Newhall  Ranch  Bridge  for 

year  ending  September  30,    1932 


:Gage  Hgt, 

:Gage  Hgt . 

Date 

:  Hour 

:in  feet 

: Second-Feet 

:  Date 

:     Hour 

:in  feet 

: Second-Feet 

1931 

;    1932 

Oct     8 

:    2:10P 

:        1.74 

:              .80 

:Feb  11 

:10:50A 

:          4.92 

:       207. 

:          12 

:10:30A 

:          5.20 

:          99,5 

Not     2 

:   1:50P 

1.96 

3.93 

:          13 

:11:10A 

:          — 

:         66.3 

15 

:10:20A 

:        2.18 

:          22,3 

:          14 

:   8:10A 

:          4.98 

:          56.9 

16 

:   2;35P 

2.10 

:          17,6 

:          15 

:11:50A 

:          5.02 

:          43.3 

27 

:12:05P 

:        2.40 

:          45,4 

:          16 

:11:00A 

:          ~- 

:          89.2 

28 

:   9:25A 

:        2.40 

:          47,4 

:          17 

:    9:45A 

5.09 

:          76.5 

29 

:   9:10A 

:        2.10 

:          22,2 

:          18 

:   9:55A 

:          5.01 

:         70.9 

30 

:   9:30A 

:        2^08 

:          19,4 

:          19 

:3.0:45A 

:          4.97 

:          69.8 

:          20 

:   9:25A 

:          4.81 

:          67.2 

Dec     3 

:".1:10P 

1,95 

:          13.9 

:          21 

:  9:20A 

:          4.69 

:          57.2 

9 

9:45A 

:        2.18 

:          24.6 

:         22 

:   9:35A 

:          4.59 

:          46.5 

15 

11:20A 

2.16 

23,4 

23 

:   9:30A 

:          4.30 

:          45.6 

21 

10:55A 

:        2.20 

:          27.3 

:          24 

:    8:50A 

:          4.20 

:          39.5 

22 

10:50A 

2,13 

21.4 

25 

:    9:10A 

4.15 

:          37.3 

23 

:   9:20A 

:        2.12 

:          2i;8 

:         26 

:   9:10A 

:          4.10 

:          36.7 

25 

11:25A 

:        3.10 

309  4 

:          27 

:   9:05A 

:          4.05 

34.4 

26 

.   S>:05A 

:       2,50 

:        144. 

:         28 

:   9:15A 

:          4.02 

:          30,4 

27 

8:10A 

1.98 

:      ■    34.7 

:          29 

:ll:15A 

4.00 

:          34,0 

28 

12:30P 

:       2.70 

:      "298« 

29 

1:05P 

:       2.78 

:       205, 

Mar     1 

:10:05.i 

:          3,'J8 

:         31,9 

30 

8:55.1 

2.40 

:          43,8 

:            2 

:12:10p 

:          3,99 

:          35.6 

31 

8:20A 

:       2.27 

36.2 

:           3 

:  10 :0OA 

:          5,97 

:          33,9 

1932 

:            4 

::.l:50P 

3.92 

:         31,6 

Jan     1 

10:30A 

2.25 

32,0 

5 

:   2:50P 

:          3.87 

:          31.4 

2 

9:25A 

2.55 

47.5 

:            7 

:   l:20P 

:          3.82 

:          30.8 

3 

9:05A 

2,20 

:          35.4 

:            9 

:    9:25A 

:          3.80 

:          30.0 

4 

9:15A 

2.15 

27,2 

:         12 

:11:10A 

:          3,76 

:         28,3 

5 

9i45A 

:        2.15 

27,5 

14 

:12:30P 

:          3,74 

:         26.9 

9    . 

11: 20 A 

2.10 

25.6 

17 

:   2:25P 

3.72 

25.3 

11 

2:05P 

2.08 

25,6 

19 

:12:45P  . 

:        3.75 

25.9 

22 

lltOOA 

2,07 

21,7 

21 

:   l:20P 

3.69 

;          25.8 

25 

10:00A 

2.05      : 

19,4 

22 

:   i:50P 

3.69 

:          24.1 

23 

:12:30P 

3.70 

25,3 

Feb     1 

12:10P 

3.03      : 

463. 

24 

:12:55P 

3.70 

:         24,3 

2    : 

9:30A 



225. 

25 

:  8:25Ai 

:          3.68 

:          24.1 

2    : 

l:15P 

: 

197. 

26 

:   9:05iii 

3.67 

23,2 

3 

9:15A 

— — 

73.2 

28 

:10:40A 

3.67    . 

21,4 

3    : 

12 : 15P 

— -        : 

62.6 

31 

:  2:50P 

3.57 

:          17,2 

4 

9:30A 

- — 

39,8 

4    : 

12 :  lOP 



39,7 

Apr     4 

:10:05A 

3.58 

15,5 

5    : 

9:30A    : 

— -        : 

35,0         : 

7 

:10:40A   : 

3.58    : 

14,1 

6    : 

9:15A   : 

: 

30,8        : 

9 

:10:05A   = 

3.52    : 

10,9 

7   : 

10::50A   : 

: 

30.5        : 

11 

:10:35A  : 

3,51  : 

8,98 

8    : 

11:15A   : 

— 

190,           : 

18 

:    9:55A   : 

3,44   : 

6,67 

9    : 

11:45A   : 

5.13        : 

2350.             : 

25 

:10:05A  : 

3.50   : 

6.25 

10    : 

10: OCA   : 

4.97        : 

634.             : 
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STATION  NO,  1-71 


Discharge  Measurenents  of  Santa  Clara  River  at  Kev;hall  HancL  Bridge 
for  year  enclinf:  September  30,  1932 


.Gage  Hgt, 

•  • 

Gage  Hgt, 

Date 

Hour 

in  feet 

Second-Feel; 

Date  : 

Hour  : 

in  feet 

Second-Feet 

1932 

1932  : 

May  2 

3:35P 

3,52 

2,99 

Aug  3  : 

3:  OOP 

2.68 

0.08 

16 

10:05A 

3.48 

4.86 

9  : 

4:30P 



0,0 

31 

3:20P 

3,40 

4,44 

19  : 

10:00A 

3,23 

0,97 

Jun  13 

10:20A 

3,34 

3.12 

.Sep  1  • 

2  5  55P 

.  3o28 

1.69 

20 

9:15A 

3.38 

3,23 

15 

9:35A 

3,12 

,30 

30 

2:45P 

3,20 

0,53 

50  : 

2:20P 

::3,42 

3.79 

Jul  14 

10:20A 

3,35 

2,60 

Note:  Gage  Heights  from  October  8,  1931  to  February/  11,  1932  on 
Forth  Channel 


Gage  Heights  from  February  12,  1932  to  Septeribor  30,  1932  on 
South  Channel 


506 


I 


o 

2 


Z 

o 


Ul 

a 
a 

a. 

m 

I 
o 

z 
< 


< 
I 


UJ 

z 


UJ 

> 


< 

o 


z 
< 

Cfl 

u. 
o 


Ul 

u. 

I 

UJ 

tr 
o 


u. 
u 
o 


> 
-I 
I 

2 
O 


a: 

oo 
u-o 

_i  a: 
<  u 

1-  Q. 

o 

»M     ..    •• 

o! 

1      UJ 

; 

i  '. 

. 
-J 

-) 

I 
1 

UJ    ! 
z 

z> 
-> 

> 
<. 

cc 
a. 

< 

< 

S 

m' 

Ui 

u. 

2 
< 

C3 
Ul 

o 

> 
o 

z 

1- 

g 

z 
o 

CD 
< 
Ul 
(0 

o 
o 

* 

•• 

^0 
m 
fM 

.* 

m 
m 

.. 
in 

m 

ID 

in 

00 

o 
o 

t^ 

d 

ro 
>* 

•  c 

d 
(\j 
in 

§ 

m 

d 

en 
M 

•  • 

g 

•  * 

GO 

.. 
iri 

<M 

o 

•  • 

d 
in 

^ 

o 
o 

.. 

o 
(\1 

o 

§ 

o 

m 
(\j 

.. 

d 
(*i 
m 

«. 

? 
o 

5 

I 

<^ 

01 

_i 

§ 

in 

•* 
o 

d 

d 

o 

•  « 

00 

«■ 
CO 

•  # 

d 

M 

cn 

s 

in 

.. 

d 

O 
m 

<j> 
M 

01 

o 

^. 

d 
d 

o> 

.. 

Ul 
10 
M 

•  • 

d 
(^ 

«• 

m 
in 

01 

d 

m 

oi 

CO 

oi 
n 

(M 

o 

m 
n 

01 

*. 

o 

°. 

•  • 
• 

9 
d 

M 

*. 

d 
in 

d 
m 

*. 

oi 

*. 

d 
in 

• 

o 

in 

«# 

d 
o 
o 
o 

*• 

d 

Ol 

d 

a* 

d 

.. 
^» 

.. 

M 
J 

n 

01 

O  Q 

u-  o 
_1  tt 

<  UJ 
1-  Q- 

. 
CL 
UJ 
CO 

< 

~> 

z 

D 
-3 

> 
< 

GC 

a 
< 

IT 
< 

!;! 

z 
< 

-3 

O 
Ul 
Q 

> 
O 

z 

w 
o 
o 

z 
o 

CO 

< 

Ul 
U3 

P 

Ol 

•> 
N 

•  « 

d 

m 
O 

*• 

O 

•  • 

o 

d 

in 

.. 

d 
o 

., 

CD 

•• 

CO 

in 

d 

.. 

M 

m 

c\l 

ro 

d 

CD 

*. 

Ol 

fV 
oi 

o 
P^ 
co! 

d 

m 
O 

•  • 

•  • 
00 

•  • 

d 
00 

in 

s 

•• 

m 
m 

CD 

•• 

<^ 

ID 
CO 

o 
r- 

(\] 

O 
ro 

cj. 

S 

VO 

•» 
. 

CD 
CD 

• 

o 

d 

m 

8 

d 

in 

(\i 

00 

.. 
? 

d 
01 

«. 

8 

m 

ci 

ro 

O 

m 

.. 

d 
m 

CD 

•  • 

CD 

•  * 

d 

01 

ID 

O 

m 
O 

? 

«• 

o 

(^ 
in 

•  • 

m 

.. 

1^ 

CD 

d 

•• 

*• 

(\j 
f) 
1 

n 
Ol 

Ul 

C3 
O 

a: 

en 

I 
o 

2 
< 
QC 


I 

UJ 

2 


2 

O 


UJ 

> 
a 
a 
< 

tr 

UJ 

> 

a. 

< 
cc 
< 

_i 
o 

< 

z 
< 
w 

u. 
o 


u 

UJ 

u. 

I 

UJ 

a: 
o 
< 


Ul 

o 
a: 
< 

I 
o 
CO 

o 

> 
_1 
I 
t- 
2 

o 


o 
o 


..  ..  .. 

IT 

O  Q 
U-  o 

_i  q: 

<  Ul 

1-  a 
o 

Ul 
V) 

a 

D 
< 

-J 
-) 

Z 

o 
~i 

> 
< 
s 

a. 
a. 

< 

d 

Ul 

u. 

2 
< 

O 

UJ 

o 

> 
o 

z 

f- 
o 
o 

z 
o 

to 

< 

Ul 
CO 

o 

«* 

§ 

o 

•  • 
• 

o 

•• 
• 

o 

9 

lO 

.. 

•  • 

s 

CD 

g 

d 

•  • 

g 

in 
d 

CO 

«• 

Ol 
M 

•  • 

o 

•  • 
• 

o 

T 
O 

CM 

•• 

CD 
CD 

d 

CO 

8 

O 

•  • 

8 

(M 

•  • 
• 

01 

d 

• 

o 

m 

8 

•  • 

g 

o 

•  • 

o 

I 

0\ 

o 

•• 

;£ 
.• 
'^' 

(M 
Ol 

«. 

CD 

• 

o 

d 

§ 
o 

• 

•  • 

d 

•  • 

8 

i 

m 

ci 

m 

(71 

•  • 

O 

o 

•  • 

d! 

** 

oo 

•  • 

o 
o 

(\J 

"1 

•I 
8t 

8 

-i 

d! 
o 

o 

• 

o 

ro 

in 

d 

oo 

M 

8 

o 

o 

(\J 

m 
I 
en 

507 


STATION  VO,  2-V/ 


Piru  Creek  at  ?iru,   Cilifornia 


LOCATION:        Southern  Pacific  Railroad  Bridge,    east  of  Piru,  Ventura 
Co'onty, 

DRAINAGE  ARSA:  432   square  miles 

GAGE:  Eight-day  stage  recorder,   located  on  dovTP.stream  side  of 

v/est  abutiiient. 

Location  changed,  February  16,  1931,  to  15  feet  above  west 
abutment  of  the  Eichway  Bridge  at  Piru,  500  foot  below  old 
location.     Thirty-day  ivatGr  stage  recorder  installed, 

DISCIL4KGE  IffiASTlREl'nilvTTS:         Made  from  Highway  Bridge  or  by  wading, 

CHiYNlx^EL  COMDITTONS:  Shifting  sand  and  gravel, 

ACCURACY:       Sta^e-discharge  relation  not  pnimancnt.     Frequent  meter 
E-.casurcments  and  /^agc  readings  made  during  flood  flows. 
Daily  discharge  ascertained  from  rating  cm'vc  and  gage 
heights, 

DrVERSIOlTS:   Dolicnoy  Ditch  diverts  above  and  irrigaterj  Ix^nds  lying 
above  the  station, 

Piru  Water  Company/  diverts  above   the  station  and  uses  the 
water  on  lands  lying  bclo.;  the  station, 

R3.'iARIvS:  For  daily  discharge,    sec  United  States  Geological  V/ater- 

supply  Papers, 
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STATION  NO.  2-W 

Discharge  llcasurumoiits  of  Pirn.  Greek  at  Pini 
for  Your  Ending  Soptombcr  30,  1928. 


•  Grci^C    r.^"t  • 

Socond- 

Gage  Hgt, 

Second- 

D> 

.te 

Hour 

Date 

Hour 

:  in  feet 

•    feet 

:   in  foot  ' 

foot 

iC 

27 

1928 

Oct. 

27 

3:15P 

2.55 

10.5 

:     Feb     11 

9: 20  A 

2.82 

43,4 

28 

:     12:15P 

:        2.45 

:        12,3 

:                22 

:       2.25P 

2,63 

:       20  .9 

31 

2:45P 

2.35 

9.71 

•     liar       1 

9:15A 

2,55 

23.5 

Nov 

14 

12:15? 

:        2.18 

5.89 

3 
4 

2:20P 
11:00A 

3;14     ■ 

3.06 

87.2 

80.4 

Dec, 

6 

2:  OOP 

8,79 

5 

3:55P 

3.01      . 

73.7 

26 

3:00P 

3.20 

95,8 

7 

11:30A 

2.95 

57.2 

27 

9:20A 

2»90 

52,3 

8 

8-:35A 

2.91 

63.8 

28 

9:2qiA 

:        2,73 

32.9 

9 

ll:20A 

:        2,87 

48.8 

1928 

21 

1:15P 

2.65 

26.6 

Jan 

3 
23 

1:10P 
1:45P 

:        2.56' 
2.42 

21.7 
15,6 

:                25 

Apr.     6 

2:4-0P 
3:30P 

2,74 
2.49      • 

33.5 
17.1 

Feb. 

4 

10:20A 

:        5.15 

627, 

21 

1:00P 

2.20      ■ 

6.07 

4 

l:15P 

5,18 

729  , 

27    : 

9:25A 

2.08      : 

3.74 

4 

2:55P 

5.19 

560. 

4 

4:30P 

5.18 

578. 

IJc^r       2    : 

4:00? 

1.94      : 

1.50 

5 

9: 40  A 

3.68 

210. 

5 

3:10P 

:        3.50 

171. 

:     J\me     1 

2:00P  ■ 

.10 

6 

10:35A 

3,21 

103  i 

7   : 

10: 40 A  : 

3.09      : 

80.6      ■ 

Jul,     2    : 

2:00P  : 

.00 

3TATI0N  HO.   S-W 


Discharge  Lloasuromonts  of  Piru  Creek  at  Piru 
for  Year  Ending  September  50,    1929. 
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Gage  Hgt» 

Sccond- 

Gage  Hgt, 

Second- 

Date 

.     Hour 

in  feet 

fcct 

Date 

Hour 

in  feet 

feet 

1928 

1929 

Nov,     14 

il:00A 

4.78 

438, 

Feb,   16 

9:10A 

2,32 

18.2 

14 

1:15P 

3.78 

154, 

19 

10:00A 

2,44 

23.0 

15 

10:40A 

2.60 

21,8 

23 

8;50A 

2.28 

15,9 

17 

12:55P 

2,18 

8,73 

24 

12:15P 

2.20 

5,93 

Mar       1 

9:15A 

2,23 

13.3 

30 

2:30P 

2,25 

5,29 

5 

2:30P 

2,19 

8.9 

10 

l:45P 

3.58 

209, 

Dec          3 

9:35A 

5.05 

670. 

11 

11:45A 

3.22 

134. 

3 

1:00P  . 

3.60 

165. 

12 

1:10P 

2,35 

61.1 

4   : 

ll:20A  ! 

2.55 

32,0 

15 

12 : 45P 

2,75 

46.5 

6 

2.55P 

2.35 

7.57 

14 

ll:55A  ■ 

2,64 

37.1 

10 

2:40P 

2.25 

6,21 

15 

10: 00 A 

2.58 

31.8 

13 

10:45A   . 

5.18 

87,6 

15 

l:20P  ■ 

2.55      " 

32,6 

14 

9 :  50A 

2.50 

22,8 

19 

12:10? 

2,53 

28.1 

15 

10: 20 A 

2.47 

16,1 

22 

9:50^^ 

2.40 

18.4 

22    : 

10 : 30A 

I        2,20 

11.2 

29 

:       2;20r 

:        2.32      • 

13.5 

29 

10:50A 

2.20 

9,92 

1929 

Apr       4 

10:05.'- 

5.05 

1030. 

Jan         7 

2:50P 

2.17 

7.51 

4 

:       2:10P 

4.70 

559, 

16 

10:30A 

2.65 

36,8 

5 

12:15? 

3.25 

140. 

17 

lOrlOA 

2,50 

28,6 

6 

10  :25A 

3.02 

87.4 

20 

1:00P 

3.07 

30,6 

7 

9: 00  A 

2.85 

61.6 

21 

10:05.1 

2.70 

42,5 

8 

9:10A 

2,75 

53.0 

22 

9:30A 

2.64      ■ 

32,5 

10 

•     10: 00 A 

2.60 

58.1 

24 

9:2ai 

2.42 

25,6 

15 

9:10^>. 

2,43 

:       21.6 

29 

1:55? 

2.31 

14,5 

19 

9 ;  45A 

2,-11 

26 

2:40P 

2.31 

13,8 

Feb         2 

1:25P 

2,79 

50,3 

4 

10:20A 

2,91 

63,4 

riay       3 

12:20? 

2.20 

9,5 

5 

10 :05A 

2.86 

65,6 

10 

10:10.- 

2,16 

7,5 

8 

9:00-.>. 

2.52 

52,8 

24 

12:00M 

•••• 

0.0 
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STATION  NO.  2-W 


Discharge  Measurei.ients  of  Pira  Steek  at  Piru 
for  year  ending  September  30,  1930 


:Gage  hgt. 

:   Second- 

:Gage  Hgt, 

:Secx)nd- 

Date 

:       Hour 

:in  feet 

:        feet 

:          Date 

: Hour 

:    in  feet 

:     feet 

1930 

:          1930 

Jan       6 

:        1:00? 

:        2.20 

:          4.53 

:       Mar  10 

:    12:35P 

2.49 

:       19,3 

7 

:       2:40P 

^'    0'-^<J 

:       11.1 

:               11 

:      9:10A 

2.44 

16.3 

8 

:     10:30A 

:        2.18 

:          9.84 

:               14 

:   ll:00A 

:        2.48 

18.7 

.       10 

9:05A 

:        2.38 

23.8 

:               15 

:     8:40A 

3.53 

'.      179. 

11 

lOrlOA 

2 .  74 

48.2 

:          '15 

:   12:50P 

3,50 

:     183, 

13 

llrlOA 

2.42 

:        20.0 

:             ■    16 

10:15A 

:       3,62 

:     201. 

14 

2:40P 

2.62 

32,6 

:                17 

'  llrOOA 

3,56 

:     163. 

15 

11:50A 

2.82 

63,1 

:                18 

•     2:40P 

3.56 

116, 

15 

3:05P 

3.42 

147. 

19 

2:00P 

3.30 

:     103. 

16 

9: 30  A 

3.25 

116* 

:                20 

1:55P 

3,33 

:       79.6 

17 

10:15A 

2.93 

53,4 

:                21 

1:40P 

3,43      . 

82.4 

.      18      ■ 

9:15A 

2.79 

43  «8 

22 

1:20P 

3.46 

90.3 

19      . 

10: 40  A 

2.58 

30.2 

■    24 

9:30A 

3,34 

73.6 

.      20 

9 :15A 

2.50 

22.4 

28 

ll:15A 

3,14 

56,9 

21      : 

9:;35A 

2.44 

22,2 

31 

1:10P 

3,04 

41.0 

.23      ' 

12:30P 

2.41 

17.6 

26      : 

10 :15A 

2,42 

15.2 

•     Apr       5 

9:50A 

::  ,66 

28.9 

8 

It  SOP     : 

2 ,79      ■ 

23,4 

Feb       1      . 

10:40A 

2.38 

9.89 

16 

11:55A 

2,69 

23,0 

8      : 

10:30A 

2,38 

7.50 

30  ; 

12:50P     : 

2,50      : 

12,1 

20      : 

11:00A  • 

2.38 

6.54 

23      : 

10:40A   : 

2.52      , 

18.8 

May       4   : 

4:10P 

w  fOO 

51,1 

24      : 

10:00A   : 

2.38      : 

11,4 

5  , 

ll:10A     . 

2 ,75      : 

36,9 

6  ■. 

10.:15A     : 

2.68      : 

26,2 

Mar       3      : 

9:20A   : 

2.30      . 

8,48 

7   : 

9 :  20A     : 

2,66      : 

21.7 

5      : 

10:00A   : 

2.85      . 

49,1        . 

15    : 

9:00A     : 

2.60      : 

12,2 

■      6      : 

10:15A   : 

2.89      : 

51,6 

7      : 

9;20A   : 

2.66      : 

32,1 

Jun       2    : 

12:40P     : 

2.33     : 

3,36 

8     : 

9:00A  : 

2,53      : 

23,7 

6   ; 

11:00A     : 

—       : 

0.0 
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STATION  NO.  2-W 


Discharge  Tleasurenents  of  Piru  Creek  at  Piru 
for  year  ending  Septuabcr  50,  1951 


:Ga£e  Hgt, 

:   SeoD  nd- 

Gape  Hgt, 

Second- 

date 

Hour 

in  feet 

fcet 

date 

Hour 

in  foet 

feet 

1930 

:          1931 

Oct     28 

:    12:15P 

:        2.20 

:        0,25 

Feb  15 

:     lOrlOA 

5,84 

75.0 

:                 16 

:     10:20A 

**1,98 

:     63,5 

Nov     17 

:    10:50A 

:        2.45 

:        6,07 

17 

:       9:30A 

•        1.95 

50.6 

18 

10: 40 A 

:        1,69 

18 

9:35A 

1.89 

42,8 

27 

10:20^'^ 

2.27 

:        3.04 

:                19 

:     10:20A 

:        1,85 

:     58,3 

20 

9:45i- 

1.84 

:      54,6 

Dec       2 

:   12:55P 

:        2.25 

:        2.62 

21 

:        9 :  55il 

1,85 

:     55.1 

31 

:     2:00P 

:        l.« 

:        0,20 

:                23 

:     10:10.; 

1.81 

'      29,5 

1931 

25 

:        9:45A 

1,79 

:     24,0 

Jan       2 

10:50A 

2.60 

27,8 

27 

2:20P 

1,76 

22.6 

2 

1:50P 

2  ,76 

45.5 

3 

ll:40A 

2.46 

10,5 

Mar  17 

2;  OOP 

1,65 

11,8 

4 

10:40A 

2.55 

7.58 

* 

8 

11;30A 

3.10 

75.5 

Apr     2 

1:00P 

1,60 

8,28 

8 

12:50P 

3,07 

.      75,3 

26 

12 : lOP 

2.56 

9 

10:20A 

2.78 

39,4 

26 

2:  OOP 

2.71 

280, 

10 

11:20A 

2.58 

21.8 

27 

10:55A 

2.20 

155, 

11 

11:35A 

2.47 

15.8 

28 

:       9:45.'. 

2.01 

68.5 

12     : 

9:35A     . 

2.40 

14.4 

2  9 

11:00;.  : 

1.90 

47.2 

13     : 

2;25P 

12.4 

30 

9:-i5-. 

1.84 

53.2 

17     • 

11:20A     • 

2.24 

9,85 

51      ■ 

11:05A 

^  sf^td            * 

8.79 

".lay     4 

5:  OOP 

1.72 

13.2 

25 

10:5Cil 

1.94      • 

45  .0 

Feb       2 

^7  •    ■  r.T? 

2.20 

7.72 

26    : 

10:-iOA 

1.94 

47,4 

■     4     : 

1:00P     : 

7.0S 

2570* 

27    ; 

8:50A   : 

1.84 

25.5 

5 

lOM-OA 

4,94 

415. 

31  : 

12:45P 

1.66      : 

7.98 

5 

2:40P     . 

4.74 

■•05, 

6 

llrlOA     : 

4.55 

219. 

Jun  10 

10:-iO:. 

1.54      : 

6.55 

7      : 

10:40A     : 

4 .08 

111.            : 

16 

9:20.. 

1.52 

2,-^0 

8 

l:'iOP 

5.94 

107.             : 

9      : 

10:40A     : 

5.86      : 

79.5 

A-Jg  15 

8:50A   • 

1.70      • 

■to    o 

10      : 

10:10A 

3.82      • 

17 

8: 50  A  : 

1.58 

1,67 

11      : 

9:10A 

3 .73      , 

56.7          : 

2?: 

1:30P  : 

1,46 

1  ..S-i 

12      : 

9:15A     : 

3,73      : 

32.8 

13      : 

9: 40  A     : 

3.84      : 

76.8           : 

Sep     1 

l:20P 

1,69      : 

9.62 

1-1     : 

9 : 35A     : 

3.80      : 

68.6           : 

7 

12:00Iv:   : 

—  ■• 

0.0 

**  start  V7ith  new  gage. 


STATION  NO.   2-W 

Discharge  Measurements  of  Piru  Creek  at  State  Highway 
for  year  Ending  Septeiuber  30,    1932 


Gage  Hgt, 

:   Seconcl- 

:Gage  Ilgt , 

'   Second- 

Date 

Hour 

:in  feet 

feet 

Date 

Eour 

ill  feet 

:     feet 

1931 

:          1932 

Nov,      15 

:        9: 50 A 

.      1.88 

22,9 

:       Feb  21 

:      10 :00A 

0.39 

199. 

16 

3:20P 

:      1.70 

7.10 

:                 22 

:     10:J0A 

:        0.33 

:      199, 

27 

:     llrlOA 

•      2.72 

249, 

:                 23 

:      10:15A 

:        0.30 

:      203. 

28 

10:25A 

•      1.86 

23.2 

24 

:        9 :  30A 

:        0.28 

:     195, 

29 

:        9:55A 

•      1.74 

12,0 

:                25 

.     10:25A 

:        0.32 

:     204, 

26 

10:15A 

:        0 ,  78 

.      210. 

Dec          6 

9:05A 

1.97 

:          22.1 

27 

10:,15A 

:        0.87 

:     210. 

21 

lOrlOA 

'      1.94 

:          20.1 

28 

.      10: 00 A 

:        0,90 

:     218, 

22 

11:30A 

:      2.00 

:          31.0 

:                 29 

:     12:30P 

:       1.25 

:     210. 

23 

lOrOOA 

.      1.08 

29.4 

24 

:        9:20A 

:      1.92 

23.2 

:       Mar     1 

:       9 

;20A 

:       1,33 

:     189. 

25 

10:30A 

4.05 

1130. 

:                  1 

3 

lOP 

:       1.40 

:      198. 

26 

10:25A 

2.  75 

26i. 

2 

9 

:25A 

1,39 

:     163. 

•2  7 

8:45A 

■      2.25 

88.8 

2 

:        3 

:25P 

:        1,42 

:      162, 

28 

11: 10 A 

2.83 

314, 

3 

9 

:20A 

:        1.42 

:      155, 

28 

4:10P 

4.15 

1250. 

3 

3 

:10P 

:        1,43 

:      142, 

29 

11:2CA 

3.09 

543. 

4 

9 

:40A 

:        1,60 

:     141, 

30 

9: 50  A 

2.24 

193. 

4 

:        2 

55P 

:        1,76 

:     152. 

31 

9:00A 

2.02 

119, 

5 

9 

!20A 

1.73 

:     118. 

1932 

5 

3 

:30P 

1.30 

;     120. 

Jan      ■   1   : 

11:05A  • 

1.93 

92.0 

7 

9 

:35A 

1.78 

•       112, 

2 

9:55A 

1,98 

111. 

8 

11 

:10A 

1,70 

:     111. 

3    • 

9:40A 

1.87 

72.8 

9 

10 

:20A 

1.75 

112, 

•    4 

10  ;00A 

1.90 

51.2 

10 

2 

.lOP 

0.85 

:        97.2 

15 

2:20P 

2.18 

34.0 

12 

10 

:20A 

0.85 

98.8 

12 

3 

lOP 

:        0.84 

:        92,3 

Fell          1 

10 

,50A 

:    2.61 

:       212, 

14 

:     11 

lOA 

:        1.84 

:        78,2 

2 

10- 

:10A 

2.56 

203. 

15 

1 

•05P 

1.75 

:        97,8 

2 

1 

50P 

2.50 

182. 

18 

10 

•50A 

:        1.93 

:        91,3 

3 

9 

•50A   . 

2.30 

152. 

16 

3 

:50P 

1.93 

87.9 

3 

12 

:50P 

2,29 

112. 

17 

1 

05P 

1,97 

:        76.7 

4   : 

10 

•lOA 

2.22 

•34. 

18 

11. 

15A 

2.14 

80.4 

4   . 

12 

•40P 

2.21        : 

81.2 

18 

4: 

40P 

2,14 

83.4 

5 

10 

lOA   : 

2.20 

68.8 

19    : 

9 

,30  A 

2.32 

88.9 

6    ■ 

10 

•lOA 

2.21 

67.7 

19 

2 

lOP 

2.31 

76,3 

7 

11 

25A   • 

2.65 

207. 

21 

9 

.05A 

2.55 

90,1 

8    : 

1: 

OOP   : 

3.68        : 

838.        : 

21 

3 

.OOP   : 

2.45      ■ 

85.5 

9   : 

25P   : 

2.63 

1270,        : 

22   : 

9: 

25.: 

Cj  «tjO 

79.0 

10 

12 

15P 

0.88 

1190, 

22    : 

3 

OOP 

2.28 

67.8 

11 

1: 

lOP 

0.45        : 

643, 

23    : 

9: 

OOA 

d  9S-D            • 

71.6 

12    • 

11 

35A 

0.22        : 

440 .        : 

23    : 

2j 

OOP   : 

2.15 

63,9 

13 

12: 

30  P    : 

0.20        : 

341, 

24   : 

9: 

lOA 

2.20 

65.6 

14   : 

8 

55A    : 

0.25        : 

299.        : 

24   : 

1: 

•lOP   ■ 

2.15     : 

62.5 

15    • 

10 

:30A    : 

0.30        : 

254. 

25 

9: 

S(y'^  : 

2.19      - 

63.1 

16   • 

12 

•lOP 

0.39 

277. 

26 

10: 

lOA   . 

2.22 

62.1 

17 

10 

■■5A    ; 

0.46        : 

2  50,         : 

28   : 

9: 

50A   : 

2,15     : 

65.2 

18    : 

11 

30A   : 

0.44        : 

224. 

28    : 

4: 

30P   : 

2.06      : 

59.5 

19 

11 

50A    . 

0.42        : 

2D7. 

29    : 

9: 

20A 

3.15     : 

70.4 

SO    < 

10 

3QA   : 

0,40        : 

198.        : 

29    : 

4: 

20P   : 

2.05      : 

58,3 

{  RftR    f  n1 1  nwi  np-    shfint) 
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STATION  NO.  2-W 
(continued) 

Discharr.e  Meas\;ror.!ents  of  Piru  Creek  at  State  Highway 
for  Year  Ending  Scptenber  30,  1932, 


Craee  Hgt ,  • 

Second-      : 

: 

Ga^e  Kgt. 

Secor.d- 

Date      • 

Hour 

in  feet   : 

feet 

I^ate      : 

Hour 

in  feet      : 

feet 

1932      : 

1932 

Mar       30   . 

9: 40 A   . 

;3.12 

65.8        : 

Apr     7 

9: 20  A 

1,94      : 

41.2 

30 

4:30P 

2,03 

58.5 

7 

3;r.5P 

1.97      : 

41.1 

51 

9:10A 

2^04 

54,4 

9 

a:  50  A 

2.02 

40.6 

31 

4:10? 

1,95 

50.6 

9 

4:15? 



34.1 

18 

e:45A 

:          

2  8.9 

Apr         4 

9:00:. 

1.94 

56  ..0 

4 

:        4:40P 

1.87 

50.6 

Ji.m  13 

10:55A 

:        1.02 

3.17 

5 

9:  IDA 

1.90 

:        46.8 

:                20 

:        9:35A 

.90 

2.06 

5 

3:30? 

:        43.9 

30 

:     11:30A 

OK 
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STATION  KO.      5-W 
Sespe  Greek  near  Ullmore,   California. 

LOCATION:  County  hifjLway  bridge  one  mile  v/est  of  Filliiore, 

DRAINAGE  ;-RIl\:   257  square  niles, 

G.XE:  Eight-day  water  staco  recorder  located  on  dov/nstreEon  side  of 

east  abutment. 

Note:       February  15,    1931,    a  thirty-day  water  stase  recorder 
and  a  new  staff  gage  vrero  installed.     Zero  on  old 
gage  equals  0,80  foot  on  new  gage, 

DISCE'.I»E  ?.!S/J5UR3IENrS :     Made  from  highway'  bridge  or  by  Trading, 

CH/ii>!>I5L  COraiTIONS:      Gravel  and  boulders.     Control  charges  at  hifli  stages, 

ACCUPvACY:  Stage-discharge  relation  not  pomxanent,     Frecuent  Kctcr 

mcr'surcnents  and  gage  roadirigs  ic-ide  daring  flood  flows. 
Daily  discharge' ascertained  by  appljan-  gage  heights 

to  rcting  curve, 

DIVEHSICNS:     Fillmore  irrigation  Company  diverts  water  at  a  point  about 

four  miles  above  the  station, 

REfi'JI^S:  This  station  \7as  roaintained  by  the  United  StatOi;  Geological 

Survey  for  two  years;     1911-1012  t.nd  1j12-1'.'1;5, 

For  daily  discharge  see  United  States  Geo?Ov?.cal  Svjvey 
Water-Supply  Papers, 
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>TATION  NO.  "3-^ 


Discliar{::e  Measurements,  of  Sospc  Creek' near  Fillmore 
for  Year  Ending  Scptombor  30,  1928 


Gage  Hgt. 

Second- 

Gage  Hgt. 

Second- 

Date 

Hoiir 

in  feet 

feet 

Date 

hour 

:in  feet     ' 

feet 

19^7 

■    1928     ■ 

Oct     28 

4:  OOP 

:     0.75    ' 

14.9 

Feb  15 

10 :00A 

0.90 

43,3 

51 

2:00P 

:        .70 

10.9 

24 

9:00A 

.76 

26.4 

Dec       7 

11:00A 

.66 

8.41 

Ivlar     3 

2:20P 

2.41      ■ 

502. 

26   • 

1:20? 

2.19 

414, 

4 

10:20A 

1.83 

279. 

27 

"12:10? 

1.29 

95.4        : 

6 

9: 20  A. 

1.52 

159. 

28 

11:;50A 

1.08 

50,7        : 

19    . 

11:45A 

,96 

50.8 

1928 

Jan       4 

io  :20A 

.90 

24.7 

Apr  13 

9:10A 

.74 

:        25.5 

21 

9:00A 

.83 

20.4 

25 

ll:30A 

:           .48 

8.66 

27 

10:45A 

,43 

6.28 

Feb       1 

9: 00  A 

.75 

10.6 

4 

1:40? 

4.20 

2100 . 

Hay     4 

l:45P 

— 

•             .80 

5 

y :  40A 

2,22 

455. 

6 

12:30? 

— 

.00 

5 

2:40P 

2.02 

•      350. 

25 

9:00A 

.56 

:          4,47 

6 

•     9:50A 

1.59 

•      204. 

7 

9'25u\ 

.      1.37 

124. 

Jun     1 

:         4: OOP 

— 

:            .00 

11 

:   11:20A 

:     1.00 

:        54.2 

STATION  NO.  o-W 

Disciiarge  Measureinents  of  Sespe  Creek  near  Fillmore 
for  year  ending  September  30,  1929. 
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Gage  Hgt,: 

Second-      : 

Gage  Ilgt. 

Socond- 

Date 

Hour       : 

in  feet    : 

feet          : 

I^ato      • 

Hour     : 

in  feet 

feet 

1928      : 

1929 

ITov     14   : 

ll:25A   : 

1.80      : 

268.          : 

Mar     1 

1:50P   : 

0.73    : 

21.5 

15 

10:15A   : 

.60      : 

10.4 

6 

9:05A  : 

.70 

21,0 

17   : 

8:50A  : 

.42      : 

5,74      : 

10   : 

1:30?   : 

3.00 

933, 

11 

4:35?   : 

1,80 

243. 

Dec       3 

11:05A 

2.35 

526. 

13 

10: 30 A 

1.28 

102, 

3   : 

3:10P   : 

1.90      : 

265.          : 

15 

2:05?   : 

1.10   : 

63.4 

4   : 

l:50P   : 

.73      . 

22 .4        : 

20 

l:15P   : 

.96 

46.6 

7   : 

10:45A   : 

.47      . 

8.14      : 

30 

8:45A 

.84 

52.3 

13   : 

1:20P  : 

ion       4 

90,2        : 

22    : 

3.30P   : 

.50      : 

9.84 

Apr     4 

3;05P 

2.80 

:   655. 

1929 

8 

1:30? 

1.25 

.      90.8 

Jan       8    : 

B:55A   : 

.49      : 

9.80      : 

10 

1:4-0?  : 

1.14 

73.6 

16 

2  .OOP 

1.03     : 

60.5 

15 

10: 50  A  . 

1.00 

51.1 

17 

1:00P 

.96 

40.8 

19 

11:20A 

.97 

41.5 

21 

11:55A  ' 

1.14 

74.2 

27 

9:40A 

.88 

•      29.3 

24 

10:15A 

.87 

34.1 

30 

9:05A 

.75 

22,0 

Hay     3 

1:20? 

.80 

'      19.7 

10 

:     llr-lOA 

.77 

:      16,7 

Feb       8 

1:00P 

1.08 

55.7 

24 

;        9:50A 

.74 

5.67 

Jun     4 

:        9:05A 

™ 

:           .00 
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STATION  NO.  3-  W 


Discharge  Lleasureinents  of  Sespe  Creek  near  Fillmore 
for  year  ending  September  30,  1930 


Gage  Ilgt, 

Second- 

Gage  Hgti 

Seco  nd- 

Date 

Hour 

in  feet 

feet 

Date          : 

Hour       : 

in  feet   : 

feet 

1930 

1930        : 

Jan 

6 

10:50A 

0.23      . 

2.15 

Mar  14 

4:30P 

3.54     : 

13S0. 

7 

12:10P 

.54 

6.68 

15 

10:35A 

2.37 

422. 

8 

9: 30  A 

.'iO 

5.63 

15 

3:40P 

2.63      : 

618. 

10 

12:20P 

.63 

11  4  6 

16 

3:  OOP 

2.27 

445. 

11 

2:10P 

,87 

Ok«  •  J 

17 

3:<iOP 

2.20      : 

384; 

16 

9:50A 

1.67 

183. 

19 

12:10P 

1.75 

223. 

16 

3:10P 

1.48 

136. 

20 

12;00M 

1.63     : 

169, 

17 

4:15P 

l.Jjl 

604 

21   : 

11: 45 A 

1.57      ■ 

156. 

18 

11:15A 

1.17 

80.3 

22 

11:30A 

1,49 

136. 

21 

12:15P 

.82 

23 .5 

26 
31   : 

9;  00  A 
2:55r 

1.32      ' 
1.11     : 

97.8 
66.1 

Feb 

1 

12:10P 

.64 

12.7 

8 

11M-5A 

.62 

12.2 

Apr  16 

10:35A 

.90 

30.1 

20 

11:40;. 

.56 

3.46 

:                50 

3:  OOP 

.72 

13.0 

24 

12:20P 

.80 

25.7 

May     6 

11:55A 

.80 

31.3 

Mar 

3 

11:55A 

:          .65 

13.9 

7 

10:50A 

:           .36 

32.4 

5 

9:00A 

1.46 

112, 

:                15 

10 :50A 

.70 

11,8 

5 

.      1:55P 

1.98 

•    235. 

6 

1:05P 

1.29 

97.7 

Jun     2 

2;30P 

.32 

:           2.27 

7 

1:05F 

:        1.07 

62.6 

16 

9: 00  A 

— 

.00 

8 

11: 10 A 

.98 

46.9 

12 

8;'10A 

.81 

28.9 

Jul     2 

1:00P 

.00 

STATION  NO.  3-W 


Discharge  Moasurements  of  Secpe  Creek  near  Jillniore 
for  year  ending  September  30,  1931 
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Gage  Hgt, 

:   Second- 

: 

:Gage  Hgt. 

:   Second 

Date 

:       Hour 

:    in  feet 

:     feet 

Date 

:     Hour 

:   in  feet 

:     feot 

1930 

:          1931 

Dec       2 

3:00P 

0.25 

:         1.74 

Feb  21 

:   11:20A 

:       1.62 

•     44.0 

31 

:       3:40P 

.20 

1.00 

23 

:   ll:45A 

:        1.59 

•      93.9 

1931 

25 

:   11:45A 

1.54 

33.0 

Jan       2 

•     10:10A 

:        1.50 

•      178. 

28 

:     9:?0A 

:       1.50 

26.7 

8 

:        9:40A 

1.52 

:      148. 

9 

:        1:10P 

1.02 

:        47.7 

liar  18 

S:45A 

:        1.39 

"   014.1 

10 

2:10P 

.80 

24.6 

15 

3:45P 

.60 

10.4 

AvT     2 

3:45? 

;            — 

.0 

26 

.    ll:45A 

:       3.62 

648. 

Feb       2 

4:  SOP 

.51 

7.52 

26 

3:50P 

:       2.98 

353. 

4 

3:10P 

4.92 

3010. 

27 

2.55P 

2.56 

•   226. 

5 

9:50A 

2.67 

538. 

28 

:     1:10? 

:        2.12 

121, 

5 

3.30P   : 

2  .54 

453. 

30 

11:50/. 

1.70 

63.6 

6 

1:30P 

l.GO 

188. 

7 

1:45? 

1,29 

120. 

T'ay     5 

9:00A 

1.-18 

28.6 

9    : 

3:00P  : 

1,15      • 

95.9 

10 

9:20A 

1.28 

10.4 

10 

12:45P    ; 

1.03 

79.4 

25 

3:10? 

2.91 

373. 

11 

12:00M 

.99 

70.9 

26    : 

3:£0? 

2.01 

99.0 

12    ; 

12:3CP   : 

.99 

70.6 

27   ■ 

10:25A 

1.79 

68.5 

13    • 

12:50?   : 

.96      . 

68.7 

14   : 

11:50A   : 

1.02     : 

74.9        : 

Jun     1    ; 

9 :  lOA 

I.'IO      : 

17.5 

17   : 

11  MO  A   : 

*  1.79      : 

68.5        : 

10    : 

11:50A 

1.29      • 

11.8 

19    : 

11:50A  : 

1,70 

51.8        : 

15 

9:40A 

1.09      : 

4.13 

Start  with  new  gage. 
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STATION  NO.   3-W 


Discharge  Measurements  of  Sespe  Creek  near  Fillrr.ore 
for  year  ending  September  50,    19S2. 


Gage  KGt.. 

Second-      : 

Gage  hgt.: 

Second- 

Date     : 

Hour 

in  feet   ; 

____fec_t_ : 

date      : 

Hour 

in  foot 

feet 

1931     : 

1952      : 

Nov.   15   : 

12:20P 

1.96   : 

72.3      . 

Feb  24: 

2:05P    : 

2.73 

211. 

27   : 

1:35P 

2.84   : 

293.        : 

25: 

2:45P  : 

2.59 

205, 

28   : 

l:50P      . 

1.55 

27.5      : 

26 

2:15P 

2.67 

197* 

30    : 

11:20A 

1.40 

16.4     : 

27: 

1:55P  : 

2.66 

218' 

28: 

1:35P 

2.69 

219, 

Dec       3   : 

2:  OOP 

1.25 

6.04  : 

29- 

9:25A 

2.59 

'  200, 

9    : 

12:30P 

1.49 

24,9     : 

29 

2:40P   • 

2.63 

184, 

18   : 

10:35A 

1.40 

14.0      : 

21   : 

4:55F 

2.33 

260. 

Mar     1 

9: 

lOA 

2.55 

178, 

22    < 

2:S0P 

2.24 

135, 

1 

1 

40P 

2.57 

:   195. 

24    . 

11:45A 

1.74 

52.6      : 

2 

9 

lOA 

2.51 

:168. 

25   : 

12 : 45P 

'1.9;: 

1590. 

2 

1 

45P 

2.51 

174, 

26    : 

8: 40  A 

3.45 

458,        : 

3: 

9. 

lOA   • 

2.46 

157, 

26    : 

3:45P 

3.02 

345. 

4 

6 

•55A 

2.43 

155, 

28 

11:10A 

4.80 

1220. 

5 

9 

.05A 

2.38 

133, 

28 

3:  OOP 

7.16 

4200 . 

5 

1 

30P 

2.57 

142, 

2  9 

1:40P 

4.02 

338. 

7 

9 

30A 

3.53 

119, 

30 

2:30P 

3.03 

382. 

3 

a 

.40  A 

2.50 

115. 

1932 

9 

8 

15A 

S.28 

:   116. 

Jan       1 

9:50A 

2.42 

234. 

10 

9 

05A  ; 

2,25 

:   108. 

2 

1:30P 

.2.28 

181. 

11 

8 

45A 

:        2 .22 

104, 

4 

ll:20A 

2.01 

121. 

12 

a 

:45A 

2.19 

:      95.8 

5 

12:10P 

:           1.93 

93.3 

14 

8 

:50A 

2.16 

:      91.2 

7 

ll:30A 

1.83 

72.8 

15 

9 

:55A 

2.17 

:     94.5 

8 

11:05A 

:          1.80 

:          75.6 

:                  16 

9 

,30A 

:        2.17 

:     94,2 

e 

l:20P 

1.77 

64.0 

17 

9 

:45A 

2.12 

:      85.9 

11 

3:40P 

1.72 

:          50.6 

18 

!         9 

.ISA 

:        2.10 

:      87.7 

21 

2:40P 

:           1.70 

49.0 

19 

:        3 

:00P 

:        2.12 

:     87.5 

25 

12 : 30P 

:          1.60 

:          40.8 

:                  21 

9 

50A 

:        2.12 

:      82.8 

22 

:       9 

.lOA 

2  .04 

:      78.4 

Feb       2 

•   llrlOA 

:           5.92 

:        743. 

24 

:       9 

:55A 

:        1,98 

:      69.3 

3 

3:  SOP 

:          3.10 

:        403, 

26 

9 

:15A 

:        1.98 

:      72.8 

4 

•      5:20P 

:       •   2.78 

:        280. 

28 

9 

:30A 

:        1.93 

:      65.7 

6 

.     1:55P 

:          2.50 

:       230. 

:                   30 

•      11 

:10A 

1.91 

:      64.7 

8 

•     4:40P 

:          8.25 

:      6660. 

9 

.      9:15A 

:          3.78 

:      8760. 

Apr       1 

:       9 : 15A 

:        1.86 

:      52.5 

9 

:   lO.'SOA 

:          8.62 

:      7260, 

:                    4 

:     lOrlOA 

:        1.81 

:      50.2 

9 

3:15P 

:          8.07 

•      6660 . 

5 

12:55P 

:        1.81 

:     59,8 

10 

:   12:25P 

:          5.67 

:     2750. 

7 

;       2 :00P 

:        1.75 

•      55.6 

11 

11:20A 

:          4.44 

:      1580 . 

9 

2:30P 

1.60 

59,3 

12 

:      2:45P 

:           3 .85 

:        350 . 

11 

3:25r 

1.50 

•      35.8 

13 

3:35P 

:          3.58 

564. 

:                  18 

:        4:20P 

1.45 

£3.1 

14 

:   10:05A 

:          3.-^ 

547. 

19 

10 : 50A 

1.42 

24.4 

16 

:      2 :  .:-5F 

:          3.21 

:        370, 

25 

:       2:50P 

1.47 

30,1 

17 

:     -IcOOP 

:         3,12 

357. 

19 

4:15P 

:          2.98 

:        308. 

i         May     3 

:        9:40A 

1.42 

22,6 

21 

2:05P 

:         2,8G 

:       271 

16 

1:10P  : 

1«30      " 

19.0 

22 

i     3:10P 

:         2 .80 

:        227. 

Jun     2 

11:50A  , 

1.18 

5.36 

23 

:     2:45P 

2.78 

:       231. 

13 

2.55P   : 

1.26 

3.51 
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STATION  NO.     4-\7 
S.anta  Paula  Creek  near  Santa  Paula,   California" 


LOCATION:       At  Rafxerty's  Bridge,    located  about   three  miles  above 
.Santa  Paula, 

DRAEIAGE  AREA:  42.5  square  miles, 

GAGS:  Sight-day  water  stage  recorder,    located  on  south  side  of  pier 

at  v/est  end  of  bridp;e, 
OCTOBTijt,    1923,    changed  to  east  bank,    40  feet  above  bridge* 

DI3CKARGH  MEASURStffiNTS:       Hade  from  bridge  or  by  wading. 

CHA!:WEL  CONDITIONS :   Gravel  and  boulders.  Control  changes  at  high  stages, 

ACCURACY:  ,  Stage  discharge  relation  not  permanent.  Frequent  meter  . 
meas\,ireaents  and  gage  readings  made  during  flood  flows. 
Daily  discharge  ascertained  by  applying  gage  heights  to 
rating  curve.  In  periods  of  steady  flow,  disclTarges 
computed  directly  from  measurements, 

DIVERSIONS!,  Santa  Paula  Water  Works  diverts  above  this  station  for 
domestic  use  in  Santa  Pau].a  and  to  irrigate  lands 
lying  below  this  station, 

FEBRUARY  20.  1951. 

LOCATION:   The  location  of  this  station  was  changed  to  a  point  500 
feet  upstream  from  the  old  location,  Kev/  location 
fifty  feet  upstream  from  Ganta  PaiiLa  Water  Works 
diversion  dam, 

DRAI1\TAGE  AREA:    39,8  square  miles, 

GAGE:       Thirty-day  water  sjrage  recorder,  located  on  west  bank  of 
stream,  fifteen  feet  above  diversion  dam, 

DISCHARGE  J.IEASUR5I,'IEMT5:   Made  from  cable  or  by  wading,   •   ,       , 

CIIMniNEL  CONDITIONS:   Sand  and  gravel.   Stream  bed  will  scour  at 
cable  section  during  high  flows»  ... 

ACCLTIACY:   Stage  discharge  relation  not  pennancnt  for  low  flows  due 
to  the  growth  of  vegetation.  For  high  floras  the 
diversion  dam  forms  a  permanent  control, 

DIVERSION:  Santa  Paula  Vn'ater  Works  diverts  small  amounts  above 'the 
station  to  irrigate  Isjids  Ij'ing  above  the  station, 

RETvIARKS:    For  daily'  disc liargc  see  United  States  Geological  Survey 
Watcr-Supply  Papers, 
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STATION  NO.      4-W 


Discharge  McasuroLiontn  of  Santo.  Pnuln  Crook  near  Santa  Parila 
for  the  year  ending  Scpteraber  39,   1928 


Gase  Hgt. 

:Sccond-: 

Gage  ligt. 

Sccond- 

Date 

:  Hour 

in  feet  • 

foot  ; 

Date 

;  Hour 

:  in  feet 

Fcct 

1927 

1928 

Oct  31 

4:15P 

— — 

6.00 

Mar  3  • 
3 

10:35A 
11:45A 

1.05 
1.79   : 

201, 
139. 

Dec  25 

3:30? 



15.0 

4 

9:00A 



32.3 

26 

10:20A 

— - 

11.3 

4 

2:  nop 

— _ 

29.5 

1928 

5  . 

1:40P 



34,6 

Feb   3 

8: 30  A 



.65 

a 

9:00A 



16,0 

4 

11:00A 

1.78 

172, 

10 

8:40A 

— _ 

12,8 

4: 

3:  SOP 

-_— 

70,0  : 

5: 

11: 20 A 

— _ 

30.6 

Hay  8 

9:.^^A 



1,5 

5 

4:  OOF 



21.9 

8 

1:20P 



5.3 

6: 

12:10P 

— . 

11.1  : 

11 

12:15P 

___ 

3.21 

15 

3:15P 

.15: 
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STATION  NO.  4-\7 


Discharge  Kcasurements  of  Santa  Paula  Crook  near  Santa  Paula 
for  the  year  ending  Septcmhcr  30,  1929 


Gage  Hgt. 

Sccond- 

Gage  Hgt, 

Second- 

Date 

:  Hour 

,  in  feet 

:  feet 

Date 

Hour 

in  foot 

Feet 

1928 

1928 

Nov  14 

9:55A 

2.25 

•  146, 

Mar  2 

2:00P 

2,11 

0.80 

14 

:  2:45P 

1.79 

15,8 

10 

12:oaM 

2,80 

141. 

15 

8: 40  A 

1.60 

3,11 

10 

4:35P 

2.50 

84.8 

17 

10:45A 

1,37 

.27 

11 

2:15P 

2.23 

50.8 

12 

9:O0A 
4:05- 

2.18 

22.4 

Dec   3 

9:50A 

2,72 

132. 

12 

2.17 

19.1 

3 

>  2:00P 

2.28 

19.8 

13 

8:50A 

2.25 

12.9 

4 

8:45A 

1.98 

6,49 

13 

2.55P 

2.24 

11.8 

7 

11:30A 

2.04 

,57 

14 

3:25P 

2.21 

6.91 

13 

2:35P 

2.16 

6,01 

15 

3:30P 

5.75 

14 

11:50A 

2.03 

4,41 

19 

3:05P 

2,27 

3.35 

1929 

Jan   8 

11:40A 



,00 

■  Apr  4 

10:50A 

2.44 

31.2 

16 

•  8:15A 

2.18 

7.52 

5 

8:45A 

:   2.58 

49.5 

16 

4:40P 

2.32 

20,6 

5 

4:35P 

2.54 

41.6 

17 

2:  OOP 

2.10 

5.84 

:      6 

.  8:30A 

2.49 

.   27.7 

20 

ll:25A  : 

2.26 

15.9 

6 

3:00P 

2.47 

26.9 

20 

4:10P 

2.34 

16,4 

7 

9:25A 

2.44 

20,9 

21 

2;00P 

2.25 

5.08 

8 

8:40A 

2.37 

11.4 

22 

11:35A 

2.20 

4,33 

9 

8: 50  A 

2.34 

8,42 

24 

3:45P 

2.15 

3.72 

11  : 

1:15P 

2.32 

6,15 

30 

12:00M 

1.97 

.25 

15  : 

11:35A 

2,27 

2,76 

19 

12:20P 

2.25 

:    2.47 

Feb   2 

12:00M 

2.38 

21.0 

2  7 

l.'45P 



.91 

4 

9:55A 

2.61 

80,2 

4 

.  3:00P 

2.50 

55,2 

May  4 

7.50A  . 

2.31 

,96 

9 

3:30P 

2.01 

5,49 

16 

3:25P 

2. 09 

2.80 

18 

1:15P 

2.S5 

7.37 

23 

2:35P 

2.19 

S.12 
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STATICt-T  110.   4-\7 

Discharge  Measurements  of  Santa  Paula  Creek  near  S.mta  Paula 
for  the  year  ending  September  30,   1930. 


Gage  Hgt. 

:   Socond- 

•' 

: 

Gage  ligt. 

Second- 

Date 

Hour 

in  feet 

;     ?eet 

__DKte 

:  I'onr 

in  feet 

feet 

1930 

.      1930 

Jan       6 

•    10:10A 

2.55 

1.23 

Mar     6 

:    9:05A 

2.43 

12.2 

7 

:   10:30A 

:         

:        1.71 

:              6 

:  2:05P 

:        2.42 

11.4 

8 

8:45A 



:        1,02 

:              7 

:  8:55A 

:        2.54 

1.42 

9 

4:25P 

2,78 

.      26,9 

S 

:    1-.55? 

1        2  .70      , 

;            .69 

10 

1:40P 

2.48 

:        3.48 

14 

:10r00A 

:       2.60 

2,19 

11 

a:50A 

2.70 

23.6 

:            14 

lro5P 

2.85 

171. 

13 

9:10A 

2.52 

5.09 

14 

:   3:15? 

:        2.87 

232, 

14 

9:15A 

2.48 

5,22 

15 

:   9:45A 

2.48 

69,1 

14 

2. 55? 

2.50 

5.57 

16 

:   9:10A 

2.30 

37. .9 

16 

8:50.. 

12.1 

18 

:  8:45A 

:        2.28 

34.2 

16 

4:40? 

2.52 

10.5 

10 

.  8:15A 

_ — 

18,1 

17 

9:05A 

2.52 

.      12.1 

20 

4:05? 

— —     : 

26,3 

IS 

1:50P  , 

2.40 

4.97 

21 

4:00? 



10,8 

21    ■ 

1:40? 

2.30 

.SI 

S2 

:  3:30? 



20o6 

25 

1:35P   : 

2.29 

.76 

28 

4:30? 



3.80 

27 

11:15A 

2.31 

1,01 

Apr     1 

:   5:55? 

:         

4.19 

Feb       1 

2:10P 

2.32 

:          ,24 

:  2:.10r 

:       2.4-2 

7.14 

10 

1:10?   ' 

2.30 

.25 

20   : 

1:00?   : 

2,25 

.00 

I'ay     1 

■   9:00A 



4.08 

4 

2:50? 

2.42      : 

7.14 

i:ar       3    : 

11:35A   : 

— _ 

.50 

5 

8:1=5A 

2.56     : 

4.07 

4   : 

1:50?   : 

— __ 

.00 

6 

8: 00  A 

2.30      : 

3.45 

5    : 

10:15A  : 

2.52 

25.2 

7 

12:00M 



.00 

5   : 

4:00?   : 

2,46 

19,7 
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STATION  NO.  4-.W 


Discharge  Measurements  of  S3.nta  Paula  Creek  near  Santa  Paula 
for  year  ending  September  30,  1931 


:GaGe  Kgt. 

:      Second- 

:Gage  Hgt, 

:     So  con  d- 

Date 

:     Hour 

:    in  feet 

:          feet 

;     Date     :     Hour 

n^u  jTeet 

:          feet 

Aug     4 

7  ;20A 

0.00 

Mb  15:   4:10P 

1.88 

13,7 

Oct     3 

:   4:40P 

,00 

:              16:   4:15P 

1.84 

:        13.0 

Not  17 

4:20P 

:     2.40 

1,29 

:              17:    4:00P 

;         8.69 

27 

8:20A 

:     2 .35 

2,36 

:              18:   1:05P 

:          6,53 

28 

11:20A 

:     2.27 

:          1.68 

:             20:12:15P 

:*  1.18 

:          9 .  73 

1921 

:             21:  2:40P 

:     1.17 

:          9„12 

Jan     2 

•   8: 50 A 

:     2.59 

:        42.3 

:              23:   1:05? 

•      1.14 

:          7.69 

2 

■   3:25P 

7.50 

:              25:   1:05P 

.      1.13 

:          7.64 

4 

12:20P 

,00 

6 

11:25A 

.34 

Mar     2:  8:15A 

1.12 

:          5.78 

7 

3:00P 

2,31 

11.6 

:             18:ll:55A 

1.06 

:          2.79 

7 

4:40P 

2.43 

25,3 

8 

8:30A 

•      2,35 

19,1 

:     Apr     3:    9;25A 

:      1.00 

:          2,30 

8 

3:15P 

:      2,30 

•        13,1 

26:   4:25P 

:      2.02 

:        52  „3 

10 

:    9:00A 

:          3.51 

:              27:   2:45P 

1.76 

:        35,8 

10 

■   3:05P 

2.86 

:              28:   1:50P 

1.42 

:        15.3 

11 

•   2:40P 

:          3.41 

:              29:   1:45P 

:      1.31 

:       11.4 

13 

:   4:30P 

:            .10 

:             30:   4:55P 

.      1,24 

:         0,44 

31 

:  8: 30 A 

:      2.45 

.25 

:     Alay     5:   1:00P 

:     1,10 

:         4,10 

Feb     3 

4:45P 

:     2.85 

11.74 

16:11:15A 

1,16 

:         3.68 

4 

9:00A 

2.68 

158, 

:             25:  2:35P 

1,54 

22,9 

4 

4:10P 

:      2.88 

210, 

26:   4:10P 

1,36 

13.1 

5 

10 : 40A 

>      2.29 

62,4 

27:   1:40P 

1,28 

9.73 

5 

4:40P 

:      2,20 

47,6 

6 

8:45A 

2,08 

22,9 

:     Jun     1:10:40A 

:      1,19 

5.56 

6 

2:45P 

2.05 

2  9.1 

29:   3:45P 

,93 

:             .84 

7 

9:00A 

:      1,99 

23,2 

7 

2:55P 

2.16 

42 ,4 

:     Jul  18:    9:40A 

,91 

.65 

8 

9:50A 

1,94 

18,0 

31:   5:10P 

,98 

:            .94 

9 

9:50A 

1,94 

15,2 

10 

8:30A 

1,76 

9,15 

10 

1:40P 

1.74 

8.87 

Sep     2:    9:50A  : 

1,04 

1.46 

11 

2:25P 

S.38 

12      : 

2;35P 

7,27 

Oct     2:   8:10A   ! 

.96        : 

.55 

14 

4:30P 

8.24 

» 

•                                   • 

*  start  with  nev/  gage. 
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STATION     ITO.    4-W 

Discharge  Measurements  of  Santa  Paula  Creek  near  Santa  Paula 
for  year  ending  September  30,    1932 


Date 


1931 

Nov       5 

15 

15 

17 

27 

27 

27 

28 

29 

30 

Dec       4 

9 

9 

22 

24 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

1932 

Jan       2 

4 

5 

6 

7 

8 

11 

13 

15 

20 

22 

25 


Feb 


1 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

C 

9 

9 

10 

11 

12 

13 


Hour 


8:30A 
12:10P 
2:50P 
9:30A 
9:23A 

5:10P 
2:40F 

11:50A 
1:10P 

10:55A 
8:05A 
1:25P 
1:55P 

12:25P 
3:45P 

12:10P 

10:10A 
8:20A 
8:40A 
8:20A 


15P 
20P 
40P 
55P 
45? 
15? 
50? 
50P 
30P 
30P 
50? 
50? 


8 :  45A 
4:45P 
1 :  '1-0? 
5:10? 
2 :  15? 
3:40P 
2:50? 
3:50? 
4:20? 
9 :  50ii 
4:40? 
9:20A 

9:20'. 

12:10? 
11: 50 A 


Gace  Het, 
in  Teet 


0,90 
1.23 
1.17 
.99 
2.11 
1,39 
1,32 
1,15 
1.11 
1.10 
1.07 
1.12 
1.14 
1.28 
1.23 
2.53 
1.82 
2.35 
2,29 
1,86 
1,72 

1,71 
1,59 
1,57 
1.56 
1,54 
1,53 
1.75 
1,74 
1.30 
1.63 
1.57 
1.57 

2,54 
2.50 
2.06 
1.97 
1.95 
1.93 
2.00 
3.35 
5.93 
4.11 
3.30 
3.09 
2.64 
2.36 
2.25 

n     in 


Seco.^d- 
feet 

1.56 
9.99 
7.01 
2.41 

63.7 

15.2 

13.5 
6.56 
4.46 
3,84 
3.62 
4.83 
4.61 

10.8 
7.83 
275, 

23.4 
363. 
203, 

82,2 

54,8 

54,8 
27,4 
24,2 

18,5 
18,2 
15.0 
14.6 
20,6 
12.6 
14.7 
12.0 

305. 
253. 
93.5 
70,2 
59.4 
58.8 
94. 8 

1260. 

1390. 

1680. 

1200. 

570 ; 

309, 
211. 
164, 


Gage  Fgt . : 

Secc  nd- 

Date 

:     Hour   : 

in  feet    : 

feet 

1952 

Feb  15 

:    9:25A   : 

2.12      : 

121 ; 

16 

:  2:20P    : 

2.08      : 

105, 

17 

:11:15A  : 

2.05      : 

103. 

18 

:  2:10?   : 

2.02      : 

94.3 

19 

:10:00A  : 

2.00      : 

90.6 

30 

:  1:20?  : 

1.98      : 

91.2 

22 

:  2:10?   : 

1.96      : 

75.5 

23 

:  2:30?   : 

1.95     : 

71.8 

24 

:  3:25?  : 

1.94     : 

69.1 

25 

:   1:50?  : 

1.93     : 

66.2 

27 

:   2:50?  : 

1.93     : 

66.3 

T,lar     1 

:ll:OOA  : 

1.91     : 

58.1 

2 

:10:50A   : 

1.89     : 

56.0 

3 

:10:40A  : 

1.88      • 

53.9 

4 

:  1:10?  : 

1.86      ; 

50.2 

5 

:10:50A  : 

1.85      ■ 

47.2 

6 

:11:00A  : 

1.85 

46.2 

8 

:  1:05?  : 

1.87      : 

40.4 

10 

:  1:20?  : 

1.82      : 

35.7 

12 

:ll:35A  : 

1.74      • 

33.8 

14 

:12:40P 

1.69     : 

33.0 

15 

:ll:10A  : 

1.70 

33.4 

17 

:10:-i5A   : 

1.67 

33.3 

19 

:11:15A 

1.62 

:            30.6 

21 

:11:00A 

1.61 

:            26.0 

24 

:  l:10P 

1.54     : 

23.5 

26 

:   1:15? 

1.52 

23.5 

23 

: 11:20- 

1.50 

22.1 

30 

:  i:oop 

1.47 

19.6 

Apr     1 

:   4:50? 

1.47 

:            13.5 

4 

:   1:10? 

1.77 

:            15.4 

6 

:    9:40A 

:        1.86 

:            17.6 

3 

:    9:20A 

1.78 

:            16.1 

13 

:10:40A 

:        1.66 

:            15.7 

20 

:   1:40? 

:        1.69 

:           13.8 

Kay     5 

:  4:50? 

:       1.71 

:           12.1 

24 

:   9:2&/'i. 

:       1.62 

:           11.0 

Jvin     2 

:   1:55? 

:       1.52 

:             8.11 

14 

:   4:35P 

:       1.39 

:             5.91 

Jul     1 

:ll:3CA 

:        1.34 

:              3.02 

14 

:  3:00? 

:       1.53 

:              2.84 

Aug     4 

:10:20A 

':       1.26 

i              1.60 

19 

:   1:50? 

:       1.31 

:             1.72 

Sep     2 

:    8:20A 

:        1.38 

:              2 .  74 

16 

:    7:45A 

:        1.30 

:              1.50 

7  0 

:   3:55? 

:        1.26 

:              2 ,37 

528 


4  2 


< 

a. 


< 

a. 
< 

z 


< 

< 

I- 
z 
< 

CO 


< 

1— 
CO 


< 

U 

z 

< 


I 


1- 
< 


y- 

LJ 
i 

cr 
< 


Li. 

o 


>- 
_i 
I 


z 
o 


fC  Q 

O  O 

ti.  ~ 

C) 

C) 

C-) 

o 

Q 

cr: 

CTl 

n 

«J 

m-J 

^ 

_l  UJ 

m 

m 

in 

o 

<  Q- 

e 

i. 

)- 

d 

— 

cJ 

rn 

a- 

O 

*- 

• 

o 

c 

• 

c\l 

Q. 

<■■> 

t ) 

o 

• 

• 

UJ 

in 

Ul 

If) 

^ 

aj 

.... 

e 

a 

•• 
o 

o 

"" 

• 

o 

(■^ 

CI 

• 

• 

O 

11) 

m 

3 

^J- 

(M 

< 

.. 

.. 

.. 

in 

• 

0 

e 

• 

4 

• 

_l 

o 

O 

C3 

M 

m 

3 

U) 

in 

-) 

a< 

• 

a 

• 

• 

• 

• 

o 

O 

o 

c> 

o 

Z 

c^ 

Ul 

J 

f\l 

m 

-> 

o 

O 

o 

■■ 

> 

9 

• 

• 

• 

< 

in 

m 

OJ 

<\\ 

in 

S 

r>: 

m 

o 

o 

• 

« 

ct 

ri 

• 

o 

■ 

• 

a. 

in 

in 

o 

u 

< 

— 

lii 

in 

in 

M- 

m 

03 

• 

o 

• 

« 

o 

• 

(r 

— 

r^ 

CJ 

in 

c> 

< 

II) 

o 

(^ 

r^ 

a) 

i2 

r«- 

■T 

o 

(M 

o 

o 

• 

•• 

« 

0 

• 

r^ 

n 

^ 

c-> 

O 

m 

111 

(U 

in 

O 

UJ 

ro 

in 

M 

t^ 

u. 

O 

•• 

'■» 

e 

o 

• 

• 

Ik 

2 

lO 

in 

.-• 

^ 

O 

< 

^ 

0.1 

(\J 

i^ 

-) 

m 

ro 

1 

• 

0 

• 

e 

( 

1 
1 

O 

U) 

UJ 

O 

O 

o 

UJ 

C) 

!\J 

a 

(VI 

O 

• 

o 

■■ 

" 

" 

*■ 

> 

-• 

• 

0 

ft 

•  1 

o 

■cr 

1.) 

L-* 

m 

Z 

- 

(VJ 

5^ 
(IJ 



CT 

o 

• 

• 

• 

a 

• 

• 

1- 

r^ 

ri 

O 

o 

r^ 

o 

0) 

o 

2 

o 

CO 

o\ 

o 

•»* 

CVJ 

w 

(\i 

f\i 

ro 

m 

m 

< 

UJ 

rl 

ci 

c;, 

A 

I 

CO 

(Nl 

(\i 

M 

m 

ro 

01 

a 

0^ 

01 

01 

cr 

! 

1 

o 

U.  Q 

o 

^ 

8 

R 

s 

8 

_l  — 

cd 

CD 

in 

in 

(Vl 

<t  CL 

1            " 

•. 

M 

1-  Ul 

0.1 

m^ 

*-• 

O  0- 

\- 

•• 

•  • 

.. 

•• 

•• 

»• 

• 

C71 

^^ 

CO 

ro 

(\J 

Q. 

9 

• 

0 

V 

1* 

Ul 

ro 

C\l 

r>. 

in 

in 

CO 

m 

in 

•T 

w 

•  • 

,. 

.. 

.. 

.. 

..1 

• 

^, 

(D 

CO 

(\i 

_ 

C3 

• 

• 

« 

• 

9 

D 

(H 

t^ 

( ) 

in 

0 

< 

in 

^ 

UJ 

CM 

ro 

•  . 

.. 

T 

QD 

CD 

00 

•^ 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

-J 

in 

in 

in 

(M 

^- 

:j 

O) 

O) 

t)i 

^ 

r^ 

-> 

1 

in 

CD 

« 

• 

• 

• 

• 

• 

(^ 

C) 

m 

C\l 

()1 

3 

<\j 

cu 

m 

«j 

1 

-5 

^* 

"^ 

•■ 

•  • 

•• 

•• 

m 

•  * 

> 

iD 

uO 

r- 

cn 

< 

« 

*. 

in 

>— 

ro 

W 

m 

(M 

•• 

*• 

•• 

•• 

tij 

10 

« 

u 

• 

• 

• 

• 

cc 

in 

r^ 

•^ 

T 

■^ 

a 

ro 

(11 

M 

^T 

•^ 

< 

n 

m 

m 

• 

.. 

•  • 

a. 

0 

e 

• 

9 

• 

< 

o 

U) 

in 

^ 

0 

> 

CO 

lO 

OJ 

in 

f>a 

OJ 

** 

». 

•• 

•• 

•• 

ro 

•• 

» 

0 

3 

m 

M- 

0^ 

CM 

lX> 

0 

Ul 

<« 

— 

1^ 

ro 

u. 

C\J 

^ 

"~ 

•» 

•• 

•• 

•• 

'J 

^f 

« 

• 

• 

• 

2 

1:1 

<\j 

-q^ 

0 

« 

1^ 

1^1 

fU 

Ul 

-> 

CM 

sJ 

tf. 

•• 

•• 

•• 

t 

•• 

• 

• 

• 

• 

• 

« 

O 

01 

in 

(Jl 

in 

a 

Ul 

r^ 

<M 

1^ 

(Ti 

a 

cd 

d 

,. 

eJ 

m 

ro 

• 

• 

• 

• 

• 

4 

> 

— 

r- 

— 

0 

0 

\j 

vo 

1^ 

10 

U) 

z 

CJi 

01 

(\i 

• 

• 

0 

• 

• 

4 

t- 

m 

^ 

a) 

n) 

0 

o 

OJ 

in 

■<I 

^ 

o 

T' 

o 

III 

(ji 

I  > 

m^m 

M 

CO 

<M 

(\i 

m 

ro 

ro 

< 

UJ 

rl 

d. 

ci 

^ 

J, 

CO 

f\i 

(Vl 

f\l 

ro 

ro 

Ch 

01 

(3> 

cn 

01 

cc 

O  Q 

'•■-  o 

.J  cc 

■t  Uj 

.—  n. 
o 


0. 

Ul 

CO 


o 

3 
< 


3 


Z 

3 


> 
< 


a. 
< 


(D 
Ul 
U. 


z 
< 

-3 


o 

UJ 

o 


> 
o 

z 


o 
o 


z 
o 

CO 

< 

UJ 

(0 


r 

0 

n 

0 

(  ) 

c 

ir 

(Tl 

0 

\i) 

UJ 

^ 

in 

(VJ 

1      -S      • 

* 

ro 

m 

ro 

ro 

0 

(VJ 

at 

•  * 
(D 

in 

« 

/■ 

1 

c 

• 

fo 

IV 

r- 

n 

0 

r'l 

in 

■^ 

in 

in 

.. 

CD 

CO 

(VI 

** 

* 

1 

i 

• 

c^ 
in 

2 

^ 

in 

■>if 

m 

CD 

•• 

•* 

• 

i 

• 

0 

• 

Ul 

U" 

in 

in 

in 

U3 

0) 

c;i 

0 

(VJ 
(V) 

« 

• 

^ 

0 

» 

C3 

«n 

rvi 

0 

fJ 

(D 

in 

r~ 

n 

^ 

., 

(\j 

^ 

• 
ro 

« 

<^ 

• 
(11 

• 

ro 

(\l 

■<I 

ID 

•=r 

<M 

m 

ev# 

■7 

^0 

• 

• 

• 

u 

in 

rvi 

(K 

in 

.— 

ro 

■  * 

(^ 

ro 

0 

f^ 

CD 

ro 

•• 

u 

• 

• 

c 

? 

in 

s 

r>i 

s 

0 

lO 

r\l 

CO 

0 

•  a 

•• 

=* 

■• 

(M 

• 

• 

9 

• 

t. 

0 

•«• 

(^ 

lO 

0 

0 

01 

ro 

(M 

^ 

r^ 

lO 

0 

(VI 

(VJ 

•• 

.. 

•• 

• 

•  • 

4 

« 

• 

• 

Ri 

lO 

(VJ 

Ci 

^ 

(\i 

V 

lO 

• 

• 

T 

0 

"? 

ro 

(ji: 

U' 

(VJ 

C5l 

ro 

r- 

(il 

01 

W 

ro 

ro 

■? 

.. 

• 

• 

b 

0 

m 

(VJ 

.— 

0 

ro 

UJ 

^i 

in 

1^ 

^ 

•• 

ISi 

0\ 

•  • 
CJl 

(VI 

• 

• 

e 

• 

• 

"? 

a) 

II) 

r^ 

&> 

Ul 

'T 

'T 

CD 

..- 

•• 

•• 

•  • 

•• 

01 

CTl 

0 

_ 

(VJ 

(M 

ro 

ro 

ro 

ro 

rl 

ci, 

C^l 

A 

JL 

(M 

(VI 

(VI 

ro 

ro 

01 

CJi 

01 

01 

Ol 
— 

529 


static::  itc.  5-w 


Srjita  Clar*i  Hiver  near  Ilontalvo,  California 

LOCATION:   State  IligLway  Bridge  east  of  Montalvo, 

drainage' AREA:   1596  square  miles,      . 

GAGE:       Sight-day  water  stage  recorder  in  frame  house  on  pier  ■ 
downstream  side  of  bridge, 

DISCr:AHCTE  J.:Ei'iSim5J3:MTS :  Made  from  bridge  or  by  wading.   • 

CHAMirEL  C0!:DITI0KS:  Sifting  sand  and  gravel, 

ACGITR/1.CY:   Stage-discharge  relations  not  permanent.  Frequent  meter 
neasurenents  and  gage  readings  made  during  flood. flows. 
Daily  discharge  ascertained  by  applying "gage  heights  to  rating 
curve.  In  periods  cf  steady  flow,  discharges  computed 
directly  from  relations, 

DIVERSIONS:   TiTater  is  diverted  for  irrigation  and  spreading  at  a  point 
5,2  niiles  above  station, 

RE.IARIvS:    Percolation  from  streaia  bed  is  small  in  amount  below  this 

station,  therefore  the  dischfirgc  here  reprcnents  ver:,'-  closely 
the  amount  passing  into  the  ocean. 

For  daily  discharge  see  United  States  C-colof;ical  Survey 
■^Tat  0  r-Supp  ly  Pap  e  r s , 
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STATION  NO.  5-W 

Discharge  Measurements  of  Santa  Glara  Rivor  at  Montalvo  Bridge 
for  year  ending  September  30,  1928, 


:Cage  Hgt, 

:     Second- 

:Oage  Hgt, 

;      ^econd- 

Date 

:     Hour 

:    in  feet 

:        feet 

:     Date 

:      Hour 

;    in  foet 

feot 

1927 

! 

:     1928 

Dec  27 

lOrOOA 

:        2.40 

:     140. 

Feb  24 

4:30P 

1,28 

:       10.2 

27 

:      5:O0P 

:        1.32 

:        90.3 

29 

12:00M 

:        2.00 

:        23.9 

Mar     3 

2:40P 

:     2.10 

:     184. 

30 

:   11:55A 

:        1.75 

:       25.3 

4 

10:-iOA 

:     2.52 

:     330. 

1928 

4 

2:10P 

2,44 

301. 

Jan     4 

•      4:50P 

___ 

:        14.7 

5 

:  11: 00 A 

.      2,15 

:     198o 

6 

:    10: 20 A 

:         

:       13.9 

:              7 

11:40A 

2,00 

141. 

18 

:    12:-10P 



13,7 

9 

4;45P 

1.90 

111. 

12 

9:15il 

1.75 

78.9 

Feb     4 

•    11:15A 

:        3.35 

:      356, 

:          16 

:   12:30P 

— 

=      140 . 

4 

:      4:15P 

:        4. 05 

:    E350, 

22 

'      2:45P 

-.i»_ 

:        76,3 

5 

:      9:00A 

:        2.60 

:    1130. 

:            27 

:   10:15A 

*        — — — 

:        71.3 

6 

3:30P 

:       2.08 

:      202, 

7 

•      5:00P 

:        1.90 

:      149. 

:  Apr     7 

3:15r 

. 

49  .1 

9 

2:15P 

1.73 

114. 

14 

2 :2or 

— ~* 

17.7 

13 

5:15P 

1.60 

52.2 

14 

3:50P 

1.58 

4^1.3 

:Jul  14 

8:40A 

— •— .« 

.0 

18 

9:10A 

1.49 

29.1 
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STATION  NO,      5-W 

Disclisarge  MeasTirements  of  Santa  Clara  River  at  Ilontalvo  Bridge 
for  year  ending  September  30,   102  8, 


C-agc  II{ft, 

:     Second- 

■                                        • 

Gat;c  Ilgt. 

:     Sc  c  ond- 

Date 

:     Hear 

:    in  feet 

:          feet 

:       Date    :  Ho'ir 

in  feet 

:         feet 

1928 

>                                     • 

:     1929      : 

Nov  15 

'      9:45A 

:        3,84 

:     147. 

:     Fob     5:   3:20P 

3.75 

:     275. 

15 

.      4:15P 

:        3,70 

93.9 

6:   3:30P 

3  .47 

:     172, 

16 

2:  OOP 

5.50 

:        49.4 

9:12:45P 

3.10 

:        96. 

17 

12:05P 

3,40 

38.9 

:              13:   1:20P 

:        2.95 

:       79.8 

23 

.     8:'x5A 

3,35 

33.0 

:             16:   1:'10?  ■ 

:      2.87 

61,6 

26 

•   12:20P 

3,25 

25,7 

19:    9:55A   • 
:              23:ll:45A 

3.05 
2.85 

36,3 
62.2 

Dec     3 

•   10:55A 

4,15 

292, 

;                        ; 

3 

3:  OOP 

4.60 

54o. 

Mar       2:11:05A 

2.50 

23.5 

4 

10:55A 

3,80 

155, 

6:   4:10P 

2.42 

:       24.4 

4 

4:35P 

3.63 

.      108. 

:              11:   9:35A 

4.30      • 

538. 

5 

11:45A 

5,40 

64. 

11:   2:00P 

4,25 

:     590. 

6 

ll:30A 

3,30 

45.2 

12:  2:00P 

3.80 

252. 

7 

3:10P 

3.20 

35.4 

:             13:   1:00P 

3.60 

.     188. 

10 

4:20P 

3,05 

23.8 

:             16:11:30A  : 

3.30      . 

95.9 

12 

5:05P 

5.40 

63.2 

19:  3:10P 

3,50 

91,4 

13      . 

4:35P  : 

4,24 

.      512. 

:             23:ll:30A  • 

3.15 

:       60,2 

14      . 

3:60P 

-    3.60 

105. 

30:   3:10P  : 

2.80      : 

25,5 

15      : 

3:10P   : 

3.40 

77.5 

I 

22      . 

12:45P 

3.20 

54,7 

Apr       4:   2:25P  : 

3.92      . 

306. 

26      . 

3. -SOP   • 

3.15      : 

40.8 

5:   2:40P 

4.46 

64i, 

1929        : 

6:  1:20?  : 

4.10 

303. 

Jan     3      : 

3:10P 

3,18 

43.3 

8:   1:20P 

3,80 

153. 

16      : 

2:30P  ■ 

3.84 

191,          : 

9:   1:00P  ' 

3.68 

136. 

17 

3:20P   : 

3,65 

120* 

11:11:40A 

5.58      : 

105. 

21 

2.30P   : 

3.00      • 

155. 

15:    3:05?   • 

3.40 

75,2 

22      ■ 

3:45P  : 

3.66 

129. 

19:   3:55?  : 

3,53 

:        57.0 

24 

2:40P 

3.40 

75.3 

27:   4:20? 

3.10 

22.7 

50 

3:25r   ■ 

3.25 

62.2 

May       3:    4:50? 

3.01 

16.9 

Feb     2 

9:40A 

4,00 

341. 

10:   4:20?   : 

2.90 

12.8 

4      • 

9:45A   : 

4.19 

480, 

24:   4:05? 

2.70 

3.66 

4     : 

1:40P  . 

4.21 

507. 

Jun.     4:  2:55?  ■ 



0.28 
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STATIOTT  NO.   5-W 


Discharge  Measurenrents  of  Santa  Clara  Hiver  at  Mbntalvo  Bridge 
for  year  ending  September  30,    1930, 


Gage  Hgt.: 

Second-    : 

Gage  Egt.: 

Second- 

Date      : 

Hour      : 

in  feet      : 

feet : 

Date 

:  Hour 

in  feet: 

feet 

1930      : 

1930 

Jan     10    : 

llrOOA   : 

2 .85      : 

14.3        : 

Mar     6 

:12:50P   : 

4.00      : 

190. 

10    : 

4:10P   : 

3.20      : 

32.8 

7 

:   1:35? 

3.70      : 

107, 

11    : 

9:15A   : 

3.65      : 

80 .0 

8 

:10:50A  : 

3*52 

74.0 

11  : 

l:30P   : 

3.97      . 

188. 

9 

:11:20A  : 

3.40 

65.6 

12    : 

llrlOA   : 

3.40      : 

62.9        : 

10 

:   3:15P 

3.30      ; 

48.0 

15    . 

10:45A  : 

3.48      : 

71.6        : 

13 

:   3:45? 

2.75 

9.25 

16   , 

3:10? 

4.38      . 

365. 

15 

:11:40A 

5.28      : 

1185. 

17 

12:10P  : 

4.05      : 

227* 

18 

:ll:40A 

4.45     : 

456. 

17   : 

4:10?   : 

3,95   • 

175. 

19 

:  ].0 :  50A 

4.20      : 

364, 

18    • 

10:45A  : 

3.62 

90,1 

20 

:10:50A 

4.03      , 

286; 

19 

10: 50 A 

3.51 

73.2 

21 

:10:10A 

3.90 

233, 

20 

3:50P 

3.13 

33.2 

22 

:    9:50A 

3.85 

213. 

21 

3:50P 

3.02 

22.1 

23 

:ll:15A 

:        3.80 

:        198. 

22 

5:10P 

2.90 

15.5 

25 

:   4:00P 

:        3.60 

156, 

24 

2:20P 

2.51 

2.25 

28 

:   3:15P 

3.35 

:          96.9 

30 

:      5:10P 



.60 

:  Aw     1 

:   2:40? 

:        2 ,90 

!           41.1 

Feb       1 

3:15P 

2.36 

!             .31 

:              5 

:    1:05? 

:        2.60 

15.8 

24 

4:35P 

3.10 

:        31.5 

:            13 

:   3:10? 

:        2,00 

:              .4 

26 

1:40? 

:          2.50 

:          1.78 

:  May     5 

:   3:30? 

:       2.68 

:          25.7 

Mar       4 

•      8:45A 

2.45 

:          1.62 

:              5 

:  2:20? 

:       2,60 

:          15.3 

5 

:    12:00M 

:          4.33 
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STATION  NO.   5-V/. 


Discharge  Measurements  of  Santa  Clara  River  at  llontalvo  Bridge, 
for  Year  Ending  Septenber  30,  1931. 


Gage  Het. 

Second- 

: 

Gage  Hgt, 

Second- 

Date 

Hour 

in  feet 

feet 

Date    :  Hour 

in  feet 

feet 

1931 

1931   : 

Jan     3 

3:35P 

2.98 

39.4 

Feb  16:   3:10? 

4.77 

105. 

4 

lt50P 

2.60 

5.69 

17:  2:45? 

4.70 

95.2 

6 

l:5CP 

2.59 

8.85 

18:    3:35? 

4.50 

41.7 

8 

3:35P 

4.00 

236* 

19:   3:20? 

4.35 

26.2 

9 

3:30P 

3.78 

151, 

20:   2:10? 

4.28 

13.6 

10 

11:25A 

3.20 

61.6 

21:   1:20? 

4.22 

8.52 

11 

10:55A 

2.30 

25.8 

23:   2:20? 

4.10      . 

1.88 

12 

3:55P 

2.G8 

26.7 

25:   2:25? 

3.98 

.25 

Feb     4 

2:40P 

5.85 

1T40. 

• 

Apr  26:11:20A 

4.64 

70,9 

5 

4:  SOP 

6.14 

1557. 

27:12;00M 

5.25 

377. 

6     : 

12:oOP  . 

5.31 

366. 

28: 10: 50 A 

4.95      : 

190. 

7 

ll:30A 

5.09 

217. 

28:    3:50? 

4.88 

149. 

8 

12:50? 

5.08 

231. 

29:11:00A 

4.60 

73,8 

9 

12  nop 

4.07 

166. 

30:   2:20? 

4.34 

26.5 

10 

'   11: 10 A 

4.82 

:  112. 

;                            : 

11 

11:20A 

— — 

97.7 

May  25:12:35? 

4.88 

127. 

12 

10: 30 A 

— __ 

86.9 

25:   4:;X? 

5.05 

:     224. 

13      : 

11:00A  : 

— 

90.0          : 

26:11::30A 

4.90 

:     170. 

14     : 

3:20P   : 

4.69 

87.2          : 

2  7:11:10A 

4.58      • 

79.4 

15      : 

3:10?   : 

4.80 

115,            : 

28:    9:15A 

4.30 

29.9 
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STATION  NO.   6-V,'. 
Matilija  Creek  near  Matilija  Springs 


LOCATION:    In  the  IJE^  of  Section  29,  T.  5  N.,  H.  23  W.,  about  one- 
half  ,iiile  above  Matilija  Springs, 

DRACIAGE  .VREA:   55  square  miles, 

GAGE:       Thirty-day  v/ater  stage  recorder  in  concrete  recorder  house 
on  east  baiik  of  stream, 

DISCHARGE  ]HEASUREI\,1ENTS :   Made  from  cable  or  by  wading, 

CIIAHNEL  CONDITIONS:   Shifting  sand  and  gravel, 

ACCURACY:    Stage-discharge  relations  not  permanent.  Frequent  meter 
measurements  made  during  high  flows.  Daily  discharges 
ascertained  by  applying  gage  heights  to  rating  curve, 
except  for  periods  of  steady  flow,  when  discharge  was 
cauputed  directly  from  measurements, 

RaiARFCS:     This  station  is  located  near  proposed  Matilija  dam  site. 
For  daily  discharge' see  United  States  Geological  Survey/ 
'.Vater-Supply  papers. 


536 


STATION  KO,  6-W 


Discharge  Measurements  of  Matilija  Creek  near  Matilija  Springs 
for  Year  Ending  September  30,  1928, 


:Gage  Hgt» 

Second- 

:Gsge  Hgt. 

Second- 

Date 

:  Hour 

:in  feet 

feet 

Date 

Hour 

:in  foet 

feet 

1927 

. . 

:  1928 

Nov.  26 

12:10P 

1,38 

6,61 

Mar  10 

l:35P 

.   1.6)4 

22.2 

17 

2:30? 

:  1.56 

14.8 

Dec  12 

9:45A 

:   1.40 

6.71 

24 

.  1:15P 

1.55 

15.7 

21 

1:40P 

:   1,46 

7.16 

31 

2:3CP 

1,46 

10,4 

26 

10:15A 

1.87 

35.6 

1928 

Apr  7 

4;15P 

1.44   : 

9,0 

Jan  13 

12:40P 

:   1.38 

8,06 

14 

10: 50 A 

1.40 

7,68 

25 

10:20A 

1.38 

8.11 

21 

12:45P 

1.36 

6.38 

Feb.  4 

12:45P 

2.54   : 

166.     : 

May  8 

9:20A 

1.39 

7.20 

5 

1:10P 

1.86   : 

46.1 

26 

8:10A 

1.24   : 

5,18 

8 

11:00A 

1.62   : 

21.9    : 

11 

11:55A 

1.56   : 

17.8    : 

Jun  18  ■ 

1:00P 

1.20 

3,21 

18  : 

10:20A 

1.48  : 

IS. 6 

Jul  20 

10:0OA 

1.09   : 

1.55 

25  : 

10:30A 

1.46   : 

12,0 

Mar.  3 

ll:OOA 

2.00   : 

53.4    : 

Sep  3  : 

10,05a 

1,02   : 

,88 

4  : 

3:15P 

1.74  : 

50.0    : 

»                     4 
•                     t 
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STATION  HO.    6-\V 


Discharge  Uoasnrcrients  of  Ilatilija  Creok  near  Matilija  Springs 
for  Year  Ending  September  30,   1920. 


Gage  Ilgt . : 

Second-   : 

CJaeo  Ilgt,: 

Second- 

Date    : 

Hour     : 

in  feet      : 

feet       : 

Date      : 

llouv   : 

in  feet   : 

foot 

1928 

1929      : 

ect.    9 

9:40A 

1.05      : 

l.Cl 

Mar.   3    ■ 

12:30?: 

1.43      : 

7,56 

50 

3:40P 

1.08      : 

.97        : 

9 

•10: 00 A: 

1.43      : 

6.76 

10 

3:10P: 

2,26      : 

87,2 

ITov     14   : 

12:05P   . 

1 .38      : 

6.09 

16   : 

11:15A: 

1,65     : 

17,5 

22 

10:45A: 

1.56     : 

13.1 

Dec       1 

9:55A 

1.19 

1.90 

31 

11:45A. 

1.48     : 

3.84 

3 

11:10A 

1.44      • 

9.94 

12 

10:15A 

1.22      : 

2,87 

Apr.   4 

1:35P 

1.84      • 

29.8 

1929      ' 

13 

12:20P 

1.58      : 

13.7 

Jan       9 

10:50A   ■ 

1.30 

3.31 

21 

1:40P 

1.50      ■ 

10,7 

16 

10: 30 A 

1 .37      . 

5.75 

3r 

10: 00 A 

1.44 

3.52 

20 

2:20P 

1.42      : 

6.62 

30 

5:  OOP 

1.37      : 

5.19 

Kay  17 

10:40:^ 

1.34      . 

4.94 

31 

10:40A 

1.38 

5.50 

Jun     7 

10:05A 

1.30 

..      2,46 

Feb.     2 

2:  OOP 

1.46 

7.73 

9 

2:15.^: 

1,39 

:       5.08 

4 

11:50A 

1.88 

53.6 

9 

11:45A 

1.58 

13. G 

:   Jia     2 

l:50P 

1,28 

:       1.93 

16 

:   llrOOA 

::      1.51 

9,92 

:            14 

3:00? 

1,22 

:       1.22 

18 

•    12:45p 

1.55 

9.97 

:            31 

•     1:30? 

:        1.20 

:       1,05 

23 

:     6:00P 

:        1.45 

:        8.75 

:   Sep     6 

:     1:40? 

:        I.IC 

:          .61 
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STM'IOII  NO.  6-W 


Discharge  MeasurciTients  of  Matili  ja  Creek  near  Matilija  Springs 
for  Year  Ending  September  30,  1930. 


Gage  PIgt. 

Second- 

Gage  Hgt. 

'  Second- 

Date 

'      Hour 

:   in  feet 

feet 

Date 

Hour 

in  feet 

feet 

1929 

1930 

Oct       1 

:10:00A 

1.14 

0.51 

:  Mar  16 

11: 50 A 

2.22 

69,9 

17 

11:15A 

2.13      • 

55,2 

Nov       2 

9:35A 

1.14 

,55 

19 

9:35A 

2.00 

:       40.6 

:           21 

■10:40A 

1,96      • 

40.2 

Dec       3 

•   3;25P 

1.15 

.76 

29 

10:50A 

1.77 

17.7 

1930 

Jan       3 

9:00A 

1.20 

:        1,04 

.  Apr     2 

:10:30A 

:        1.74 

.        17.7 

10 

1:00P 

1.30 

2.82 

:           22 

:    9;25A 

1.58 

:          6,47 

14 

4:10P 

1.38 

3,57 

16 

IrOOP 

1.60 

11,9 

Jlay     2 

9: 20  A 

1.55      : 

7.44 

25 

I.IOP 

1.44 

5.99 

10 

12:10P 

1.53     : 

6.98 

Fet.     1 

2:30P 

1.46 

6.16 

Jun     3 

2:  OOP 

1.42     : 

3.52 

11 

3:10P 

1.42 

5.03 

Jul     3 

3:40P 

1.32 

1,08 

Mar       3 

11:40A 

1.52 

5.49 

5 

1:45P 

1.80 

21.0 

Aug     4 

.   9:00A 



,64 

6 

10:45A 

1.72 

15.5 

30 

3:30P 

1,10 

,50 

8 

11:50A 

1.67      . 

11.2 

15 

12:15P 

2.15 

60,0 

539 


STATION  NO.   6-V.'. 


Discharge  Mcasurenents  of  Ilatilija  Creek  near  Matilija  Springs 
for  year  ending  September  30,  1031, 


Gage  Hgt.. 

Second-    , 

Gage  Hgt . : 

Se  cord- 

Date 

Pour 

in  feet    . 

feet        : 

iJate     : 

Hour 

in  feet: 

feet 

1930 

1931 

Oct,      3 

3:30P 

1.10 

0.58 

Apr  23: 

G:40A 

1.65     : 

3.08 

29 

2:25? 

1,18     : 

.47 

24: 

9:20jV 

1.67 

5.47 

26 

8:45A 

2,39      : 

45.1 

Nov     27 

11:45A 

1.30 

1,69 

26 

9:25A 

2.58 

42,9 

1951 

30: 

9:30A 

1,77      • 

5.99 

Jan       2 

12: SOP 

1.48 

4.29 

8 

11: 45 A 

1.52 

5.33 

Hay  24 

8:10A 

1,96 

9.28 

25 

4:10P 

2.00 

12.2 

Feb       3 

9:05A 

1,44 

2,23 

4 

12 : SOP 

2.00 

34.0 

Jun     1 

0:10A 

1.85 

4.00 

8 

9:4-5A 

1,69 

9.61 

2 

9: 30  A 

:        1.85 

4.37 

22 

•10:45A 

1.67 

8.25 

27 

>   10:10A 

1.82 

.        2 .20 

Mar       2 

10:45A 

1.64 

5.23 

Jul  31 

4:  OOP 

1.60 

:           .56 

Apr       3 

1:40? 

:       1,58 

:        2.25 

Sep     5 

.   10:05/- 

:       1.32 

:          .95 

5'iO 


STATION  TIO.  6-rr 


DiscTiirge  Measuroients  of  Matili  ja  Croek  near  Matilija  Springs 
for  the  year  ending  September  50,  1032, 


Gage  Hgt, 

Second-    : 

G-ago  Hgt . : 

Sec  or  d- 

Date 

Hour 

in  feet      : 

feet 

Date      : 

Hour   . 

in  foot     : 

feet 

1931      , 

1932      : 

Nov ,      4 

9 :  45A 

1.23 

0.67 

Feb  12 

10:40A 

2 ,76     : 

301, 

27    . 

11:45A 

1,88      . 

23.7 

13    . 

1:20P: 

2,60      : 

238  „ 

16 

2;50P" 

2.42 

149, 

Dec       1 

10:50A 

1.40 

3.87      : 

20  : 

1:10P 

2.28 

101, 

9   : 

10:00A 

1.48 

4,39      : 

24   : 

11:00j. 

2.19 

83. 

14 

11:00A 

1.55 

5,22 

29 

0:55A 

2 ,10      . 

66.8 

22 

11:50A 

1.71      , 

11.1        ■ 

24 

10: 50 A 

1.G4 

7,63 

:iar     5 

ll:4-0i. 

2,03 

54.1 

25 

4:10P 

2,.98 

245, 

8 

12:10r 

2,00 

45,4 

25 

5:05P 

2.90 

Of  ~r' 

•COO  , 

12 

11:10A 

1,96 

40.3 

26 

10:55A 

2.25 

36,9 

:           21 

.   ll:50A 

:        1.88 

33,8 

28 

5:  OOP 

4.61 

1280. 

28 

11:45A 

1.82 

26.2 

29 

1,50P 

2.36 

160, 

31 

12:45P 

2.18 

53,2 

Apr.  1 

11: 45 A 

1.80 

24,9 

1932 

12 

11:30A 

1.73 

19,7 

Jan       1 

12:00M 

2.06 

50.5 

16 

lltlOA 

:        1.73 

18.8 

6 

10:20A 

1.84 

29,4 

23 

11:30A 

1.76 

:          18,1 

11 

12:30P 

1.73 

21,8 

16 

10:15A 

1.73 

22,0 

May     1 

10: 20 A 

■        1.74 

:         15,1 

31 

12:40P 

1.71 

19.3 

14 

11:10A 

1,71 

13,2 

F.et        1 

2:20P 

2.77 

201, 

Jvm     2 

9:20A 

:        1,66 

9.65 

2 

12:05P 

2.G5 

152. 

3 

•    11: 30 A 

:        2.45 

:      103. 

•   Jul     2 

12: SOP 

:        1,70 

:            4,76 

4 

10:45A 

:        2.32 

;        84.8 

6 

10:50A 

:        2.17 

:        61,5 

:   Aug  23 

:      9: 00 A 

;        1,56 

:            2 .14 

8 

2:40P 

:        4.29 

583. 

31 

.     2:50P 

:       1,52 

::         1.61 

8 

:     4:00P 

:        4 .78 

:    1300. 

9 

:      4:50P 

:        4.52 

:   1830. 

:   Sep     5 

9:50A 

1.54 

1,95 

11 

12:25P 

:        2.98 

436. 

:            19 

2:20P 

:        1.59 

:            2..50 

:            30 

•    11:45A 

:        1.61 

:           2 ,76 

5;i 
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STATION  NO.  7-W 


Sail  Antonio  Greek  near  Ojai,  California 


LOCATION:   At  second  highv/ay  bridge,  one  and  one-lialf  miles  southwest 

of  the  town  of  Ojai,  Ventura  County, 

DRAINAGE  AREA:    35.7  square  miles, 

GAGE:      Eight-day  vfater  stage  recorder,  located  on  downstream  side 

of  west  abutment. 

DISCHARGE  MEASUREr.!EtrTS :   Made  from  bridge  or  by  trading, 

CHANNEL  C01>IDITI0NS:   GraTol.   Control  changes  at  high  stages, 

ACCURACY:   Stage-discharge  relation  not  permanent.  Daily  discharge 

ascertained  by  applying  gage  height  to  discharge 
rating  c'lrve,  except  for  periods  of  lov^;  flow,  whsn 
discharge  was  obtained  directly  from  measurements, 

REMARKS:    Station  measures  rising  water  from  Ojai  Valley  and  surface 

run-off  of  Sah  Antonio  waterslied,  near  proposed 
dam  site. 

For  daily  flow  see  United  States  Geological  Survoy  'Jator- 
Supply  Papers, 


STATIO!T  NO.      V-T 


Discl"iirge  MeasureE^ents  of  San  Aiitonio  Greek  near  Cjai 
for  year  endins  SeptciLbor  30,   1958 


:Gage  Hgt, 

:     Second- 

Gage  Eg*. 

Second- 

Dcte 

I-Iour 

in  feet 

Feet 

Date 

Hour 

in  feet 

foet 

1927 

1928 

Nov.      1 

12:30? 

1.52 

1.55 

Liar     5 

3:15? 

1,65      . 

3,78 

9 

3:20? 

1.56      • 

2.02 

rec     12 

1:C0? 

1.52 

1.32 

18 

:  11:45A 

1.55 

1.52 

21 

4:00? 

1.55 

1.46      : 

24 

10 :00A 

1.62 

1.75 

26 

12:50? 

1.65 

5.17      : 

31 

8:00A 

:        1.62 

:         1,29 

1928 

JeLn     12 

:     3:C0? 

:        1.50 

:         2.05 

:  Apr     7 

6:30? 

:       1.61 

1.05 

25 

12  310? 

1.50 

1.51     : 

14 

4:00? 

1.61     : 

.66 

20 

4:  CO? 

1.63 

.87 

Jeb       1 

11:0CA 

1.52 

1.3C 

5 

4:00? 

1.59 

3.40      : 

Hay     8 

6:45A 

1.61 

.31 

9 

11:2CA 

1.52 

2.00      • 

27 

.     S:COA 

l.CC 

.59 

11 

3:40? 

1.51 

1.66      : 

IB 

-  12:20? 

1.5C 

1.54 

7-:lL   15 

2:45? 

I.dC 

.41 

25    . 

5:20? 

1.55 

1.33 

^  \. 

1  o  •'Ji/y-i 

1.57 

.10 

J!ar       3 

5:4i3? 

1.34 

12.6        : 

Sep     3 

12:15? 

1.5C 

.06 
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flTATIOIT  110.      7-7 


Disc&arge  Measurements     of  Sar.  Aiitonio  Creek  near  Ojai 
for  year  ending  September  30,   1929 


:Gage  Ilgt. 

:  Second- 

Gafe-e  Hgt, 

Cecond- 

Date 

■  Hour 

:in  feet 

:  feet 

:  Date 

:  Hour 

in  feet 

:  feet 

1928 

:   1929 

Oct   9 

llrlOA 

:   1.50 

:    0.10 

:  Mar  2 

:  3:00P 

1,54 

:   0.61 

11 

11:30A 

1.50 

.10 

:     10 

9:30A 

1.78 

7.4-0 

51 

2:20P 

1.56 

:     .25 

16 

'  3:15P 

•   1,45 

:    .65 

22 

12:  SOP 

1.44 

.77 

Not  14 

10: 20 A 

2.09 

:   30.6 

:  Apr  4 

:  10:45A 

1.53 

:   3.03 

Dec   1 

•  8:45A 

:   1.55 

:     .78 

16 

6:15P 

1,47 

.44 

3 

9:00A 

1.84 

11.2 

12 

9: 20  A 

1.58 

.64 

May  4 

4:30? 

1.40 

:    .40 

1929 

5 

8:45A 

1.43 

.45 

Jan   9 

8:55A 

1.59 

.38 

17 

6:  SOP 

1.41 

.26 

16 

12:20P 

1,30 

.80 

20 

4:15P 

1.68 

5.09 

Jun  7 

1:10P 

— _ 

.20 

31 

12 : 40P 

1.58 

.60 

9 

llrOOA 

1.50 

:    .60 

Feb   4  . 

3:20P 

1,62 

2.30 

Jul  2 

12:10?; 

•■^» 

.10 

9  : 

1:45P 

1.55 

.78   . 

15 

12:00P: 

_ — 

.00 

16  : 

3:20P 

1.54 

.67   : 

23  . 

9:00A 

1.55 

.65   : 
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STATIOF  NO.  7-W 


Discharge  Measurements  of  San  Antonio  Creek  near  Ojai 
for  year  ending  Septe.abei-  30,  i'JSO . 


•GaLC  Hgt. 

Se  ^ond- 

Date 

:     Hour 

:in  feet 

feet 

I^ato 

1929 

1950 

Oct,     1 

11: OCA 



p..  00 

Mar     5 
15 

KoT       2 

:      9:00A 

.00 

:            15 

1930 

16 

Jan       5 

10:55A 

1.42 

,05 

25 

10 

10:30A 

— _ 

.20 

11 

11:15A 

1„67 

6,08 

Apr     2 

14 

11::-'5A 

■      1.52 

.91 

:            22 

16 

r,  :«CP 

.  1.52 

:          1.18 

25 

llrOOA 

•      1.45 

.25 

May     2 

Feb       1 

10:45A 

1„46 

>33 

Jun     3 

11 

2:15r 

l„4-5 

.28 

15 

23 

4:10P 

_— 

1.20 

Jul     3 

Mar       3 

9:00A 

1.49 

.40 

5 

4:30P   : 

1.50 

.30 

Aug     4 

Gti 

fje  Hgt, 

Cocond- 

lour 

_in_ 

feet 

fnet 

5:  OOP 

1,50 

0,78 

4:45P 

2,90 

:     192. 

5;45P 

2.65 

:      151, 

9;  20  A 

1.68 

6,29 

llrlOA 

1,50 

:            ,57 

8:50A 

1.48 

:           ,41 

8:15A 

1,46 

:            ,22 

12:00M 

1,50 

:            .38 

5 -.SOP 



:            ,10 

3:  OOP 



,0C 

4:00? 



,00 

2:CCP 



.00 
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STATIOIT  HO.    7-;7 


Discfiiarge  Measurements  of  J^an  Antonio  Creek  near  Ojai 
"  for  yeaT  toding  SeptsTiTDer  30,   1931 


Gage  Kgt. 

:   Becond- 

:Gage  Hgt, 

;  Second- 

Date 

Hour 

in  feet 

feet 

^ate 

:     Hour 

in  feet 

feet 

1950 

1931 

Oct       3 

'  2:,?0P 

— 

:          0.00 

Apr     3 

10: 30 A 

1.45 

C.15 

1931 

■      23 

6:50P 

1.41 

.05 

Jan       2 

7:40A 

1.50 

:          1.73 

24 

7: 40  A 

'        1.41 

:          .13 

8 

9:50A 

1.55 

2.47 

26 

.     l:30P 

1.49 

.69 

Feb       3 

8:15A 

1,43 

.25 

Ma:-  24 

'     6:00A 

1.39 

:           .02 

4 

10: 30 A 

1.98 

32.6 

25 

2!  OOP 

1.48 

.40 

4 

4:30P 

1.99 

33.2 

6 

5:00P 

1.50 

1.27 

Jun     1 

9:30A 

1.41 

.05 

8 

6:15P 

1.49 

:             .82 

2 

8:15A 

— 

.10 

22 

5:50P 

1.47 

:            ,32 

27 

9: 00  A 



.00 

Mar       2 

9:05A 

1,50 

.20 

Jul  31 

2:40P 



.00 

■• 

Oct     2 

9:10A- 

_Zj 

.00 

STATIOIT  WO.      V-\7 


Discharge  Measurements     of  San  Ajitouio  Creek  near  Ojai 
•for  yeir  dnding  September  50,    1932 


547 


Gage  Hgt. 

Second-   . 

Gage  Hgt, 

Seoond- 

Date 

Pour 

in  feet 

feet 

Date      : 

Hour  : 

in  feet     : 

feet 

1931 

1932      : 

• 

Not     4 

8: 30  A 

0.00      : 

0.00 

Mp.t  5    : 

9:10A: 

2.61     : 

4.00 

57 

9:20A   . 

2.02 

20.1 

8    • 

9:40A: 

2.61     : 

4.14 

12 

4:40A: 

2.58 

2  .87 

Dec     1 

8:15A 

1.37 

.05 

18   : 

9.:10A 

2.59 

2,93 

9 

8:15A 

1.47 

.58 

22 

9:10A 

2,58 

2.59 

14 

9:00A   . 

2.12 

21,6 

25    : 

8:20A 

2.57 

2,19 

22 

9:30A   : 

1.48 

.82 

23  : 

9:45A 

2.56 

2.03 

25 

llrlOA 

3.35 

283, 

26 

3:50P   : 

2.15 

2,41 

•     AT)r  1 

9:10A 

2.56 

:        2.00 

28      ■ 

10:30A 

4.30 

703. 

12 

9:05A 

2.55 

:        1.36 

29 

6:00P 

2.50 

21.6 

16 

9:30A 

2.55 

:        1.33 

31 

10: ISA 

2.02 

5.21 

23 

9:00A 

2.56 

:       1.05 

1932 

27 

2:10P 

2,57 

1.23 

Jan     4     ■ 

10:35A 

1.97 

1.60 

30 

5:05P 

2,57 

:       1.33 

11 

9:;5A 

1.96 

1,02 

15 

10:25A 

2.40 

12.0 

May   7 

8:10A 

2.63 

1.35 

18 

8:30A 

1.95 

1,33 

14 

9:35A 

2,66 

:          .95 

25 

9: 00  A 

l.::4 

I.IS 

:           21 

7:' 5A 

2.C7 

.89 

31 

9:15A 

1,99 

2.86 

28   • 

10:15A 

2,64 

.62 

Feb     1 

.   10:30A 

2,96 

,  91,4 

Jun     4 

8:3CA 

2,63 

.63 

2 

9:45A 

2.82 

59,3 

:           11  ■ 

7:35A 

2.53 

.59 

6 

'      8:45A 

2.32 

3.58 

8 

8: 40  A 

5.41 

182, 

Jul     2 

3:  SOP 

2,50 

:          ,17 

9 

10:4''LA. 

5.28 

803. 

24 

2:  SOP 



,05 

9 

2:25? 

5.27 

760. 

10 

10:40A 

3.72 

:      263, 

:   Aug     2 

10:50A 

:       2.56. 

':          .13 

11 

4:55? 

3.13 

68.8 

:           13 

9: 30  A 



:          .20 

12 

2:00P 

3.00     • 

42.9 

13 

3:25P 

2.91 

30,9 

Sep     1 

7:50A 

2.42 

i          ,07 

16 

9:20A 

2,91 

2  9,0 

:            30 

6:35P 

2.50 

:           ,19 

20 

8:50A 

2.68 

9.08 

24 

:      8:35A 

2.65 

7.06 

26 

.    lOtOoA 

2.64 

5.97 
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STATION  >",0.  a-W 
Coyote  Croek  Hear  Foster  Park, 


LOCATION:   At  Santa  Ana  Road  Bridge,  half  mile  above  mouth,  and  5-^ 
miles  northwest  of  "Ventura,  Ventura  County. 

DPAU'AGE  AIEA:   41,1  souare  miles, 

GAGE:      Chain  gage  installed  on  hand  rail  dovmstream  side  of  bridj^e, 

DISGHAIIGE  J.IEASUIIEMSMTS :   Made  from  bridp;e  or  by  wading, 

CHANNEL  COI'TDITIONS:   Large  boulders  and  sajid.   Control  changes  at 

higli  stapjos, 

ACCUR'iCY:   Stage  discharge  relation  not  permanent.  Daily  discharge 
apcertainod  by  applying  gage  h6i£;hts  to  rating  curve, 
except  for  periods  of  lo\7  i'lov/,  vhen  discliarge  was  obtained 
directly  from  measurements, 

REML'LRKS:    For  daily  discharge  see  United  States  Geological  Surrey 
Wator-Supply  Papers, 
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STATION  NO.   8-V; 


Discharge  Ivleasurenents  of  Coyote  Creek  near  Foster  Park 
for  year  ending  Soptoriber  30,   1928, 


Gage  Hct. 

Second- 

G-age  llct.: 

Second- 

Date 

:     Hour 

:in  reet 

feet 

Date 

Hour 

in  feet     : 

feet 

1927 

192 

8 

Dec     12 

2:10P 

0.95 

0.44 

1'a.T 

17 

9:45A 

2.82      . 

2.00 

26 

1:20? 

1.20 

5.51 

25 

.   12: SOP 

2.80 

2,00     ■ 

1928 

31 

10:15/1 

2.80      . 

1,63 

Jan     25 

12: SOP 

:        2.65 

.98 

Apr 

7 

:   11:10A 

2 .78      : 

1,4E 

Feb       4 

:     4:45P 

3,36 

43.5 

14 

•     2:25P 

2,71 

.74 

8 

•     5: OOP 

2,82 

3.12 

21 

.     8:00P 

2,69      • 

.69 

18 

2:00P 

2.77 

1.46 

25 

3:00P 

2,72 

1.15 

May 

27 

1:30P 

2,67 

.51 

Mar       3 

1:30P 

4,06      • 

214. 

Jun 

18 

4:  OOP 

2,56      : 

.30 

3 

4:00P 

3.78 

113, 

4 

3:.:0P 

3,06 

16.9 

Jul 

20 

1:30P- 

2,49      : 

.22 

8 

3:15P 

2,90 

5.25 

10 

9:15A 

2.88 

3.73 

Sep 

3 

1:30P 

.24 
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STATIST  KO.      8-W 


Discharge  Measureaents  of  Coyote  Creek  near  Foster  Park 
for  year  ending  Septerater  30,   1029 


:Ge_se  Hgt. 

Secord- 

• 

Gace  Ilgt. 

Sec on d- 

Date 

:     Hour 

:in  feet 

:       feet 

:     Date 

:     Hoii.r 

in  feet 

:       feet 

1928 

1929 

Oct       9 

12 :00H 

0,20 

:  Feb  23 

:   12:30? 

:       2.86 

:       3.45 

30 

12:0CM 



,20 

28 

:     3:40? 

2.79 

2.17 

ITov     14 

3:10? 

:        3,34 

•      15.8 

Mar     2 

4:05? 

2.80 

:        1.77 

10 

:     5:30? 

3.92 

101. 

Dec       1 

11:40A 

!          — — 

.52 

16 

5:10? 

:        2.97 

6.83 

3 

•   11:20A 

5.02 

4.76 

22 

:     2:40? 

2.91 

5.75 

3 

2:05? 

2,04 

3.60 

31 

5:50? 

2.81 

2.34 

12 

2:30? 

2,55 

.48 

, 

1929 

.  Apr     4 

:     4:20? 

:        3;10 

:      12,4 

Jan       9 

1:^10? 

2.64 

.85 

13 

6:20? 

2.36 

:        2.29 

16 

1:40? 

2,78 

1.51 

21 

6:00? 

2.85 

2,35 

20 

5:15? 

3,05 

10.1 

30 

3:35?. 

2.82 

:       1.29 

22 

2:10? 

S,95 

4,7 

25 

:   11:10A 

2,91 

1,96 

May  17 

4:15? 



:       1.02 

25 

11:40A 

•    2,91 

2.36 

31 

1:50? 

2,82 

1.70 

Jim     7 

2:.:o? 



:         .60 

Feb       3 

4:10? 

-^.95 

4.33 

Jul     2 

3:45? 

___ 

.20 

4 

12:20? 

5.89      : 

92.4          : 

31   • 

11:20A: 



vlO 

5      , 

2:35? 

3.30 

22.5 

9     : 

3:50? 

2,98 

6.66 

Sep     6 

12:00M: 

: 

,00 

18     . 

4:20?  : 

2.99      : 

4.91 
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STATION  NO,  8-r 


Discharge  Measurements  of  Coyote  Cree):  near  Foster  Park 
for  year  ending  September  30,  1950, 


Gage  Hgt, 

Second- 

Gafie  Hgt. 

Second- 

Date 

Hour 

in  feet 

feet 

Date 

EOVT 

in  feet 

t^et___ 

1929 

1930 

Oct       1 

11:05A 

— — 

.10 

Mar 

14 
15 

4:'10P 
:   12:30P 

5.65 
4,00'     " 

47.0 
118, 

Nov       2 

:   11:15A 

,10 

15 

4:20P 

6.63 

1050, 

1930 

16 

.  11:45A 

3.96      ■• 

82.8 

Jan       3 

:   11:10A 

— _ 

.10 

17 

:     6:10P 

:        3,51 

31,8 

10 

.     3:45P 

2,90 

,24 

21 

:     6:.'^CP 

!        3,15 

:          8.37 

11 

:   10:20A 

:        S.05 

:       2.76 

29 

6:10P 

2,95 

3.17 

14 

.      4: SOP 

2.89 

,68 

15 

:      4:35p 

3,63 

46,4 

Apr 

2 

3:  OOP 

2.95 

2.90 

16 

1:10P 

3.45 

23.2 

22 

12  :20P 



.75 

16 

•      4: OOP 

3,35 

16.5 

18 

11:45A 

2.90      • 

2,17        : 

Hay 

2 

12:45P 

:             ,73 

25 

:      6:00P 

2,69 

.59 

Jun 

3 

1:10? 

___ 

:            .20 

Feb       1 

5:  SOP 

2.70 

.63 

Jul 

3 

2:  SOP 



.20 

ilar       5 

3:45P 

3.08 

7.01 

5 

9:50A 

3.02 

4.33 

Aug 

,-1 
'X 

lOrlOA 

;         ~- 

.10 

6 

5:20P 

2.96 

2,71 

30 

1:50P 

^ — 

,05 

8 

5:40P 

2,84 

1,36        : 

STATION  NO,  8-V; 


.scliar(^;e  Ileanuroinents  ox  Ccyoto  Creel:  noar  Foster  Park 
ior  year  onding;  Septcnbcr  30,  1931, 


srw 


Gage  riGt, 

Socoiid- 

Gage  ilpt,: 

Sfccond- 

Date 

Hour 

in  feet 

fCGt 

Date 

Hour 

in  feet   : 

reet 

1930 

1951   : 

Oct       3 

IT'IOP 



.10 

liar       2 

1:'XP 



,95 

29 

.     1:00P 

:         

.10 

Apr       5 

4:10P 

— — 

,25 

Nov     27 

5:20? 

— ». 

,25 

23 

11:15A 

2.68 

,78 

1951 

26 

3:45P 

:        2.87      . 

2,38 

Jan       S 

5:25? 

— - 

,37 

8 

6:15? 

_— 

.67 

ray     24- 

1:"5P 

2.75      : 

.68 

25. 

7:  SOP 

2.68 

.68 

Feb       3 

•  11:15A 

! 

.10 

4 

3:45P 

3,86 

60.1 

Jun       2 

;  12:30? 

:        — 

:         .2C 

4 

3:50? 

3.88 

68,9 

27 

11:35A 

— 

.05 

4 

6:55? 

3,96 

80,5 

5 

12:15? 

3,36 

16,8 

Jul     31: 

1:45? 

_ — 

.05 

'6 

4:30? 

3.07 

7. -10 

8 

3:30? 

2,98 

:        4,28 

.   Sep       3 

12:20P 

— 

:        .10 

22 

3:30?  • 

2.85 

1,52 

Oct       2: 

12:25P 

,05 

55<i 


STATION  NO.   S-W 


Discharge  Measurements  of  Coyote  Creek  at  Foster  Park 
for  year  ending  September  30,    1932, 


Gage  Hgt, 

Second- 

Gage  Ilgt,; 

Secondi 

Date 

Hour 

in  feet 

feet 

Date 

Hour 

in  feet 

feet 

1931 

1932 

Not         4 

10:55A 

— 

.05 

Feb  29 

5:50?: 

3,30    : 

15.9 

27 

4:10? 

2.62 

.41 

Mar     1 

1:55? 

3.29 

18,8 

Dec         1   : 

5:00P 

— .- 

.19 

2 

4:40P: 

3.24   : 

15,6 

9 

12:40P 

.35 

5 

3:50? 

3.24 

14.6 

21   : 

9: 40  A 

2.79 

,82 

9 

3:50?: 

3.18    : 

12.3 

22    : 

3:05P 

2.65 

.50 

10 

5:55? 

3.18    : 

10.9 

23    : 

3:00P   : 

—     ; 

.64 

12: 

4:40P: 

3.15 

10.8 

25   : 

5:40P 

3.58      , 

259, 

19- 

2:10P: 

3.10   : 

7,86 

26   : 

10:20A   : 

3.66      : 

48,7 

22: 

6:10P, 

3.08 

7.24 

26   : 

6:15?  : 

3,49      : 

31,8 

29: 

1:15?: 

3,02 

4.27 

28   : 

2:45?  : 

10:30      : 

4770, 

29    : 

2:20? 

4:31 

163, 

Apr,  1 

5:05? 

3,01 

3.59 

30    • 

11:40A 

3,30 

77.8 

12 

3:25? 

— ._ 

2.11 

31 

10: 20 A 

3.60      • 

44.3 

16 

12:10P 



2.05 

21    : 

5:05? 

3.70 

52.8 

23 

10 : 40A 

_ — - 

2.29 

1932        : 

30. 

2:40? . 

3,02 

2.50 

Jan         1   : 

5:30? 

3.52 

29,3 

4   : 

5:10? 

3.43 

18.0 

May     7 

5:10? 

2,97 

2.39 

5    : 

4: 30? 

3.42 

14.2 

14 

6:10? 

2,95 

1.85 

6    . 

3:30? 

3.43 

15,0 

21 

5:55P 



1.14 

11   ■ 

4:40P 

3,34 

8,12 

28 

5:00? 

— — 

1.12 

15 

3:50? 

3.62 

42.3 

16 

4:40? 

3.40 

13.2 

Jun     4 

4:20? 

-. — - 

1.21 

25 

12:10? 

3,15 

4.90 

11 

2:50? 



:            .83 

31 

3:20? 

3,35 

14,7 

Jul     1 

6:25? 



.74 

Feb         1 

11:50A 

4,60 

237. 

2 

5:40? 

4,10 

130 « 

A'og     2 

.     5:00? 



.46 

5 

4:40? 

3.58 

38,8 

13 

11: 50 A 



.68 

6 

3:55? 

3.51 

30,7 

31 

6:00? 



:            .50 

10 

11:10A 

4.94 

309, 

12 

4:30? 

:        4.11 

:    110, 

:      Sep. 24 

:      9:55A 

;                

\             .64 

20 

•      4:20? 

:        3.52 

:      36,0 

:               30 

:     4 :  40? 

;               

:         1.05 

25 

:      5:30? 

:        3.34 

:      24.6 
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STATION  NO.  9-¥ 


North  Fork  of  Tentura  River  noar  Wheelers  Springs, 


LOCATION:   In  NE^-  Section  S9,  T,  5  N.,  R  23  ¥.,  at  Highway  Bridge  half 
a  mile  above  junction  with  Matili  ja  Cree?:, 


GAGE: 


Eight-day  water  stage  recorder,    located  on  downstream,  side 
of  the  west  abutment. 


DISCHARGE  MEASURSI.'ENTS :       Made  by  wading   except   in  time   of  laiige  flow, 
7;hen  the  measurements  qre  made  from  the  next  bridge, 
on6-fourth  of  a  mile  above, 

CHANNEL  COITOITIONS:       Gravel.       Control  changes  during  high  stages. 


ACCURACY: 


REHARIvS: 


Stage  discjiarge  relation  not  permanent.     Daily  discharge 
ascertained  by  applying  gage  height  to  discharge  rating 
curve,    except  for  periods  of  low  flow,   when  daily 
discharge  was  obtained  directly  from  mcasDreracnts, 

For  daily  discharge  see  United  'itatos  Geological  Survey 
Water-Supply  Papers, 


STATION  ¥.0,   9-V/ 


Discliicrgo  licasnrcncnts  of  North  Fork  of  Ventura  Hivcr  near 
Wheelers  Springs  for  -ear  ending;  Soptumbcr  50,  1929, 


"I 
557 


iGage  Hfrt, 

:     Sccor.d- 

.Gare  Hgt, 

:     oeoo  nd- 

Date 

:     Hour 

:    in  feet 

:       feet 

:     Date 
1929 

Hqiir 

in  foet 

:         feet 

1928 

Dec       3 

12:q)5? 

:       

:          3.58 

:  Mar 

22 

:  10:10A 

:        0.82 

:       3.25 

13 

:     2:25? 

:       0.87 

:          3.04 

31 

.   10:25A 

.79 

:       2.41 

1929 

Jan       9 

:      9:50A 

:          .78 

:            .90 

:  Apr 

4 

:   12:05? 

1.18 

:     16.2 

16 

:      9:00A 

:.         .90 

:          5.54 

13 

:  ll:50A 

:          .84 

:       3.91 

20 

:   12: SOP 

:.        .88 

3.39 

21 

:   12:55? 

:          .81 

:       2.84 

30 

4:00? 

:          .80 

:          1.87 

30 

9:10A 

.79 

2.42 

31 

9:55A 

.80 

:          1.78 

May 

17 

:      9:45A 

:          .73 

1.30 

Feb       2 

3:20? 

-.88 

3.88 

18 

9:20A 

.75 

1.51 

4 

10:20A 

1.27 

21,2 

4 

10:20A 

.89 

3.63 

Jun 

7 

9:00 

.70 

.82 

16 

9:45A  . 

.82 

2.68 

9 

1:10? 

.79 

1.60 

25   : 

5:00? 

.81 

2.46 

Jul 

2. 

1:00? 

.65 

.56 

Mar       2 

11:40A 

.80 

2.11 

14 

2:00? 

.64 

.57 

9    : 

9:00A  . 

.78 

1.78      : 

51 

1:15? 



.28 

10 

1:25?   ; 

1.6-2      : 

'18.6        : 

16   : 

10:25A  : 

.86      : 

4.75      : 

Sep 

6: 

1:20?: 

.10 

558 


STATION  NO,   9-W 


Discharge  Measurements  of  North  Fork  of  Ventura  HiTcr  near 
Wlneelers  Springs  for  year  ending  September  50,  1930. 


Gage  Hgt. 

fiecond- 

Gage  Hgt. 

ticcond- 

Date 

Hour 

in  feet 

feet 

Date 

Hour 

in  feet 

feet 

1929 

1930 

Oct        1 

9:00A 

0.55 

0,42      • 

Mar     14 

4:55P 

1.53 

35.6 

15 

10; 40 A 

1.28 

2C.1 

Not       2 

10:40A 

.66 

.46 

17: 

9: 50  A 

1.27 

18.7 

21 

:      9:10A 

1,08 

10.3 

Dec       3 

3:00P 

.68 

.44 

29 

9:50A 

,89 

3.94 

1930 

Jan       3 

1C:05A 

.70 

.36 

Apr       2 

:      9:50A 

,87     : 

3,46 

10 

12:00m 

.78 

lk54     : 

22: 

8:50A 

.75     : 

1,97 

14 

4:40P 

.82 

1.95 

16 

12:05P 

.96 

6.05 

May       2 

8:55A 

.76 

:         1.44 

25 

12 :00M 

.77 

1.50 

10 

:     1:20P 

.78 

1,55 

Feb       1 

HOOP 

.76 

1,54 

Jun       3 

3:  OOP 

.70 

r            ,74 

11 

2:45P 

.75 

1.01 

Jul       3 

3:  SOP 



\            .25 

Mar       3 

10:40A 

,78 

1.85 

5 

12:35P 

1.06 

10.5 

Aug       4 

8:30A 



,22 

6 

10: 20 A 

.96 

5,99 

30 

2:50P 



,25 

8 

10:25A 

.37 

4.19 

STATION  NO,   9-T7 


Disctarge  Measurements  of  North  Fork  of  Ventura  Ri.ver  near 
TTheelers  Springs  for  j'oar  ending  September  50,   lObl, 


559 


:Gae;e  Hgt, 

:  Second- 

Gage  Hgt. 

Second- 

Date 

•  Hour 

:in  feet 

feet 

Date_ 

:  Hour 

in  feet 

feet 

193C 

:  1931 

• 

Oct   3 

2:55p 



0.38 

Apr  24 

8:30A 

0.83  : 

2.03 

29 

3:10P 

:   0,65 

.21 

26 

7:15A 

1.30  . 

21.5 

Not  27 

10:50A 

:    ,74 

.90 

May  24 

.   6,55A 

.81 

2.52 

1931 

25 

•  3 : lOP 

.92 

4.66 

Jan   2 

12:  COM 

,89 

2.90 

8 

11: OCA 

.88 

3,64 

Jun  1 

8: 00  A 

.76 

1.64 

2 

9:00A 

.76  : 

.82 

Feb   3 

8:45A 

:    .76 

.83 

27: 

9:35A: 

.70  : 

.45 

4 

11:30A 

1.29 

18.8 

8 

9:  OCA 

,89 

3.07 

Jul  31 

3:10P 

.60 

.06 

22 

9:40A 

.85   • 

£  .43 

Sep  3 

9:35A 

.65 

.20 

Mar   2 

9:40A 

.83 

1.13 

Oct  2 

10:-:-0A 

.65 

.19 

Apr   3 

1:10? 

.72   : 

,37 

23  • 

7:50A 

.84   : 

2.43   • 

: 
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STATION  NO.   9-W 


Discharge  Measurements  of  North  Fork  of  Veatura  River  near 
Theelers  Springs  for  year  ending  September  30,  1932. 


Gage  Ilgt, 

Second- 

Ga£e  rgt. 

Second- 

Date 

Hour 

in  feut 

feet 

Date 

Hour 

in  feet   , 

feet 

1931 

1932 

Not       4 

:     9:00A 

0,68 

0.21 

Mar     5 

:   10:50A 

1,05 

:       13.6 

27 

:   10:50A 

1.19 

15.3 

8 

:   10:45A 

1,03 

12,7 

Dec       1 

10:05A 

.78 

1,04 

12 

10:00A 

1,01 

10,5 

9 

9:00A 

c79 

1,3G 

18 

:   10: 20 A 

,98 

:            8,75 

14 

.   10:10A 

,89 

3.72 

22 

10:05.V 

.97 

:            9,69 

22 

10:25A 

.95 

4.24 

25 

10:15A 

,96 

:             7.94 

25 

:     1:30P 

2.19 

107, 

28 

10;50A 

,95     : 

7.50 

26 

12:10P 

1,27 

18.7 

28 

2:45P 

3.50 

405. 

Apr     1 

:  11:00A 

,93 

7.43 

29 

3:20P 

1.59 

41.5 

9 

11:55A 

.90 

5,65 

31 

11:20A 

l,-l? 

16.0 

12 

10  :05A 

,90 

4.49 

1932 

IG 

10:20A 

.88 

5,99 

Jan       1 

11:00A 

1.25 

13,0        : 

23 

10:20A 

,87      • 

4,92 

4 

12 :  40P 

lcl8 

6,36 

27 

:     3:05P 

,89     : 

5.00 

6 

9:40A 

1,17 

5,14 

30 

9:20A: 

,88     : 

5.89 

11 

11:05A 

1.10 

4,86 

18   : 

lOrOOA 

1.10 

4.20      . 

May      7 

9: 20  A: 

.87 

3.38 

25 

10:35A 

1.08 

3.99 

14 

10:25A 

:           ,85      : 

3.93 

31 

11: 20 A 

1.12 

6.51 

21: 

8:45A: 

,84 

2.66 

28: 

1:10? 

.82 

2.68 

Feb       1 

1:15P 

1.92      • 

G2.4 

2 

llrOOA 

1.78 

65.6 

Jun     4 

9: 50  A 

.83 

2.69 

o 

10:00A 

1.54 

55.9 

11 

8: 50  A 

,31 

2.51 

4 

9:20A 

1,45 

; 

6 

9:55A 

1.35 

19,5 

Jul     1 

9: 40  A 

.76 

1.43 

0 

11:30A 

2.73 

236,           : 

9 

2:35P 

3.58 

723, 

:     Aug     2 

IrlOP 

:           .80 

.70 

11 

3:45F 

1.87 

118. 

31 

3:4-0P 

.81 

:              .81 

12 

9  :00A 

1.72 

80.0 

13 

10 :  55A 

1.55 

66.3 

Sop   19 

1:45P 

.81 

•               ,49 

16 

10:30A 

1.40 

46,0 

50 

11:00A 

,79 

,8S 

20 

llrOOA 

1.28 

30.6 

24 

10:00A 

1.19 

21,8 

26 

11: 30 A 

1.16 

19,0 
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STATIOIT  NO.   10-TT 


Calleguas  Creek  near  Gasnarillo,   California 


LOCATION:        At  State  Higlivray '  (U,   S,  No,     101)    bridge,    one  mile   east 
of  Camarillo,  Ventia*a  County 


GAGE: 


Staff  gage' painted  on  west  pier  of  'bridge.  Read  during 
storrrs. 


DISCH/lRGE  ?!EiLSrjHH.iENTS:  Made  fron  bridge  or  by  wading 

CEAKl^TL  CONDITIOIIS:      Concrete  control, 

ACCDRACY:   Sta^e  discharge  peimanent.  Daily  discharge  ascertained  by 
applying  gage  heights  to  rating  curve, 

REMARKS:         No  records,    of  any  value,  were  obtained  at  this  station 
during  the  season  1931-32  duo  to  the  construction 
6f  a  nor  higiiway  bridge. 

For  daily  discharge  see  "United  States  Geological  Siurvoy 

Water-supply  Papers, 


STATiai  NO.   10-W 


Discharge  Measurements  of  Colloguas  Creek  near  Camrxillo 
for  year  ending  Soptoaber  30,   1929, 
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ac-gc  Hgt, 

Sccoiid- 

Gc^c  Hgt,: 

Socond- 

Date 

Hour 

•in  feet 

fcct 

Date 

Hour 

in  feet 

foct 

1928 

1929 

ITsrv     14 

12:30? 

0.20 

14.4 

Feb  4 

10: 30 A 

0.02 

:         1.0 

4 

3:1CP 

.75      . 

147. 

Dec       3 

9:25A 

.19 

13.2 

Disciiarge  Measurosciits  of  Callcguas  Oreek  near  Oasiarillo 
for  year  ending  Scpteinbcr  30,   1930. 


Date 


G-ago  Hgt, 
in  foot 


Sec  on d- 
foct 


DAtc 


1930 
Mar     15 


Hoiar 


8r35P 


Gago  Hgt, 
in  feet 


OrlO 


fecund- 
feet 


2.10 


Discharge  I'easureinents  of  Calleguas  Creek  near  Camarillo 
for  year  ending  Septanber  30,   1931, 


Gage  Kgt. 

Sec  end-    : 

Date 

Hour 

in  feet 

feet       : 

195C 

1931 

Jan       8 

4:40? 

C.6C 

ai.5        : 

Date 


:   If'Sl 
Feb       4 

A-^r     26 


xiour 


2:15? 
12:50? 


Gage  Ht.t. 
in  feet 


3.00 
.45 


Second- 
feet 


1130. 
44.1 
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.STATIOr  NO.   11-17 


Cone  jo  Creek  near  Cainarillo,    California, 


LOCATION':   '    At  State- KighwSy  (Uv  S.  No.   101}    bridge,   2,4  miles,  east  of 
Caniarillo,  Ventura  Comity. 


GAGE: 


Staff  Gage. 


REMARKS:  There  has  been  no  data  obtained  at  this  station  except  that 

tliere  was  no  flow  during  the  period  1927-1931, 
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STATION  ITO.   12-W. 
Tentura  Hiyer  near  Ventura,  California 


LOCATIOIT:       At  Eighv/ay  Bridge,    at  entrance     to  Foster  Memorial  Park, 

one-fourth  mile  below  mouth  of  Coyote  Creek  and 
5  miles  north  of  Ventura, 

GAGE:  Ei&ht-day  water  stage  recorder,   located  on  dov/nstream  side 

of  west  abutmeiit  of  bridge, 

DISCBARGE  MEASITKETIEtlTS :     Hade   from  bridge  by  wading. 

CHANITEL  CONDITIONS:     Large  boVilders  and  sand.     Control  changes  at 

high  stages.     There  is  a  thick  grovrth  of  trees  and 
tules  in  the  channel  for  a  distance  of  one-half 
mile  upstream  sard  one-half  mile  downstream  from 
bridge, 

ACCUPACY:        St&ge  discharge  relation  not  peimanent.     Frequent  meter 
measurements  and  gage  readings  made  during  flood 
flows.     Daily  discharge  ascertained  by  applying 
gage  heights  to  rating  curve,   except  for  periods 
of  low  flow,   when  discharge  was  obtained  directly 
from  measuronents, 

DIVERSIONS:  Water  is  diverted  for  irrigation  and  rjiunicipal  use  from 
main  river  and  tributaries  above   stfition,     Ventura 
City  intake  is  located  at  a  point  about  one-fourth 
mile  above  station, 

Ra'iARKS:  For  daily  discharge  see  United  States  Ckjological  Surrey 

Water-Supply  Papers, 
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STATI0I7  NO.      IP.-V;, 


Disclnarge  Meafuircrients  of  Ventura  Rivor  at  Foster  Park  Brid^o 
for  year  ending  September  30,   1930, 


:Gage  Hgt. 

:  Second- 

:Gage  Hgt. 

:  Second- 

Date 

:  Hour 

:in  feet 

:   feet 

:   Date 

:  Hour 

:in  feet 

:   feet 

1930 

:   1930 

Jam  10 

:  4:00P 

:   

:    0.00 

Mar  16 

:  10:10A 

:   6.07 

:   239, 

14 

4:45P 

:   5.02 

:    1.00 

21 

7:  OOP 

:   5.44 

:    21.1 

16 

:  1:40P 

:   5.52 

:   28.2 

:      29 

:  6:2gP 

;   5,32 

:    10.7 

16 

:  4:30P 

:   5.46 

:   10.9 

17 

:  3:30P 

:   4.93 

.40 

Apr  2 

:  3:25P 

:   5.30 

:    10.5 

18 

:1S:30P 

:   5.04 

:    2.42 

:     22 

:  12:-10P 

5.00 

:      .5 

25 

:  5:30P 

3.88 

:     .00 

:  May  2 

:  1:00P 

5.00 

':              .2 

Fet   1 

6:00P 

;     >. 

.00 

Jun  3 

l:05P 

5.00 

.2 

Mar   6 

6:00P 

5.22 

7.22 

8  : 

6:00P 

4.68 

.00 

Jul  3 

2:20P 

;    _ 

.2 

14  : 

3:30P 

5.39   • 

10.8   : 

15  : 

10:20A 

5.90 

169. 

:  Aug  4 : 

10: 00 A 

— — 

.0 

15  : 

6:05P 

6.92   ■ 

1020.    : 

30: 

l:45P: 

.0 

5G7 


STATION  NO.  12-V/ 


Discharge  J.Ieasv.rcr.ients  of  Ventura  River  at  Foster  Park  Bridge 
for  year  ending  September  30,  1031, 


Gage  Hot, 

Second- 

"C-age  Hgt, 

SeconJ- 

Date 

Hour 

in  feet 

feet 

Date 

Hour 

in  feet     . 

feot 

1930 

1951 

Oct       3 

:     1:45P 



0,00 

Apr  26 

4:20P 

4.64 

1.25 

1931 

27 

7:15P 

5.24 

7. 75 

Jan       8 

.     ?:10P 



:             .13 

May  24 

2;00P 

4.43 

.00 

Feb        3 

11:20A 



.00     : 

25: 

7:50P. 

5,00 

:          .73 

4 

2:45? 

5.V6 

83,0 

5 

.   11: 15 A 

O  t  *-^^ 

53.1 

:     Jmi     2 

12:50P 

5.05 

:          .20 

8 

4:15P 

4.89 

.39 

27 

11:40A 



:          .05 

15 

2:50P 

5.04 

2,00 

22 

4:50P 

4.92 

.20 

Jul  31 

l:50P 

:       

:          .00 

llav       2 

l:55r 

:      4.95 

.^0 

Sep     3 

12:P,5P 



:          .00 

Apr       3 

4:00P 

"■^^■* 

.00 

Oct     2 

12:30P 

'""' 

.00 
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STATIOTI  NO.  12 -V,' 


Disch.-iTEe  Measurements  ox"  Ventura  Eivor  at  Foster  Park  Brid^^e 
for  year  ending  September  50,  10'o2 


:Gage  Hgt, 

Second- 

lOace  ngt. 

:     Second- 

Date 

Hour 

:in  feet 

:          feet 

:        Date 

:     Hour 

:in  feet 

:       feet 

1931 

:        1932 

Nov       4 

11:  OCA 

;           

:        0.00 

:  Mar 

5 
9 

:     4: SOP 
•      4:30? 

:        5.80 
5.77 

:         96,3 
:         84. 

Dec     14 

2:15P 

:        4.91 

:          .15 

10 

:      4:30P 

:        5.74 

:          76,4 

22 

:     3:20P 

:        4.69 

:          .69 

12 

.     5:20? 

:        5.72 

:          79.7 

23 

2:15P 

:        5.00 

1.25 

18 

:     5:50P 

:        5,65 

;          62.8 

25 

1:00P 

:        V.43 

:  2090. 

22 

:     5:30P 

:       5.60 

:          48.9 

26 

:  12:10P 

:        5.78 

175, 

29 

:     2:10? 

5.54 

:          40.5 

28 

11:00a 

:        7.79 

2700, 

28 

3:45P 

:     10 .08 

7670, 

:  Apr 

1, 

5:40? 

5.51 

:          32,6 

29 

12:10P 

6.31 

556. 

12 

3:45P. 

5.50 

:          21,2 

30 

10:O0A 

:        5.94 

195. 

16 

:  12:25P 

5.55 

:         20,2 

31 

9:05A 

5.75 

108. 

23 

.    10:55A 

5.55 

:         19,3 

1932 

30 

3:20P 

5.67 

:          16,3 

Jan       1 

6:00P 

:        5.60 

62.1 

4 

5:50P 

:        5.40 

2  7.9 

.  May 

7 

:     5:40P 

5.65 

14.9 

5    ■ 

4:45P 

5.37 

23.8 

14 

6:40P 

:       5.58 

:         10.8 

6    • 

4:25P 

5.33 

19.0 

21. 

5:30? 

5,52 

:           8.55 

11   : 

5:15P  : 

5.26 

15.0 

28. 

5:35P: 

5.40     : 

5.91 

15   : 

2:35P 

5.61 

71.3 

16   : 

5:20P 

5.42 

35.2 

Jim 

4 

5:00P: 

5.4-0 

:            6,66 

25   : 

1:00P 

5.37 

21.5 

11. 
18 

3:15? 
11:20A, 

5.32 
5.37 

:            4.02 
5.74 

Feb       1 

10:15A 

6.38 

557', 

25 

10:50A 

5.31 

4.60 

5 

5:40P 

5.81      : 

127, 

6    : 

5:  OOP 

5.77 

120, 

Jul 

1 

7:00? 

5.28 

:            5.65 

8    : 

2:40P 

7.84 

3150 , 

9: 

10:05A: 

5.28 

5.46 

9 

10:20A 

9.67      : 

6580 . 

10   : 

9:45A 

7.42      . 

2180. 

Aug 

2 

5:20? 

5.16 

2.35 

14  : 

4:45P 

6.29      : 

399,           : 

13; 

11: 30  A: 

5.22 

4.22 

18   : 

12:15P  . 

6.11      : 

255,         : 

31: 

6:15?: 

4.90      : 

.44 

20   : 

5:20P 

6.02      : 

188.          : 

25    : 

4: 45P 

5.92      : 

155,          : 

Sep 

24: 

10:35A. 

5.07      . 

.60 

27   : 

12:35P  , 

5.90      : 

140, 

30: 

5:00?: 

4.95      : 

.09 

29    ; 

5:15P 

5.87      : 

121,          : 

Mar       1   : 

2:50P   • 

5.84      : 

iii;       : 

2    : 

5: SOP   . 

5.84      : 

113.          : 
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STATION  NO.  13-W 
Hopper  Creel:  near  Piru,  Ced-ifomia 

LOCATION:    Highway  Bridge,  tTJO  juiles  southwest  of  Piru, 

CAGE:       Eight-day  water  stage  recorder,  located  on  middle  bridge 
pier  downstreajn  side  of  bridge, 

DISCHARGE  MEASURHIEKTS:   Made  from  Highway  Bridge  or  by  wading. 

CHAl^lISL  CONDITIONS:  Shifting  sand  and  gravel. 

ACCURACY:    Stage  discharge  relation  not  permanent.  Frequent  meter 

measurements  and  gage  readings  made  during  flood  flow. 
Daily  discharge  ascertained  from  rating  c^orve  and  gage 
heights, 

DIVERSIONS:  \7arring  and  Padolford  Ditch  and  Pelsenthal  Ditch  divert 
above  the  station, 

REMARKS:  The  gage  and  recorder  were  installed  November,  1930, 
For  daily  discharge  see  United  States  Geological 
Survey  'Jater-Supply  Papers, 
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STATION  NO.  13-VJ. 


Discharge  Measureiaents  of  Hopper  Creek  at  Highway  Bridec 
for  year  endiiig  September  30,  1928, 


Date 

Hour 

Second-Feet 

Date 

:         Hour 

Second-Foet 

1927 
Oct       13 

5:00? 

0.0 

1928 
Mar     3 
4 

4:50? 
:       9:40A       : 

9,7 
2.88 

Discharge  Measurements  of  Hopper  ^^reek  at  Highway  Bridge 
for  j'-ear  ending  September  30,  1929, 


Date 

Hour 

Second-Feet 

Date 

Hour       : 

Second-Foot 

1928 

1929 

Fov       14 

4:20? 

20.9 

liar     IC 

11:10A 

?12, 

15 

1:10? 

0.59 

10 
11 

2:40? 
10:05A     : 

63,9 
5.58 

Dec         3 

2:30? 

54,7 

12 

11:00A     • 

2,47 

4 

12:10? 

1.73 

13      • 

11:35A     : 

1,01 

15 

11:25A 

13.2 

14 

10:00A 

*       0,50 

14 

•     10:10A 

*        2,00 

19 

1:00?     : 

,00 

15 

:     10:45A 

*        1.00 

18 

•     11:40A 

*        1,00 

Apr       4 
4 

11:^CA 
3:15? 

187, 
103. 

1929 

5 

10:50A 

13.8 

Jan.     21 

10:35A 

4,37 

6 

9:50A     : 

5.  CI 

22 

9:50A 

4,02 

7 

10:3CA 

:              2.67 

29 

:       2:40? 

:                  ,98 

8 
10 

10: 30 A 
10:30A 

*  2.50 

*  1.00 

Feb         2 

:       2:05? 

12.2 

4 

10: 50 A 

16,3 

May       3 

9:00A     ; 

.00 

8 

:     11:00A 

:     *          ,50 

Zstlmated, 
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STATIOII  NO,  13-W 


Discharge  Measurenents  of  Hopper  Greek  at 'Highway  Bridge  for  year  ending 

September  30,  1930 


Date 

:       Hour 

:   Second-Feet 

Date 

:         Hour 

:     Second-Feet 

1930 

:          1930 

Jan.       6 

:      12:00M 

:     *       1,00 

Mar       6 

11:05A 

2.02 

7 

:        1:55P 

:              2.90 

7 

ll:05A 

:            1.30 

10 

:      10:50A 

:               1.81 

8 

9:50A 

:     *     1.00 

11 

:      12 : SOP 

:            10.7 

10 

:       1:30P 

,73 

13 

10r40A 

2,99 

15 

10:2CA 

:          24,4 

14 

:       2:30P 

:              8.39 

16 

10:5CA 

:          18.7 

15 

:        4:00P 

:          273. 

17 

:      12;35P 

:        15.5 

16 

1:00P 

22.9 

18 

3:15P 

:           6,21 

17 

:        3:00P 

5.31 

19 

2:50P 

4.06 

18 

:        9:50A 

7.05 

^0 

2:30P       : 

2.52 

19 

.     11:40A 

2.72 

21 

2:30P 

1,78 

20       : 

8:45A 

1.60 

22 

2:05P 

*      1.00 

21 

9:00A 

1.15 

31 

2:05P 

*        ,50 

23 

9:10A 

.72        : 

26 

9;50A 

.89 

Apr,      6 

8:30A 

:     *       .30 

27 

10 :  30A 

1.60 

30 

8:45A 

•     *        .10 

Feb          1 

8:35A 

.56        : 

I.Iay       4 

5:45P 

*      6.00 

8 

11:20A 

*          .50        : 

5 

11 5 50 A 

1.64 

24 

10:50A 

1.25 

G 

10;50A 

*         .50 

7 

10:0OA 

*         .50 

Mar.       3 

11:15A 

1.94 

15 

9:45A 

:               .00 

5 

12:20P      • 

5.14        ; 

*       Estimated, 
Discharge  Measurements  of  Hopper  Qreel:  at  Highrray  Bridge  for  year  ending 

Septemb^:  30,    1931. 


Date 

:     Hour 

;Gage  Hgt, 
:in  feet 

:   Sec  ond- 
:      feet 

:       Date 

:       Hour 

:Gage  Hgt. 
:in  feet 

:      Second- 
:     Feet 

1930 

:        1931 

Not     17 

■    lOrOOA 

:        5.67 

:          6.55 

:     Feb  11 

:   lOtOOA 

:        3.50 

:       0.76 

27 

9:40A 

3.49 

:             .73 

12 

:    10:15A 

:        3.54 

:          .88 

:               13 

:   10:30A 

:        3.54 

:          .72 

Dec       2 

•     2:10P 

3,37 

:             ,20 

:              16 

11:05A 

:        3.52 

:          .56 

31 

•     3:20? 

3.40 

,15 

19 

:   llrOOA 

:        3.50 

:          .49 

1931 

:             21 

10:10A 

;           _ 

:          .50 

Jan       2 

9:20A 

4.08 

77.2 

23 

11:10A 

:        

:          .30 

2 

12:15P 

5.80 

28.7 

25 

:   11:00A 

:       — 

:          .30 

3 

9:50A 

5.54 

:          1.95 

27 

3:  OOP 

~— — 

.25 

4 

11:05A 

3.46 

1.00 

7    . 

4:20P 

5.72 

10.1 

Mar  12 

1:15? 



.20 

8 

9: 10  A 

3.89 

53.1 

17 

3:55? 

3.20 

.00 

8 

11:35A   : 

5.80 

19.5 

9 

ll:10A  : 

5.60 

4.68 

Apr     2 

3:15? 

__ — 

.00 

10 

12:50?   : 

3.52 

1.38 

26    : 

11:20A 

— ; 

103, 

11    : 

12:20?  : 

3.49      . 

1.11    : 

26   : 

2:40P     : 

3,98      . 

40.0 

12 

8:50A 

3.52      ■ 

l.^iS    : 

27   : 

9:15A 

3.58 

2.42 

31 

10:40A   : 

3.50      : 

.50    : 

28   : 

10:50A     : 

3,49      : 

.52 

29    : 

8:45A     : 

_ _         ; 

.00 

Feb,     4  : 

2:20?  : 

5.38      : 

320*       : 

30    : 

8:15A     : 

— —     : 

.00 

5 

6 
7 
9 

10 

1:10?  : 
11:55A   : 
11:50A 
12:10?  : 
11:00A   : 

4,08      : 
5.82      : 
3,80 
3.60 
5.50      : 

13  „8      : 
5c^9    : 
1.66   : 
2.07   : 

.86   : 

May  25    : 

26  : 

27  : 

31   : 

10:00A     : 

11:40A     : 

9:10A     : 

1:50F     : 

3.64      : 
:      3.52      : 

7.43 
.72 
.00 
.00 

573 


STATION  rc.  17,-1; 


Discharf^e  Measurements  of  Hopper  Creek  af  State  Hichway  Bridge 
for  year  ending  September  30,1932. 


rC-age  Hgt. 

:     Gecond- 

: 

:Ga(ie  :>t. 

:   Secor.d- 

Date 

:     Hour 

:in  feet 

:        feot 

Date 

:       Hour 

:in  feet 

:     feet 

1931 

1052 

Not.  15 

:     9:00A 

:          3.98 

:          43.8 

Feb  15 

:     1:50? 

:        3.38 

7.97 

27 

:   10:15A 

:          4.24 

:        106. 

16 

:     1:15? 

:        3.52 

.      15,5 

27 

:     2:45P 

:          5.85 

:         26.8 

17 

:     1:P5P 

:        3,46 

:     14,8 

28 

12:05P 

5.58 

:            2,61 

18 

:     1:50? 

:        3.49 

18,1 

29 

:     8:40A 

:          3.48 

0.65 

19 

2:  OOP 

:        5.45 

:     14,2 

30 

.10:40A 

3.42 

:               .10 

20 

:   12:45? 

:        5.43 

.     12,8 

:              22 

.    12:20? 

3.38 

:        8,33 

Dec       9 

8: 30  A 

3.64 

:            3.88 

23 

:   ll:5ai 

:        3.34 

:        8,38 

15 

•   12:10P 

3.47 

:              .40 

24 

:  11:20A 

:        3.33 

:        6.62 

21 

9:10A 

4.14 

74.5 

25 

:   12:00M 

:        3.32 

6,05 

21 

1:50F 

5.97 

:          43.5 

27 

:  llrlOA 

3.35 

:        5.80 

22 

:   10:20A 

3.62 

2.41 

29 

:     2 :25P 

:       3.55 

:        5.37 

23 

:   10:55A 

3.55 

:              ,95 

24 

.   10:15A 

3.49 

:              .29 

Mar.   1 

:     2:25? 

:        3.34 

:       6,15 

25 

12:30P 

5.18 

558. 

3 

:      1:45? 

:        3,33 

:       5.35 

26 

1:10P 

3.72 

:            7,42 

5 

:     2:20? 

:        3.34 

:       5,00 

27 

1:20? 

3,62 

:            2.49 

7 

:   12:05P 

:        3.31 

:       4«90 

28 

10:15A 

4.43 

140. 

10 

:   12:20? 

:        5.30 

:       4.15 

29 

10:35A 

3,98 

23,0 

12 

:     1:10? 

:        3.28 

:        3.23 

30 

llrlOA 

3,76 

G,22' 

15 

:   12:10? 

3.29 

:       5.95 

31    , 

10:30A 

3.70 

3.23 

16 

:     2:40? 

3.27 

:       2.89 

1932      ; 

18 

10:30A 

3,27 

:       2.97 

Jan.     1 

12:10P 

3  .58 

:2.82: 

19 

:   10:15A 

:        3,25 

:       3.49 

o 

11:10A  : 

3.34 

10.6   : 

21 

:   10:00\ 

:        3.24 

5.13 

3    , 

10:50A   : 

3.74 

4.47: 

22 

10:05A 

3.23 

3.07 

4   : 

10:30A   : 

3.65    . 

2.87: 

23 

9:45ii 

3.23 

2.86 

5   : 

11:00A   : 

3.62 

1,77: 

24 

:   10:05A 

3.23 

2.53 

9 

12:05P   : 

5,60 

1,57: 

25 

10  :00A 

:        3.21 

3.11 

11   : 

2:50P  : 

3.58 

1.09: 

26 

10:50A 

3.21 

2.34 

22    : 

12:001,1   : 

3.57 

1,29: 

28 

ll:5CA 

3.21 

2.57 

25   : 

11:40A  " 

3.50 

1.12: 

30 

:   10:45A 

3.20 

2.06 

51 

9: 50  A 

3.20 

1,80 

Fet       1    : 

9:45A   : 

3.94   : 

61.5   : 

2    : 

10:50A  : 

3,92    . 

38.9    : 

Apr     4 

ll:COA 

3.16 

1,70 

3   : 

10:15A   : 

3.74 

12.5    : 

5 

.      9 : 55A 

3.16 

1,53 

4   : 

10:40A   : 

3,72    : 

7,23: 

7 

11: 10 A 

3.10     : 

1,01 

5   : 

11:30A   : 

3.67    : 

5.09: 

9 

10:45A 

5.05 

.48 

6    : 

ll:30A   : 

3.65 

4".47: 

11 

l:35P 

5.00      . 

.26 

8   : 

9:40A   : 

4.28    : 

110.      : 

18 

12: 50?     . 

2.98      : 

,07 

8    : 

2:25P  : 

5.05    : 

443,      : 

25 

1:15? 

3.07 

.15 

9    : 

10:15A   : 

5,14   : 

460.      : 

10    : 

2:50?    : 

3.36    • 

50.1  : 

May     2 

10: OCA 

: 

,05 

11   : 

2:00P   : 

3,67 

25,9    : 

3    : 

12 :00M     : 

: 

,00 

12    : 

2:45?   : 

3.49    : 

16,2    : 

13    : 

1:10P   : 

3.45    . 

12.7    : 

: 
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